lil  BIBLIOTECA  NAZ. 

!;  Vittorio  Emanuele  IH 

XXXI 1 


A 

2.8. 


LI 


•'f — 


>*'  7r‘ 
' / 


'7 


■ t 


Qigitìzed  by  Google 


PHYSIC/E  EXPERIMENTALIS 


ELEMENTA 

R.  PANORMITAN^  ACADEMEE 

USUI 

Et  Experimentts  publice  ififtituendis 
accommodaca 


A U C T O R E 

P.  ELISEO 

A CONCEPTIONE 

CARMEUTA  EXCALCEATO 

In  eadena  R.  P.  A.  Phyficse  Experimentalis  AnieceRore , 
& R.  S.  A.  Ncapoliiana  Academico  P. 

PHYSIC^E  PART1CULARIS  PARS  II. 


Compie fftns  Thermologiam  , Opticam , 
Dioptricam  , & Catoptricam  . 


PAN  OR  MI  MDCCXC. 


TYP'IS  REGIIS. 


■\  r 


Digitized  by  Google 


THE'RMOLOGI/I 


ELIMENli 

Q U I B U S 
CALORIS  ,ET  ELEMENTARI!  IGNIS 

LIBERI , COMBINATI , PHOSPHORICI 
ET  ELECTRIC I 

THEORL4E  LATE  CONSTITUIJNTUR. 

Et  Experimcntis , àtque  Objervation  ibai 
«xplicantur  . 


Ex  variis  ingeniis  excellentifKma  qu seque  libavi'* 
mns . Ex  iis  cnim , qui  nomine  & memoria^ 
digni  funt  , nec  nihil  optane  , nec  omnia  prse- 
clarifthne  quifquam  dicere  nobis  viciebatur  . 
Quapropter  ihiltitia  nobis  Vifa  eft  , aut  a be- 
ne inventi*  alicuju*  recedere  * lì  quo  in  vitio 
ejus  offendcremur  ; aut  ad  vitia  quoque  cjus 
accedere  , cujus  aiiquo  bene  prsecepto  ducere* 
rour . 

Cic.  de  Irivcnt . lib.  a.  cap.  s. 
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tfcec  fi  pernojces  , parva  perfuncfus 
opella  , 

(N (inique  alici  ex  alio  clarefcet  9 ) 
non  tibi  cecca 

Nox  iter  eripiet  , quia  ultima  Na- 
turai 

Pervideas  , ita  Res  accerident  lumi- 
na Rebus  . 

T.Lucr.C.Iib.i.a  v.i  107.  ad  1110. 
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AD  THERMOLOGTAM 

» . ' t '*  v t • » < 

P R 0 C M 1 U M. 

. ' t • * 

AMplifiìmam  de  Igne  • ejufque  phseno; 

menis  & efferìibus  tra&ationem  in- 
ftituimufi  ; de  qua  non  effet  differendi  fi- 
nis , fi  omnia  in  medium  afferendi  foret 
animus  . Piena  fune  rum  publica  Accade- 
miarum  monumenta  , tum  privati  Line- 
ra  toni  in  commentari!  iis  , qnae  pertinent 
ad  intimos  veluti  receffus  ignis  penetrali* 
dos  , phmnomena  enucleanda  , ejufque^. 
proprierates  explicandas,  , Ex.  quo  Cele- 
berrimus  Verulamius  Pbilofophorura  inge- 
nia follicitavit  , ut  calóris  & frigoris  in- 
dolem  C qtrae  duas  effe  manus  voluit  , qut- 
bus  precipue  operatnr  natura  ) communi- 
catis  inter  f e obfervationibus  «Se  experi- 
mentis  enriofius  rimarentnr  : mirum  efi: 
quanto  labore,  qnanraque  fedulitate  phy„ 
ficam  liane  partem  expendere  Viri  do&if- 
fiini  fine  aggrefll , Enituit  profeto  in  hoc 
pertra&ando  argumento  Accademia  Cimen. 
tina  plurima  experimentorum  Ipecimina- 
infiituendo , <$c  diligentia  praeftantiffimorum 
Virorum  Boerhaavii,  Stalli,  & Blak  , qui 
arduum  «hoc  , obfcurumque  argumentmiv 
Fan  //.  A per- 


perfpicu*  , eleganterque  expofnernnt  , <3c 
ad  multiplicem  igni*  fiatimi  refpicienies  , 
modo  ejus  liberam  natutam  , modo  confo- 
ciafiun  & hofpitantem  in  corporibus  , mo- 
do eonftanrem  &•  fixum  ampliffime  demon* 
firarunt  . Notum  prceterea  eli  quantum  in 
hoc  faxo  volvendo  infudarint  Lavoifierius , 
la  Placius  , Wilkiu^,  *Sc  Sclieele  : quidque 
perfecerint  Bergman  & Crawford  , qui  fe- 
mitam  minus  ab  aliis  tritam  ingrefiì  , lu- 
men inexpeftatum  difficiliimo  argumento 
intuliire  , novaque  claritate  perfudiilc  vili 
fune.  Veruni  licer  in  Thermologia  exco- 
lencla  tanrus  fuerit  a Dofliffimfs  Viris  Ia- 
bor  impenfns  ; adhuc  ramen  immenfus  qui- 
dam longiffimi  , & maxime  afperi , imple~ 
xique  itineris  fiipereft  trattus  . Plurima- 
adirne  detegenda  extant , qua?  ftudiu.n  Po* 
fieritatis  exquirunt  , quoque  ad  hanc  nfque 
diem  fecreiioribus  abdita  latebris  eoruiru 
conatus  fefellit,  qui  in  illorum  pervefiiga- 
tione  adlaborarunt  . Nani  fi  ea  , qiue  Ime 
\ifque  a laudatis  CI.  Viris  inventa  ac  di- 
fputata  fnere,  fufpenfo  tantifper  calculo,  re- 
tte atque  ex  merito  tefiimare  velimus , toc 
ambiguitatis  ofiendiculis  involura  , tot  of- 
fuciis  elufa  , tot  difficultatibus  implicita., 
reperiemus  , ut  in  incerto  opinionum  , tam- 
quam  in  folo  lubrico  veftigia  figere  fit  ne- 
ceffe  . Novimus  enijn  Fourcrojum  , aliof- 

que 
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qne  acerrimi  ingenii  Viros  phlogijton  illud  , 
quod  veluti  aliorum  fyftematum  eft  cyno - 
fura  , quantuin  exterminare  & deftruere^. 
fine  conati  : piane  exiftimantes  rem  huic  vo. 
cabalo  phlogijìon  fubjedlam  nullam  rena, 
veram  effe;  led  merurn  noraen  , quod  ne. 
feio  quale  ens  a Stahllio  confidili m , & in- 
ter febrientium  fomnia  numerandnm  defi- 
gnavit . In  quo  qtiidem  Audtorum  divor- 
tio  fine  lillà  hsefif atione  videtur  pronun. 
tiandnm  : quod  dilcordia  ipfa  fernet  in- 
yicem  deftruentium  opinionum  perfpicueL, 
dernonfirat,  omnes  prneluudaros  Viros  lufilfe 
pperam  in  indagine  veritatis.  Quando  iraque 
prò  inflittiti  noìtri  ratione  in  liane  aleam  iiu 
gredi  decrevimus  , nofirarum  elle  partami 
duximus  maxima  fcdulirate  undelibet  fe- 
le&iora  corradere  , in  quibus  toc  Cl.  Vi- 
rorurn  defudavit  induflria  . Et  Aberrate- 
eclettica  utentes  logomachia^  feparare  ab 
iis  , quoe  vel  perfpicue  , vel  verofimiliter 
produca  fuere  ; nihtfcpie  ut  certum  admit- 
tere  , quod  non  experimentortim  iterata-, 
vice  , fummaque  attentione  iuflitutorum 
conviftione  aduniti  pofle  adigamur . 
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CAPUT  I. 


De  Calore , & Corporum  capacitate 
ad  iHajn  continendum  . 

CCCLXXXI. 

QUandoquidem  Caler  ar&iffimo  vm ca- 
lo cura  igne  conneftituc  , acque  or- 
gana noftra  fentiendo  desinata  facilius  ca. 
ioris  ideam  percipiunt  , inquifituros  natu- 
ram  , & phrenomena  ignis , decebi t ita  aos 
gerere  , ut  pritis  de- Calo  re  , & corporuin 
capacitate  ad  iMum  concinendnm  diflera- 
fnus;  atque  ita  veluti  per  gradus  ad  fe- 
cretiora  ignis  phaenomena  exploranda  ao- 
' ftra  inquifitio  procedat  .. 

Quid  Calori s abfoiuti , & quid  Colorii  ■ 
jenfibilis  nomine  veniat . 

CCCLXXXII. 

< * 

Calor  per  corpora  quaeque  * lateque- 
per  univerfam  naturam  effufus  vel  conQ- 
deratur  relate  ad  eadem  corpora , in  qui- 
bus  prò  varia  eorura  temperatura  aflocia. 
tur  , vel  relate  ad  impreflìonem  , qtianu 
excitat  in  organa  nofirorum.  fenfuum  , òc 
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a-dfe&icmem'  caloris  producit  . In  primo 
cafu  vocatur  calor  abfblutus  , in  alrcro  ve*  . 
io-  calor  fenfibili» . Unde  calor  abfolutu*  • 
exprimit  elementum  illud  , quod  dum  ad 
determinatimi  gradum  pervenit,  corporuaa 
capaciratem  ad  illud  in  fefe  recipiendum 
expletam  reddit  . Calor  autem  fenfibiiìs 
exprimit  eamdem  capacitatem  & potentiam 
tanta  caforis  quantitate  aU&am  , u*  ea^ 

' perfette  expleta  redundare  debeat  , & fen. 
Jationem  caloris  producere  . 

Quae  differ ernia  in  te  ree  dot  inter  cor  por  a 
homogenea  t & heterogenea  . 

CCCLXXXIIL 

Corpora  omnia  tripli cis  natura  Regni 
eamdem  habent  capacitatem  ad  calorera-, 
continendum  fi  fint  homogenea  « diverfam 
vero  fi  heterogenea  fint . Hinc  calor  ab- 
folutus  in  primis  corporibus  non  differt  , 

& dum  permifcenrur  eamdem  calori*  vim  , 

S<  parem  fenfibilem  cffcdnm  nìanifefiant . 
Heterogenea  vero  differunt  in  calore  ab- 
foluto  , quamtumvis  permixta  eumdem  fen- 
fibilem caloris  gradum  indicene  paremque 
inrenfionem  extrinfecus  ih  fenfus  aut  in- 
lìxumenta  oftentent . Sic  fi  libra  calentis 
aqua  affundamus  parem  ejufdem  fluidi 
. ; A3  co- 
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copiarci  minus  calentem  , minr.etur  calor 
fenfibilis  in  calidiori  , in  minus  calenn6-. 
augebitur  ; & in  mifcela  umufqne  fluidi 
calor  sequaliter  in  permixra  fluidi  malfa 
diftribiietur  , & ad  eamdem  menfuram  in 
utroque  fluido  evchctur . 

Lex  dijfufionis  caloris  in  ful/ìantiis 
homogeneis  cum  dinaniicis 
te  gibus  comparatur . 

CCCLXXX1V. 

Hnjnfmodi  lex  diffulìonis  caloris  iiu 
corporibus  Se.  maffls  homogeneis  fequitnr 
ealdem  leges  communicationis  motus  , quas 
in  Dinamica  explicavimus . Quapropter  no- 
vus  ille  caloris  gradus , qui  po fi:  mixtio- 
rem  in  urraque  fluidi  malfa  diftribuitur 
per  eafdem  formulas  analyricas  cognolci 
pforerit  . Si  enim  malfa  unius  libra?  aquae 
calentioris  vocerur  M , alteiius  m , calor 
primue  malfa:  C , calor  akerius  c ; erit  in. 
lenflcas  Se.  gradus  caloris  primae  malfee  =5 
MC,  alterius  = m c ; & lumina  utriuf- 
que  caloris  = M C -f-  me.  Hinc  grada* 
caloris  , quo  aequales  illin Anodi  maffle  li- 
militer  polì  mixtionem  aflìcientur  innote- 

fece 
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fcet  per  formulano 


M C -f-  ni  « • 
M-f.  m 


Ex  qua- 


formula  in  experimentis  dignofcimus , quod 
fi  libra  aquae  calens  ad  gradus  20  Tiier- 
mometri  reamu.riani  affundatur  alteri  aquae 
libroe  , calenti  ad  gradum  zero  : caloris  vis 
promovebit  mixturam  ad  gradum  io.  Quem- 
admodum  fi  aqua  calens  ad  gradum  30 
permifceatur  alteri  sequalis  ponderis  calen- 
ti gradibus  ic  : poft , mifcelam  in  utroque 
fluido  26  gradus  caloris  reperientur  , & 
calidior  deperdet  dimidium  excefius  fupra 
aliam  , quod  ali  altera  arripietur  , ut  pares 
aquarum  mafise  ad  eamdem  caloris  men- 
furam  fìrniliter  evehantur  . Idem  obferva- 
tur  in  mercurio  , vino  , & quibuflibet  flui- 
dis  homogeneis  . Quemadmodum  enim  fi, 
duo  corpora  non  elaftica  ira  inter  fe  con- 
fligant  , ut  unum  incurrat  in  alterum  ea- 
dem  direzione  , & minore  cuoi  velocitate 
progrediens  , motus  tardioris  acceleratur 
ira  , ut  polì:  confli&um  ambo  moveri  per- 
gant  celerirate  acquali  , quse  fit  «t  fum- 
ica quantitatum  moruum  ante  itfium  divi- 
fa  per  fummam  maffarum  ; ita  dum  cor- 
pora homogenea  ita  inter  fe  mifcentur  , 
tic  corpus  calidius  uniatur  alteri  minus  ca. 
lido  , calor  liujus  augebitur  ita  , ut  pofV 
mixtionem  arato  eadem  quantitate  caloris 

A 4 rp- 
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teperiantur . } qua*  flt  Ut  filmina  quantità» 
tum  cbloris  fenfibilis  ante  mixtlduem  di»: 
yiia  per  fummam  malfar  um  . 

AI  iter  fentiendum  ejl  de  Corporibus 
‘ • r • ‘ ‘ heterogeneis  . 

CCCLXXXV* 

*.  ' ' 

Si  vero  corpora  heterogenea  in  ter  fe 
inifceantur  , licet  polì  mixtionem  eamclem 
ternperaturam  . eumdemque  calorem  fenfi- 
bilem  acquirant  ; expérimencis  tamen  con- 
fìat fummam  quantitatis  caloris  fenlìbilis 
ante  mixtionem  divifam  per  fummam  maf- 
farum  majorem  effe  ea  , qu«e  reapfe  ìil. 
corporibus  permixtis  reperitur  ; propterea 
quia  capacitas  «Se  aptitudo  ad  continen- 
dtim  calorem  in  corporibus  heterogeneis 
eli  imequalis  . 

Diverfa  capacitas  ad  continendum  calorem 
in  heterogeneis  fub/ìantiis  refidens  , ad 

affinitatum  theoriam  revocatur  . 

* , 

CCCLXXXVX 

t 

Hrec  corporum  capacitas  ad  calorem. 
continendum  , quse  a Cl.  Bucci  vis  ignife- 
fera  appeiiàtur  , peroptùne  explicari  poteft 
•<  i per 
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per  leges  affiriitattim  in  Phyffca  generali 

a nobis  explicatas  . Supponarur  enim , quod 
corpus  A contineat  ioo  particulas  atrra- 
lientes  materiam  calorificam  , & corpus 
B tantummodo  io  particulas  contineat  . 
Conftat  quod  in  corpore  A requiruntur 
decuplo  plures  particulae  calorifìcse  , ut  hsec 
duo  corpora  iis  faturata  zequalem  , mani- 
feftent  calorem  fenfibilem  . In  quo  qui- 
dem  cafu  licet  calor  abfolutus  corporis  A 
decuplo  fit  major  calore  abfoluto  corporis 
B ; calor  tamen  fenfibilis  in  duobus  liifce 
corporibus  ad  libellam  compofitus  eamdem 
ealoris  intenfitatem  exliibebit  ; tequalem- 
que  gradum  affumet  , atque  in  fenliis  , at- 
que  inftrumenta  demonftrabit . 

&•->  • N * jg  . %>'*•'  ’l  i » , 

Exemjìlis  locupletar  rcdditur  tradita 
e xp  la  natio  . 

- CCGLXXXVII. 

Exemplo  aliquo  rem  claram  & mani, 
feftam  reddamus  . Affundatur  sequalis  quan- 
tiras  aquae  diverfis  corporibus  : nimirunu 
cartae  , ligno  , ebori , Tabulo  , creta , car-' 
bonibus  , cineribus  , fali  communi  t & fa- 
li  alkaii . Experimento  confìabit  non  om-* 
nia  iftliaec  corpora  gequaleoi  Uumiditatenu 


IO 

fenfibilem  in  fenfus  noftros  orientare , quam- 

vis  eamdem  abfolutam  quantitatem  aquse 
in  finum  fiium  receperint  . Ad  hoc  vero  , 
nt  enumerata  corpora  aequalem  humidita- 
tis  fenfibilis  gradmn  indicare  valeant , di- 
verfa  aqute  copia  in  quolibec  recenfito  cor 
pore  requiritur  proportionalis  viribus  ab- 
forbentibus  , & attralientibus  aquam  . Por- 
ro curri  terrae  illae  ,quae  bibula  vocantur  , 
cum  falla  , cumque  alkali  fixum  maxime 
affinia  fint  elemento  Iiumido  , bine  majo- 
rem  quantitatem  aqure  exigunt  , ut  fatu. 
rari  valeant , & fimilem  lnimiditatis  fen- 
fibilis gradum  affo  me  re  cum  illis  corpori- 
bus  , quee  minorem  aqiue  copiam  valenc 
ebibere  . Ejufdem  pliaenomeni  explanatio- 
nem  repetere  poterimus  ab  iis  , qme  iiu 
Aerologia  fuere  a nobis  de  variis  ae.ris  fa, 
«fiitii  fpeciebus  clemonftrata  . Aer  fìxus  e. 
g.  tam  in  aqua  , quam  in  aliis  liquoribus 
jetineri  potefì , arque  a moleculis  eorum- 
dem  ex  Iegibus  affinitatis  coerceri  . Pro- 
feto non  omnes  liquores  eamdem  habefi? 
a!hniratem  cum  prelato  Aere  fixo  . Aqure 
affinitas  major  eli  ea  , quam  habet  oleum. 
Quo  fi  C ut  ad  far  tira  n darli  aquam  aere  fi. 
xo  major  quanritas  liujufce  fluidi  pneuma- 
tici requiritur  ea  , qiue  ad  faturandum  o. 
leura  eli  necefTaria  . Quemadmodum  ita- 

que 
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qne  quanto  minor  affinifas  extat  inter  re- 
cenfita  fluida  cum  aere  fixo  tanto  minor 
quantitas  requiritur  ad  ea  faturanda , & 
eo  facilius  ab  iifdem  corporibus  erumpit 
& libera  tur  ; ita  quanto  corporum  capaci- 
tas  minor  eft  ad  recipiendum  calorem, , 
tanto  minor  ejnfdem  caloris  quantitas  re- 
quiritur, ut  extrinfecus  manifeftetur , ac- 
que in  fenfus  vel  inftrumenia  incurrat  . 

An  diverjìtas  capacitatis  ad  continendum 
Ca(orem  Majjìs , vel  voluminibus 
correfpondeat  ? 

CCCLXXXVIII. 

r 

Hsec  corporum  aptftudo  feu  capacitas 
ad  calorem  continendum  in  heteroffeneis 

O 

corporibus  non  fequitur  rationem  malfarò m . 
nec  rationem  eorumdem  voluminnni,  nec 
denique  rationem  compofitam  maffarum  & 
voluminum  ; fed  in  corporum  naturis  incft 
differentia  quaedam  ad  colligendam  vel  re* 
tinendam  majorem  vel  minorem  quantità, 
rem  caloris , prò  ratione  nimirum  expla- 
natte  affinitatis  ; quaéqtre  in  fyftemate  CI. 
Virorum  Crawford  & Scopoli  aeftimari  de- 
bet  in  ratione  inverfa  mutationum  , quse  in- 
ducuntur  in  corporibus  , dum  Umili  per- 
mixta  ad  eamdem  temperiem  reducnntur. 

Hans 
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Hanc  légem  certis  & reperiti»  esperimen- 
ti s confonam  deprehenderunt  r Libr«  cal— 
cis  antimonii  affuderunt  alteram  aquae  li- 
bram  , qure  ad  gradus  50  Thermometri 
reamuriani  incaluerat  . Polì  mifcelam  com- 
cuinis  calor  deprehenfus  eft  graduum  40  ; 
adeo  ut  quinta  dumtaxat  pars  caloris  fen- 
fibilis  antecedentis  difparuerit . Mifcuere-. 
prteterea  calcem  antimonii  ; quoe  incalne* 
rat  ad  gradus  50  in  eadem  (cala  thermome. 
trica  , cum  aqua  ad  gradum  zero  depref- 
fa  , .atque  communi»  calor  ex  mixtione 
produ&us  repertus  eft  graduum  10  . De- 
nique  quatuor  libris  calcis  antimonii  affu- 
derunt  libram  aqiue  calentem  ad  gradimi* 
50  , atque  ex  mixtione  communis  calor  re- 
pcrtus  efì  graduum  25  . Unde  manifefte- 
confequebatur  capacitatem  aqute  ad  con- 
tinendum  calorem  quadruplo  majorem  ef- 
fe ea  , qu?e  competic  calci  antimonii:  nec 
hnjufniodi  capacitatem  correfpondere  vel 
maffte  , vel  volumini  corporum  permixto- 
rnm  . 

Quid  Boerahavius  , alìique  fint 

. opinati  ? 

‘ . ' . • . . CCCLXXXIX.  .. 

Non  défueruat  tamen  CU  Viri  , qui 
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aliter  fenferunc  , exiffimantes  corporum  ap- 
titudinem  ad  calorem  concipiendum  pro- 
portionalem  effe  inalile  & denfitati  corpo - 
rum  . Magnus  Boerahave  e contra  exilìi- 
mavic  nullara  rationem  habendam  effe  vel 
maffae  , vel  quantitatis  materiae;fed  calo  - 
rem  diffribui  in  corporibns  proportionali- 
cer  ad  eorum  volumina  ; adeour  aequalis 
caloris  -quanti  tas  contineri  debeat  in  pede 
cubico  auri  ,■  & in  pede  cubico  aquae  vel 
aeris  , arque  edam  in- fpatio  vacuo  . Quod 
maxime  Boerahavium  induxit  ad  opinio- 
nem  liane  ampleftendam  fnit  experimen- 
tiun  quocldam  a Fahrenheit  executuuL, . 
Permixris  sequalibus  voluminibus  aquae  & 
in  e re  uri  i ; ita  ramen  ut  aqua  multo  fer- 
ventior  & calidior  eflet  mercurio,  ex  mi- 
xtione  obfervavit  calorem  aquae  ita  fuiffe 
diftributum  , ut  tertia  dumtaxat  pars,  ca- 
lori communis  ntrifque  fluidis  remanferic* 
Profeto  fi  gradus  caloris  poli  mixdonem- 
communis  diffribui  proporcionaliter  debuif- 
fet  ad  raaffam  aquae  & merendi , qiiemad- 
modum  mercurii  malfa  fe  habet  ad  illàra 
aquae  proxime  ut  14  ad  1 ; ita.  etiam  de, 
buiffet  in  mercurio  fenfibilis  evadere  dum- 

1 

taxat  — pars  illius  caloris  , quo  aqua  an- 
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*e  mixtionem  Lqcaluecat  . Verum  in  hoc 
*>*<«  ex- 
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experimento  inftituendo  , accuratifiimus  cne- 
teroquin  Fahrenheit  falfus  fefellit  . Nani- 
eodem  Boerahavio  referente  gratlus  il  le  ca- 
loris  aquae  , qui  ante  mixtionem  cum  mer- 
curio ad  gradum  30  . Tliermometrum  de- 
Vaverat  , polì  mixtionem  repertus  eli  gra- 
duimi 20  non  vero  ad  graduum  15  fuic 
deprelTus  , quod  profeto  evenire  debuif- 
fec  fi  calor  proportionaliter  ad  volumina- 
fuiflet  diftributus  . Ex  quo  manifedo  con- 
fequitur  menfuram  caloris  fenlìbilis  poli 
mixtionem  nec  maflìs  nec  voluminibus  cor- 
porum  heterogeneorum  correfpondere  . 

Corpora  non  fervant  confìanter  eamdem  ca- 
paci tatem  ad  contincndum  calorem  abfo- 
lutu/n  , f&d  aliqua  in  corporibus  mutatione 
u due  niente  , hujufmodi  capacitas  auge  tur 
vel  minuitur . 


cccxc. 

Hanc  anomaliam  obfervamus  in  aqua- 
dum  in  glaciem  vertitur  ; vel  dum  glacies 
in  aquam  refolvitur  ; vel  dum  aqua  iru 
vapores  fublimata  rarefeit  ; vel  denique 
dum  vapores  aquofi  iterum  in  aquam  con- 
crelcunt  . Et  primo  quod  fpeftat  ad_com- 
parationem  aquse  vel  gelu  durat*  , vel  per. 
fette  folucae  fequenti  experimcnto  demon- 
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ftratur . In  vafculo  aeneo  immittatur  all— 

qua  glaciei  quantitas  probe  contufa  , ìil^ 
qua  bulbus  Thermometri  tamdiu  detinea- 
tur  , donec  ad  graduai  zero  fcalae  reamu- 
rianae  mercurius  depreffus  fìararius  , im- 
mobilifqne  fubfidac  . Timi  praeterea  vafc il- 
luni aeneum  ita  ab  igne  iubdito  incale- 
fcat  , ut  liquefcens  glacies  paulatim  rege- 
letur  . Obfervabimus  , quod  toro  eo  tem- 
pore , quo  glacies  refolvitnr  mercurius  in 
fiftula  thermometricd  confìanter  immobilis 
fubfidet  in  eodem  gracili  congelationis , nec 
ullam  fenfibilem  mutationem  ofiendec , do- 
nec integra  glaciei  mafia  fit  perfette  re-« 
follila  . Hujufmodi  autem  phcenomenoa.  , 
quod  apparet  , dum  aqua  a congelatione 
in  fiuidam  formam  abit  , peroptime  indi- 
gitat  majorem  effe  capacitatem  in  aqua  ad 
conrinendum  calorem  proe  glacie  . Nam  par- 
ticulne  caloris,qute  intra  glacieni  permean- 
tes  eam  in  aqnam  convertunt , dum  eam 
converfionem  , fìve  aqiicc  fluidiratem  effi- 
ciunc  , in  aqua  adinveniunr  majorem  ca- 
pacitatela ad  continendum  calorem  , nec 
evadere  poffunt  fenfibiles  & redundantes  , 
donec  vis  ignifera  aquae  fit  perfette  iif- 
clem  particulis  faiurara  , arque  exinde  ca- 
lorem  fenfibilem  oftendere  indicatum  ab 
afcenfu  mercurii  in  thermometrico  tnbp . 
Ideo  autem  dum  glacies  veluti  per  gradui 
4 dif- 
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dilfolvitur  calor  fenfibilis  a fuperaddito  ca- 
Jore  ignis  ÌHdicari  neqnir , quia  proporlo- 
• naliter  ad  glaciei  refolutionem  in  aquam  , 
reperirur  in  aqna  major  capacitas  ad  calo- 
-rem  continendum . Hinc  calor  redundane 
nequic  , & fenfibilis  evadere  , nifi  prius 
ifilisec  aquae  capacitas  plenifiìme  fuerit  fa- 
turata . 

Veterminantur  gradus  abfoluti  caloris  , qui 
explent  cppacitatem  aquce  , tum 
fluid#  , tum  congelati#  » 

cccxci. 

Ex  hoc  experimento  depreherrderunt 
Po&ifìlmi  Viri  Irvyine  » Crawford  , Kirwati  # 
Magellan  , & Scopoli  , caloris  vim  , quae 
ape  a eft  ad  giacici  libram  dilfol  venda  m- 
aptam  fimiliter  fore  r tu  a zero  ad  quinqua- 
ginta  odio  Thermometri  reamuriani  calo* 
ris  gradus  eatndem  folli  tre  aqiue  libraio* 
prompveac  ; quoties  enim  librae  glaciei  per- 
mifeetur  altera  aquae  libra  , quae  ad  gra- 
dus  58  inqalefcat , fufione  glaciei  comple- 
ta » reliquie  ex  mixtione  fìunt  binae  aquae 
lifirie  , quarum  communi*  calor  , ad  Thenno- 
jnetri  reamuriani  gradum  zero  deprimitur  . 
Undemanifefte  confequitur  58  caloris  gra- 
dus neceffarips  fuifle  ad  faturandam  & 

com- 
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complendam  capacitateci  illius  aqiue  , in 
quam  glacies  fuit  refoluta  Si  itaque  aqua  & 
glacies  ad  caindem  temperiem  reduceren- 
uir  , calor  ablolutus  , qui  reperitur  in  aqua  , 
58  gradibus  calorem  abiòlutum  glaciei 
excedere  deberet  . Hinc  etia)n  fi  giacici 
affundamus  aquam  calentem  fupra  gradtis 
58  , e.  g.  ad  gradus  70  , rune  calor  fenfi- 
bilis  ex  inixtione  relultans  reperietur  = 
70  — 58  = 12;  nani  reliquos  caloris  gra- 
dus penitug  ablorbere  atquc  ebibere  de- 
buit  aqua  , ut  fuam  capaciratern  explere- 
polle  t . Quod  fi  in  Thermomctro  rea m 11- 
liano  defìgnentur  odtoginta  caloris  gradas 
ad  aquae  ebullitionem  producendam  , eon- 
iequens  inde  fiet , quod  caloris  vis  , quae 
glaciem  a zero  in  fluidam  naturem  ver- 
1 ir , feliabet  ad  eam,  qiueparem  aquac  quan- 
titateni  a zero  ad  ebulhtionis  gradum  eve- 
liet , ut  58  ad  80  . 

JLxpendìtur  ulferius  cadem  aquee  capacìtas 
dum  fluida  ejt , & dmn  in  vapores 
refolvitur , 

CCCXC1I. 

Quod  de  glacie  in  aquam  refoluta-.  , 
& de  aqua  in  glaciem  concreta  liaAenus 
sperimento  demonftravimus , idem  profe- 
Pars  II.  B dio 
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&o  dicendum  eft  de  eadem  aqua  , ditm  inu 
vapores  refolvitur  : «Se  de  vaporibus  , dum 
iterum  in  aquam  condenfantur  . Capiatur 
vas  «ne una  , quod  aquae  plenum  ab  igne-, 
fubdito  incalelcat , uc  aqua  ferveat , & ad 
ebullitionem  perveniat . Obfervabimus  pri- 
mo ampullas  parvas  prodire  , deinde  fìrias 
veluti  aereas  a fnndo  vafis  per  aquam  fum. 
ma  peiere  . Poft  innumeras  fìrias  , quae 
fune  correnres  materiae  calorifici»  per  a- 
quam  difperfre  , haec  turgefeere  incipit  : 
undatim  vorticofe  fertur  , ac  tandem., 
e bulli*  . Si  rune  Thermoraetri  bulbum  in 
ebulliente  fluido  immergamus  , mercurius 
ad  gradimi  80  (calie  reainurianoe  afeendet  , 
ibique  immobilis  confiftet,quantumvis  Tlier- 
mometri  globus  per  longiffimuin  tenaporis 
fpatium  intra  ebullientem  aquam  detiueatur. 
Calor  ille  fenfibilis , qui  conftanter  ab  a- 
qua  indicatur  oftendic  aquoe  capacitatene 
ad  continendum  calorem  proportionalem 
effe  dumtaxar  80  gradibus  fcatoe  reamu. 
rianie  . Cum  vero  ab  igne  fuppofito  inde- 
finenter  novae  particulaf  ignete  fuperaddan- 
tur  , bine  necefle  eft  afferere  eas  a vapo- 
ribus aquofis  abforberi  : & confequenter 
quod  vaporum  capacitas  ad  continendmn 
calorem  multo  major  fit  ea  , qiue  aquie  iu 
ftatu  fluiditatis  convenit . 

Ea - 
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Eaclem  lex  extenditur  ad  omnes  concretiones 
cryftalLì^ationes  , atque  ad  omnia 
fluidorum  coagula  . 

CCCXCIII. 

« 1 • 

Ex  phoenomenis  fuperius  explicatis  de 
aqua  in  glaciem  converfa  dottifiìraus  Ir- 
wine  generalem  quamdam  legem  deducit: 
quod  nimirum  qiuei'ibec  corpora  fluida  ad 
sequalem  temperiem  , leu  ad  sequalem  ca- 
lorem  fenfibiJem  conditura  majorem  quan- 
tiratein  caloris  abiolnti  concineanc  , cium 
fune  in  ftatu  fluiditatis  , quam  cum  in 
folida  corpora  concrefcunt  ; dum  crydai- 
lizantur  , vel  fìxa  , auc  dura  evadunt  , vel 
denique  coagulantur  . 

De  capacitate  ad  continendum  calorem  , quam 
liquores  aquirunt  , dum  eorum  particulce 
volatiles  reddìhe  , in  vapores  , & effluvio 
refolvuntur . 

• • ••  ' \ 

CCCXCIV. 

Iifdem  veftigiis  infiflens  Cl.  Cullerà 
plurima  experimenta  indituit  , ex  quibus 
elicuit  vim  igniferam  in  liquoribus  efl’e^ 
in  ratione  volatilitatis  ecrumdem  , & li- 

fi  2 quo- 
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quores  magis  volatiles  majorem  etiara  ca- 
pacitateli habere  ad  abforbendum  calorena 
a corporibus;  quo  fit  , ut  fi  liifce  liquori- 
bus  corpora  irrorcntur  , femper  in  iis  fri— 
gas  augeatur  in  ratione  volatilitatis  liquo- 
rum  , quibus  infperfa  fuerc  . Liquores  au- 
tcm  , qui  apti  lune  ad  frigus  excitandum 
a praefaro  CI.  Viro  hoc  ordine  enumerati- 
tur.  Spiritus  falis  ammoniaci  cimi  calce- 
viva  , Spiritus  Vini  aethereus  , Alcohol , 
Spiritus  Nitri  rethereus  , Tin&ura  volati- 
lis  fulphuris  , Spiritus  fa-Iis  ammoniaci  cum 
iale  rartari , Spiritus  Vini,  Vinum  , Ace- 
tum  , Aqua  , Oleum  terebinthinne  , Oleum 
Menthae&  denique  Oleum  Arteinifue.  Hinc 
iì  frulìum  li-ntei  in  medio  perforeiur  , ut 
trafili  itti  tubus  Thermometri  pofìit , & lin- 
teuin  obtegat  bulbum  Thermometri  , im- 
mittaturque  vel  humedetur  aliquo  ex  de. 
fcriptis  liquoribus  volatilibus  , obfervante 
Mufchembroekio  , mercurius  in  Thermo- 
metro  femper  refrigerium  ortendec , atque 
aliquibus  gradibus  a fua  fiaiione  depri- 
inetur  : in  quo  quidem  experimento  co- 
gnofeimus  , quod  volatiiis  liquor  bulbo 
Thermometri  adhaerefeens  aliquas  caloris 
p.articulas  a mercurio  intra  filtulam  inclu- 
ib  rapit  , ut  ampliorem  illam  capacitateti  , 
quam  liabet , ad  continendum  calorem  va- 
Jeat  faturarc  . 

Ex 
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cccxcv. 

Ex  tot  experircientorum  cumulo  , ac- 
que ex  obfervationibus  accurariflìme  ha- 
bitis  , Kirwan  tabulam  collegit , qua  abfo- 
iutus  vel  fpecifìcus  plurimoruin  eorporum 
calor  cum  fpeci/ìco  , qui  unitatis  inftar  iìr  , 
communis  aquse  calore  comparatur . Hanc 
tabularti  fibi  a Kirwan  communicatam  , de 
a do&iffimo  Fontana  ampliorem  redditam 
Mageilan  primns  defcripfìc . Nos  autera  ex 
eadem  tabula  illas  durotaxat  fnbfìantias 
felegimus . quae  ad  noftrum  pertiilenc  ia- 
fiitutum  . 

Tabula  calori  3 fpc  tifici  all  quorum 
eorporum . 

CCCXCVE 

Aqua  communis  . . , . x , 000 
Glacies . vel  Aqua  congelafcens  . o , 900 
Mercurius  . ....  . . o,  033 

Ferrum  . . o,  125 

Scamnum  068 

Plumbum o , 050 

Calx  Antimonii o , 220 

Aer  deplilogifticatus  . . . . 87  , 000 
Aer  aimofphoertcus  ...  ^ 18 , 000 
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Aer  Fixns , 270 

Acidum  vitrioliciim  . . . o , 758 

Acidum  vitriolicam  phlogifticatum  o , 429 
Oleuai  tartari  . . , . . . o , 759 

Acidum  nitrofttm  deplildgirticatum  o , 844 
Acidum  nitrofum  valde  concentra* 

ttim  «Se  fumana  .....  o , 576 
Acidum  marinum  valde  conccn. 

tratum  . . . . . . , o , 63o 

SiUphur  . o , 183 

Hepar  Sulpburis  volatile  . . . o , 994 
Acetum  concentratimi  deftillarum  o,  10  j 
Alkali  volai  ile.  caufticnm  . . . o,  70S 

Alkali  volatile 1 , 851 

Spiritus  vini  redhficatus  . , 1 , 086 

Sangnis  venofus  ex  Crawford  . o , 970 

Sanguis  arreriofus 1 , 120 

Ex  qua  quidein  tabula  intelligimut  quam 
diverfa  fic  capacitas  deferiptorum  corpo- 
rum  ad  continendum  calorem  abfolutum  , 
& qune  in  iifdem  corporibus  differentia-  , 
ut  calor  redundare  poflìc  & fenfibili5  eva- 
dere . Sic  e.  g.  cuin  capacitas  Aeris  de* 
phlogtfticati  fit  ad  illam  aquae  tic  87  ad 
1 ; ea  calori*  quantitas  , quae  apra  eft  ad 
explendam  capacitateci  aqiue  , nifi  87  vi- 
cibns  angeatur  , explere  nequibit  capaci- 
tatela jeqtuilis  voluminis  aeris  deplllogifti  - 
cati  : & ita  porro  de  reliquis  fubftantii* 
in  tabula  deferiptis  dicendum  erit  . 

Phjt *- 
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Phjenomena.  graduum  caloris  , tum  anni 
temporibus  refpondentium  , tum  diverfis 
Telluris  Climatilus  explicuntur  - 

CCCXCVII. 

». 

Ex  fnperins  traditis  explicare  & in. 
telligere  licet  plura  phaenomena  , quae  vei 
ob  diverfum  Solis  ad  noftrum  verticera- 
acceffum  & receffum  quotannis  experimur  , 
vel  in  variis  Terrae  climatibas  Itineratores 
obfervanc  * Ac  nihii  vulgatum  magis  ma- 
gifque  experimento  no  tum  , qaod  Sole  ad 
aefHvnm  folftitium  accedente  aer  atmofplue- 
rtcus  continuo  incalefcit  . Adeo  ut  tl. 
menfe  Majo  ufque  ad  diem  ai.  Junii  aer 
paularim  caliditatisexceflu  fervere  foleat 
Ut  mercurius  in  Tliermometro  ad  plures 
gradus  afcendens  offendere  folet . Illud  ve- 
ro naturae  legibus  & Solis  a noftro  verti. 
ce  diftantiae  oppofitum  videtur,  quod  So- 
le a folftitiali  cardine  recedente  , atque^ 
ad  autumnale  /Equino&ium  properante  , ca- 
loris seftivi  exceffns  confeftim  decrefcere^ 
non  incipiat  » quamvis  -diftantia  Solis  a 
noftro  vertice  continuo  angeattir  ; quiiL. 
potius  Augnilo  menfe  , dtun  infana  cani- 
cula  campos  torret  , plerumque  a calore.- 
.Hirruia  in  modiira  exuramur  . Hujus  pro- 
li 4 le- 


Digitized  by  Google 


fedlo  phtenomeni  non  aliunde  caufa  repo 
renda  eft  , nifi  a defedili  vaporino  , & par» 
ticularam  volatilinm  , quas  Telluris  fuper- 
lìcies  in  menfibus  Jalii  & Augnili  fuppe- 
dirare  nequìc  - Diluì  Sol  ad  foLllitimn  ac- 
cedit , TcJlus  ab  hyemis  & veris  imbribus 
faturata  maximam  vaporino  copiam  in  ar- 
mofphceram  afcendere  facit  . Ginn  auteiiL. 
vapores  ex  fuperius  didtis  maxima  polleanc 
capacitare  ad  recipiendum  caiorem  , bine 
celli  vi  caloris  a folaribus  radiis  prodndli  ma- 
xima pars  a vaporibus  abforbeiur,  ac  propre- 
rea  fenfibilis  non  evadlt  . E conrra  evenic  in 
menfibus  Juiii  & Augufti . Tellus  ob  praeteri . 
tain  evaporationem  exhaiilta  , & arida  red* 
dita  , fnppeditare  nequic  nec  in  aera  emir. 
rere  novarn  vaporimi  copiam  , per  quaiiL. 
maxime  atmofplirene  calor  temperarecur  . 
Quamvis  itaque  Sol  in  menfibus  Juiii 
Augufti  a noftro  vertice  continuo  receda:; 
ex  defedili  tamen  vaporimi  caiorem  abfar- 
bentium  leftivus  fervor  aligeri  continuo 
videtur  ; donec  tandem  cadentibus  pln- 
viis  , ceftus  qui  conftans  perftitit  , imminui. 
tur.  Quod  de  Sole  ad  noftrum  verticeou 
accadente  vel  ab  eo  recedente  hadlenus 
diximus  , idem  obfervatur  in  variis  Terme 
climatibus  , qure  eamdem  latitudmem  geo- 
graphicam  , eamdemque  habent  diftantianu 
ab  /Equatore  . In  vaftis  & pulverulentis 
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Afiae  & Africa  folitudinibus  continuum- 
flagrantem  aeftum  Icineratores  experiun- 
tur;  dura  t contra  in  illis  America  Re- 
gionibns  , qua  fub  eadera  latitudine  exi. 
ltunt  calorem  fatis  aquabilem  & modera- 
tum  perfentifcunt  . Hoc  autera  difcrimen 
non  aliunde  repetendum  videtur  , nifi  a- 
defe<ftu  vaporu m , atque  effluviorum  , quae 
in  Africa  & Afìa  folitudinibus  ob  aqua- 
rura  , fontium  , fìuminumque  defe-ftum  , in_ 
modica  quantitate  emitti  in  aera  poflunt  . 
Dura  e contra  America  Regiones  irriguis 
aquis  , vaftifqtie  fluminibus  maximatn  va. 
porura  copiain  quotidic  in  aera  emittenti- 
bus  abundant,  quorum  volatilitas  apta  eft 
ad  abforbendam  maximam  caloris  partem 
a folaribus  radiis  produftam  , atque  ad 
aerem  & Tellurem  refrigerandum  . 

CAPUT  II. 

De  infirumentis  ad  quantitatem  Caloria 
fenfibilis  , & in  corporibus  redundantis7 
explorandam  . 

CCCXCVIII. 

GUM  obfervante  Cl.  Gulielmino  fenfu» 
noftri  nequeanc  effe  aequi  «Se  folertes 
Judices  earum  mutationu/n  , quae  a calo- 
re 
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re  procfucunttir  ; bine  recentiores  Philofo- 

phi  mftrtimenta  qtteedam  excegirarunt  , qui- 
bus  faciilitfie  gradua  caloris  fenfibilis  in_» 
quolibet  torpore  tam  folido  quam  fluido 
poteft  'ad  calculnm  revocari  . Porro  uni- 
tuia  non  requivocum  Ugnimi  prcefentire  ca- 
k>ris  iti  corpore  eft  rarefa&io  , quae  in  eo- 
dem  -corpore  inducirur  . Omnia  fiquideriL. 
eorp'ora  , quibus  ignis  unitur  , ne  uno  qui- 
eterà excepto  grandiora  igne  redduntur  cSc 
rarefiunt  , in  omnemque  dimenfionem  ex- 
pancìuntur.  Piiyfici  illam  expanfionem  adhi- 
ìnrerunt  , ut  menluràm  , qua  ignis  a&io- 
nem  <5c  quantitatem  in  corpcribus  , calo- 
reinque  ab  eo  produeftum  explorarent  . ]n« 
^rumenta  , qu?e  httic  ufui  deiiinantur  Ther- 
■mometra  vocantur . 

CCCXC1X. 

Eft  autem  Thermometrum  , feu  Ther* 
tìiofcopinm  exilis  tubus  unius  vel  plurima 
palmortim  in  alterutra  ex  extremitatibus 
habens  globum  vel  cylindTiim  vitreum  ad* 
nexuin  eidem  tubo  , conrinens  ea  fluida-, 
quorum  clilaiationes  a calore  vel  igne  funt 
proportionales  ^uantitatibus  ejufdetn  calq* 
ris  Vel  ignis  . 
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Tnvenrio  Thermometri  a Phyficis  ad«- 
fcribitur  Drebellio  Batavo  , agretti  fed  fa* 
gaciflimo  Viro . Non  defunt  tamen  , qui 
hujufce  inventi  lauclem  adferibant  Sebaftia- 
no  Bartolo  Neapolirano  ; cum  in  Thermo, 
logia  edita  anno  1666. , feu  duodeviginti 
annis  antequam  prodiret  delcriptio  Ther- 
mometri  Drebelliani , exabtilfimam  deferi- 
ptionem  3c  fellema  Thermometri  exhibeat . 

DrebeUianum  Thermomctrum  defcribiiiir 
Taby  i.  Fig.  i. 

CCCCI. 

Tabellae  alieni  aptetur  vas  vitrennL. 
C D , quod  aqna  repletur  colore  quopiam 
infera.  Sic  tubas  vitreus , cnjus  una  ex- 
tremitas  ett  aperta  , altera  vero  dettnic  in 
amplttm  globum  B ajere  plenum  . Intra- 
coloratam  aquam  extremum  tubi  A im- 
mergatur  , & globo  applicetur  manus  , ut 
aer  inclufus  calore  rarefiat  , & pars  aeris 
filb  ampullarnm  forma  e liquore  exeat  : 
tunc  manu  a globo  detraila  aer  rarefabili? 
intus  , deano  frjgore  coadenfabitur  , & ob 

pref- 
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prelfìonem  externi  aeris  portio  liquori*  im. 
pelletur  intra  tubum  . Hrec  operatio  re- 
pctatur  , donec  liquor  afcendat  ad  E : ni- 

mirura  ufque  ad  dimidinm  , vel  — parte» 

4 

tubi . In  eo  punélo  , ubi  definit  altitudo 
liquoris  , fignetur  in  tabula  zero , & a ze- 
ro ufque  ad  va»  ndcentur  gradus  affidue-» 
crefcer.tes  . quemadmodum  ab  eodem  pun. 
&o  ufque  ad  globum  sequales  in  partestu* 
bus  dividi  debet  . Gradus  qui  ad  calo- 
rem  fpedtant  fub  zero  funt  Agnati  , qui 
vero  ad  frigus  fupra  zero  in  tabella  ad. 
notati  confpicmntur  . In  hoc  Thermometro , 
aimofplrjerd  incalefcente  , aer  globi  expan- 
fior  evadic , & liquor  deprimitur  infra  ze- 
ro ; l'upra  vero  idem  liquor  attoìlitur  , ubi 
ex  frigore  aer  aliquanto  concretior  evadat. 
Negari  nullatenus  poteft  ingeniofum  fuif- 
fe  brebellii  inventum  , caufa  praefertim  no- 
vitati» . Viti is  tameu  pluribus  laborat , 
quorum  gratia  carere  omni  creditur  utili— 
lirate  . Nam  primo  in  Drebelliauo  Ther- 
mometro calore  aeque  dilatatur  aer  inglo- 
bo contentus , ac  liquor  in  tubo  & vafe  ; 
numquara  igitur  integrarti  calori»  gradum 
externi  aeris  offendere  poterit  ; fed  tan- 
tum exceifum  dilatationis  aeri*  fupra  di- 
Jatationem  liquoris . Gradus  praeterea  ca- 
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loris  vel  frigoris  in  fingulis  Tliermometri 
inxquales  erunt  proportionales  longitudini 
tubi , & numero  divifionum  , in  qnas  ,ru- 
bus  fuit  partitus  ; nec  gradus  ipft  referri 
poffunr  ad  aliquod  frigus  vel  calore  u no- 
bis  nomai . Denique  id  habet  iucommodi  , 
quod  efferri  , & dcmitti  liquor  intra  tu- 
bimi valec  , quia  immutetar  calor  aereus  . 
Manente  quippe  eodcin  calore  vel  frigore 
gravùas  aeris  , pondufque  atinolpliuerne  ali- 
geri porelì  vel  minai , ut  validius  vel  in- 
firmius  prcmat  fuperficiein  liquoris  in  va- 
fculo  contenti  , atque  ex  tali  poudere  in. 
confanti  liquor  ipfe  alcius  vel  demiilìus 
fnfpendi  , 

Thermometrum  Accademia  Fiorentino? 
defcribitur  Tab . i.  Fig.  2 . 

CCCCll. 

Drebelliani  Thermometri  defe&ibiu 
«ccurrere  voluit  Accademia  Cimeritina- 
Thermometro  aliter  conftrtiflo  . Tubo  vi- 
treo IB  nexuere  globulum , feu  fphceranu 
vitream  A . Globum  ipfum  & tubi  di- 
midium  fpiritu  vini  colorato  impieve*- 
re  . Detinuere  globum  in  nive  , donec 
fpiritu s fuflìciemer  a frigore  condenfa- 
tus  defcenderec  intra  cubum  , fignanres 

’■  lo- 
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lócnm  I , in  quo  liquor  fupra  tubi  fuper- 
ficiem  in  irmi  tubi  parte  fubfeclit . Inde- 
a nive  globum  extra&uin  ramdiu  prope 
fgnem  detinuere  ; donec  incalefcens  fpiri- 
tus  vini  ad  extremitatem  tubi  pervenirci; 
tunc  ejus  orificium  liermetice  clauferunt  . 
Confpicati  deinde  fuere  quantum  liquor 
defeenderet  , dum  ealor  aeris  temperatus 
erat  » atque  ibi  in  tabella  infcripfere  gra- 
duai temperatura  : ni  mi  rum  in  C . Spa- 
tiu.n  C I in  partes  40  penicus  asquales  di. 
viferunt , Intervallura  vero  C B in  gradns 
60  fuere  partiti  ; adeo  ut  tota  tabella  in- 
gradus  100  diftributa  confpiceretur  , in  qua 
dura  liquor  intra  tubum  moveretur  a fri- 
gore  maximo  in  1 ad  fummtun  teftivumu 
culorera  pertingens  in  B , omne  aeris  di- 
fCriraen  perfpettum  reddere  pofìfet . Licet 
auiem  iftiufmodi  Fiorentina;  Accademia 
inventum  Drebelliano  Therraometro  prie- 
ftet  , mnltis  taraen  incomraodis  fubjacet  . 
Primo  enim  gradus  caloria  nulluin  liabet 
punftum  fixum  & conftuns  . Secundo  fpi- 
ritus  vini  temporis  progredii  valde  muta- 
tur , evaditque  rainus  tluidus  & rarefeibi- 
lis  ,*  Tertio  nequit  prò  quolibet  frigore  men- 
furando  , «Se  quolibet  calore  adhiberi . Spi- 
ri t 11  s enira  vini  facilius  ebullic , quara  dui- 
dum  quodeumque  , frigore  in  tenlìflìmo 
abit  in  glaciera  , ut  obfervavit  Mauper- 
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tuifiiis  in  Lapponia  anno  1739»  Non  po- 
tei! ergo  omne  atniofphaerce  frigus  defi- 
gnare  . Denique  Fiorentina  methodo  nonu 
poffumus  duo  vel  plura  Thermometra  libi 
invicem  exade  correfpondentia  , & cium* 
dem  ealoris  frigorifve  gradina  in  eodeia* 
corpore  indicantia  conftiuere  . 

Quid  circa  Thermometrorum  cjorre&iewwti 
ex cogitarti  Newtonusi . 

CCCCIII. 

* * / 

'Ut  deferiptis  defe&ibus  Newttonus  oc* 
currerec  fpiritui  vini  oleum  lini  fubftituen- 
dum  effe  cenfuit , quod  majori  calori  , fri. 
gorique  perferendo  aptius  eli . Praetere«u 
ealoris,,  & frigoris  duos  conftantes  gradus 
conftituit  , aqute  feilieet  ebullientis  , 
nivis  aqua  irrorata , ut  refertur  in  iran- 
la&ionibus  philofophieis  num.  270.  Newfc- 
toniana  methodus  fuit  deinceps  a Phyfieis 
Se  CUimicis  omnibus  adbibica  ; atque  ea 
vix  aliud  notabile  diferiineu  liabec  »prseter 
variam  determinationero  pun£orum  frigo, 
ris  atque  ealoris  , & fpatium  intermedium' 
in  plures  modo  gradus  divifum  . Nam  Newc- 
tonus  inrervallum  inrer  pun&um  frigoris 
& aquile  ebulliemis  iu  36  parte*  gequales 
divific  , Qleamque  lini  adhibuit  ; duro  e- 

con- 
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contra  rccentiores  Artifices  merctirium  o— 
Ico  lini  accommodatitis  fubftituere  , & fca- 
lam  thermometricam  a(  pun&o  congelatio- 
nis  ad  punftum  ebullitionis  aqiue  in  plu- 
res  gradus  divifere,  ut  difcrimina  conuno - 
dius  alticudinum , & depreflìonura  confpi. 
cerentur . 

Fahrenheit  , & Reamurii  Thermometra  , 
cortimque  accurati (jì ma  confiru&io  . 

Tab . i.  Fig . 3. 

CCCC1V. 

Ad  normam  igitur  Thermometri  a-. 
Newttono  conftruéti  eft  Thermometrum 
tam  Reamurianum  , quam  Thermometrum. 
Fahrenheithianum  : ita  ditta  , quia  Arti, 
fìces  Reamurius  & Fahrenheit  plura  hu- 
jufmodi  Thermometra  conftruxere  , loco 
dici  lini  fubftituentes  argentum  vivum  de. 
puratum.quod  ad  onines  calori*  frigorif- 
que  gradus  defignandos  longe  eft  aptius  . 
Difcrepant  tamen  inter  fé  haec  duo  Ther- 
mometra  , quod  Reamurius  punttum  fri— 
goris  , in  quo  collocatur  zero  & incipit 
fcala  deterrninat  imponendo  globum  Ther. 
mometri  in  nive  contufa  , arque  exinde 
afcendendo  ufque  ad  gradum  ebullitionis 
aquae  , intervallum  dividit  in  80  particulas . 

Fall- 
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Fahrenheit  vero  punttum  zero  collocar  in 
ea  ftatione  , in  qua  mercurius  fubfidet,  dirm 
globus  vel  cylindrus  Thermometri  nive.. 
e » obrutiis  , cui  aclmixta  lìc  tequalis  co- 
pia falis  ammoniaci  ; deinde  cylindrum  re- 
gelanti nivi  immergit , punttoque  in  quo 
argentum  vivuin  infpenditnr  apponit  in  Tea* 
la  divifionis  numerurr.  32  ; Òc  fpatium  in* 
ter  litiec  duo  puntta  in  32  partes  sequales 
dividir  , quibus  defignatur  differentia  in- 
ter frigus  nivis  fimplicis  , & nivis  cum  Ta- 
le ammoniaco  permixtse . In  hoc  Thermo- 
metrogradus  caloris  ebullientis  aquoe  eie* 
vat  mercuriurn  ad  gradus  212  , & frigus 
nivis  cum  fpiritu  nitri  pcrmixtee  deprimic 
mercuriurn  gradibus  40  infra  zero  . Ja;ru 
vero  Tj  icala  divilionis  ita  protrahatur  , ut 
a zero  afeendere  poffic  ad  gradus  600 , (Se 
infra  zero  deprimi  ad  gradus  350  , in  Ther- 
mometro  mercuriali  Fahrenheit  fcala  con- 
ti nens  gradus  frigoris  & caloris  elle  pote- 
ri graduum  900  ; dummodo  tanta  fit  Tu* 
hi  longitudo  . In  hac  atitem  integra  fcala 
Mercnrius  ebullit  ad  gradus  600  . Oleum 
vilrioli  ad  gradus  546.  Spiritus  nitri  ad 
gradus  242 . Lixivitvm  tartari  ad  gradus 
240.  Calor  febrilis  ad  gradus  1C9  . Calor 
Hominis  fani  ad  gradus  99  circiter.  Ca- 
lor pullorum  ad  gradus  icB  . Calor  fpiri- 
tus  vini  rettificati  ebullientis  ad  gradus  21 3. 
Pars  IL  C Ca. 
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Calor  tcmperatus  acri*  ad  gradus  54  ~ . Ul- 
tra vero  gradam  600  metalla  omnia  fun- 
danrur  , &.  corpora  omnia  candefcunt  & 
in  calcem  abetine  fi  calcaria  fini . Si  vero 
infra  zero  icala  divifionis  protraliatur  . fri- 
gas  artificiale  omnium  maximum, quo  argen- 
timi vivum  conglaciari  yilum  fuir  ab  Ac- 
cademici petropolitanis  eric  ad  gradus 
350  fub  frigore  giacici  iale  ammoniaco 
admixiae , 

ccccv. 

Ut  autem  Thermometrum  Fahrenheit 
accurate  elaboretur  plurim*  ab  Artifici- 
conditkmes  funt  obfervand* . 1-  Bulbus 
vei  cylindrus  debet  effe  fenfibilis  magni» 
tudinis , & diaincter  tubi  valde  exigua  de 
capillaris  , ut  minima  dtlatatio  aut  conden- 
iatio  produca  a calore  vel  frigore  fenfu- 
bilis  evadat . 2,  Tubus  ubique  ejufdem- 
capacitati®  effe  debet , ne  ulla  insequalitas 
demr  in  gradibus . 3.  Mercurius  fit  pro- 
be ab  omni  forde  vei  materia  exiranea  de- 
puratus  , de  prius  detineatur  in  igne,  ut 
omnis  ab  eo  aer  excludatur  . 4.  Antequam 
lierrnetice  olanda  tur  tubus  , vi  igais  iner- 
curius  propelli  debet  ufque  ad  orificium , 

. ut 
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tic  aer  omnis  a tubo  expellatur  , & dum- 

mercurius  integrimi  tubum  occupar , apex 
ejus  capillari  fiamma  emoiliendus  eft  , & 
ciaudendus  . <5.  Cmn  non  ornili  tempo- 
re atjiia  ebulliens  eumdem  habeat  calo- 
ris  graduum  , fed  modo  majorem  modo  mi- 
norem  , prò  ut  major  vel  minor  eft  atmo- 
fpluerae  iuperincumbentis  preflìo  : antequam 
pun&um  caloris  aquae  ebullientis  fìgnetur  , 
■obfervetur  Barometrnm  , quod  memoratam 
atmofphaerae  preflìonem  defignet  . Et  curri 
maxima  vel  minima  altitudo  argenti  vivi 
in  Barometro  , leu  maxima  & minima  at- 
molpluene  preflìo  in  diverfis  Regionibus  di- 
verflfque  anni. temporibus  divcrfa  fi C : rune 
in  Tiicimornerro  deflgnetur  gradus  aquile 
ebullientis  , cnm  argentimi  vivum  in  Ba- 
rometro mediani  liabet  aliitudinem  : polli— 
cum  feilieet  28,  qualem  conflanti  obfer- 
vatione  depreliendimus  hic  Panorrai  ; tunc 
enim  annofphrera  mediam  exercet  preflìo* 
nem  inter  maximam  minimam  . Deni- 
que  , ut  bene  advertit  Celfius  in  a&is  Ac- 
cademia Sveche  anni  1742.,  memoratimi* 
caloris  punftum  aquze  ebullientis  flgnan- 
dum  antequam  Thcrmometrum  ab  aqua- 
edneatur  , & gradus  32  frigoris  nivis  tunc 
deflgnundus  erit  , cnm  nix  jam  regelafcic  ; 
tunc  enim  conftantiflìmum  liabet  gradimi 
frigoris,  ut  poli  Newttonnm  pluribus  ex- 

C a pe- 
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perimenti!  evicit  laudatili  Celfiu*  citato 
loco . 

CCCCVI. 

Eamdem  ferme  methoduni  , eafdem- 
que  conditiones  exigit  Thermometrum  Rea- 
tnurii  , in  quo  , ut  obfervavimus  zero  , col- 
locatur  in  ea  Catione , in  qua  vcl  mercu- 
rius  vel  fpiritus  vini  haeret  in  frigore_ 
glaciali  : quod  quidem  punéluna  correljpon- 
clet  gradibus  3 a fcalae  Fahrenheit  , me- 
dia aeris  temperies  eflt  ad  gradus  io,  & 
calor  aquae  ebnllientis  ad  gradus  #o  . Ad 
praecavendos  amern  errores , qui  ex  inac- 
quali tubi  capacitare  oriri  polì'unc  ex  prae- 
fcripto  Reamu rii  altera  cautio  adhibenda.# 
erit . Dum  primo  capacitas  globi  , & ter- 
tiac  partis  tubi  fpiritu  vini  vel  argento  vi-* 
vo  repletur , tota  lisec  mafia  fluidorum  di- 
vifa  concipi  debet  in  1000  partes  aequa- 
les  ; dum  autem  Thermometri  globus  nivi 
regelanti  eft  immerfus  , in  ea  altitudine , 
in  qua hreret Ipiritns  vel  mercurius  ut,pri- 
mnm  calor is  gradum  defcribat  , addenda. 

i 

icoo  Pars  : at(lue  *ta  porro  ulque 

ad  fpatium  illud  , ad  quod  velfptritus  vi- 
ni vel  mercurius  afcendit  in  aqua  ebul- 

lien- 
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lie»te  , in  quo  vel  mercurii  vcl  fpi 

ritus  vini  fnperaffufte  invenitmrur  . Du- 
plex autem  fcala  in  tabella  fcribi  debet  : 
una  quidcro  , quae  roillefiniis  particulis  cor» 
refpondet  voluraini®  & maflae  fluidi  intra- 
tubum  incluft,  altera  , quae  a gradii  con- 
glaciationis  aquie  v ufque  ad  calorem  aquae 
ebullientis  afcendit.  Idem  vero  raillefìma- 
fum  particularum  numerus  infra  zero  cric 
fubtrafiendus  : ut  in  fchemate  luijus  Ther, 
mometri  pronum  eft  obfcrvare  , quod  su 
Fir-  q.  Tab.  i.  exliibetur. 

Methodus  tradì  tur  comparandi  feniani 
Thermometri  Reumarii  cu  ni  f cala. 
Thermometri  Fahrenheit . 

CCCCVII. 

Dupfieera  ob  caufaro  feafa  in  Ther- 
mometro  Reamurii  dtfcrepat  a fcala  Ther- 
mometri  Fahrenheit . Primo  , quia  in  rea- 
niuriano  TJiermomecro  t, ero  denorat  pun- 
dum  congelacionis  ; in  eo  vero  Fahre. 
nheit  eidem  congelationis  pun<flo  refpondet 
trigefìmus  fecnncftis  gradus  fupra  ?,ero . 
Prnererea  , quia  ebullienti  aqua:  in  rea- 
muriano  Thermometro  correfpondet  Gradii s 

C 3 80  ; 
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80;  in  ed  vero  Fahrenheit  pun&o  ebulli- 
tionis  aqute  infcribitur  gradus  212;  quo 
fi t,  ut  in  reamuriana  fcala  gradns  majo- 
res  fint , & in  ea  quilibet  gradus  ad  gra- 
duili fcalae  Fahrenheit  fe  habeat  ut  9 ad 
4 . Si  itaque  lubeat  Reamuriani  Thermo- 
metri  gradus  ad  gradus  Thermometri  Fah- 
renheit reducere  , fequentem  analyticam- 
forrnulam  adhibere  poterimus  . Datus  in- 
Thermometro  Reamuriano  gradus  vocetur 
a , & qurefitus  gradus  » qui  dato  iili  gra- 
dui in  fcala  Fahrenheit  refpondeat  , vo- 
celur  X Si  gradus  a Thermometri  Rea* 

9a 

munì  fit  fupra  T^ero  erit  X = — ■ -f-  32  * Si  au- 

^ oa 

tem  a fuerit  infra  ^ro,e rit  X = 32  - j 

Sit  e.  g.  gradns  in  Reamuriano  Ther. 
mometro  fupra  7}ero  ~ io,  erit  ex  data- 

formula  X = ^ 32  = 22  -f*  32  = 54 

Sit  prtererea  in  Scala  Reamurii  gradns  in- 
fra zero  ss  4 ; erit  ex  data  formula  X 

9a 

= 32  *-  - = 32^9  = 23, 
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Amontonfii  Thcrmometrum  , 

ccccvm. 

Amontonfius , ut  Drebellii  Si  Flore!!- 
tinorum  Therraometra  cmendaret  , alterunf 
concinnavir  ex  acre  & mercurio  * ut  refertur 
in  memoriis  Accademia  Parifienfìs  anni 
1702,  Theroìometrum  hoc  conficitur  ex  tu- 
bo inflexo  BDC  Tab.  1*  Fig.  5-  dimidiae 
line»  diametri  , longitudinis  pollicum  46 

1 

fphserula  A diametri  pollicum  3 ~ • 

Repleatur  mercurio  tubila  ufque  ad  ingref- 
ium  globi  : ponatur  globus  in  aqua  e bui. 
liente,  ufque  dum  aer  globi  calore  dila- 
tatus  r impdlat  furfum  niercurium  , Si  eam 
mercurii  partem  projiciat  , quee  excedit 
longitudine)!!  tubi  . In  apice  tubi  aperti  * 
libi  , definito  caloria  gradu  ebullientis  a- 
qua  , mercurius  afeendit , adferibatur  ìol. 
fcala  numerus  212  , Si  buie  cteteri  caloris 
gradus  fubmittantur  ufque  ad  frigus  ex- 
tremiim  . In  hoc  Tbermometro  aer  in  fphae- 
rula  A conclufus , quum  rarefit , rnercurium 
pellere  debet  in  tiibum  B C ; cumque-. 
aeris  el'afìicitas  ponderi  comprimenti  cohim- 
nte  aere*  debeat  refpondere  , hinc  Air.on- 

C 4 ton- 


A°  „ . , 
tonfins  infert  elafticitatem  aeris  in  fphre— 

rula  inclufi  tantum  elevare  columnain  mer- 
curii , qnantum  collimila  ipfa  comprimitur 
a pondere  aeris  atmofphierici , qui  orificio 
tubi  incumbu  ; proindcque  ahitudinem  vcl 
deprefiìonem  mercurii  a calore  vcl  frigo- 
re  produftam  & demonllrari  & calculo 
fubdi  poflfe  concludit  . Hoc  Thermometrum  , 
ut  bene  obfcrvaiu  Phyfici  tra&atores  , il- 
lud  incommodi  habet  , qnod  cuoi  hiet  in 
apice  tubi  , fubjacet  aer:s  gravitati  ; unde 
caloris  de  gravitatis  eflfeftus  acl  invicem  'per— 
turbantur , nifi  Thermometrum  a {barometro 
corrigatur  . Si  euim  velimus  , die  quo  con- 
jlru(ftum  fuic  Thermometrum,  mercurium  in 
Barometro  hseiìfie  ad  pollices  s.8  & alte- 
ra die  explorandus  fit  calor  aeris  in  Ther- 
mometro  : notante  Barometro  pollices  27 
& lineas  6 , detrahendee  erunt  lineae  6 ab 
altitudine  mercurii  in  Thermometro  ad 
liabendum  verum  calorem  aeris  . Cmn  au. 
tem  nimis  operofum  fit  Thermometrunu 
femper  cum  Barometro  conferre  , cumque 
Amontonfii  Thermometrum  nimiam  exigac 
tubi  longitudinem  , bine  plures  ab  11  fu  de 
conftrudlione  hujufce  Thermometri  abfter. 
ruic. 
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Thermometram  D.  de  l*  ìjle  . 

r 

CCCCIX. 

D.  de  V Ifle  ut  Thermometra,‘qu<e  com- 
parar! invicem  & cum  certo  caloris  gra+ 
eia  poffent , canltrueret  , novam  ex  mercu- 
ri! i tuboruiTìque  pendere  invexifle  metho. 
dura  putavic , quae  alias  certitudine  vin- 
ceret  & facilitate  . Ponderavit  prius  uc 
refertnr  in  Tom.  4.  Mii'celfaneorum  Bero- 
linenfium  ) globum  & incegrum  tabum  . Eos 
replevit  mercurio , <5c  iterino  ponderavit  , 
ab  hoc  deducèndo  prius  pondus  , ut  habe- 
rer  pondus  rotius  merendi  fubingrefiì  . Dein. 
de  globum  & integrum  tubum  immerfìt  in 
aqua  ebulliente  , cumque  non  amplius  mer. 
curius  exibat  , examinatiflìma  libra  repe- 
rir quantitarem  mercurii  primo  introdurli 
fnifle  ad  pondus  , feu  quantiratem  mercti- 
rii  , qui  exivit  a tubo  , ur  capacitas  tubi 
& globi  fimul , ad  capacitatemi  tubi , qua 
vacua  mercurio  remanfit.  Ex  hac  propor-  ' 
tione  in  notule , quod  fi  capacitas  tubi  & globi, 
ponatur  divifa  in  1000  particulas , capa, 
citas  tubi  vacui  in  iiidem  particulis  erat. 

150 

«quali s . Quarc  terminimi  conglacia- 

, tio- 
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tionis  conftituit  in  numero  150  , & . 
dum  aqtiae  ebullientis  in  apice  tubi  ii 
cavir  per  7.ero  . Signatìs  hifce  numeri 
tabella  , igni  globum  expofuit  , ut  mei 
rio  ad  tubi  apicem  afcendente  omnis 
excluderetur  , ili nmqne  ad  lampadis  f 
mani  hermetice  claufit . 


Thermometrum  duplex  ej  ufque  confir 
juxta  methodum  Londinenftum 
Artifcum  . Tab.  1.  Fig.  6. 


ccccx. 


Prterer  eas  , quas  ha&enus  defcr 
mus  Thermometri  fìmplicis  vel  confini 
ì vel  emendationes  , fileiuio  prxte 
ilequiintis  Thermometrum  duplex  , A 
cujn  Londinenfìum  diligentia  conferì 
& ad  mlnutiora  calóris  & frigoris  dife 
na  turifiìme  apericnda , ut  fertnr  , ap 
mum  . COnftat  Thermometrum  hoc  v 
cylirtdro  C , cui  inferitur  longilììmu: 
pillari$  fu  bus  ad  perpendiculum  er 
ufqne  ad  A,  ibi  vero  in  w infle&itur  & r 
vanir  , & defiteridit  ufque  ad  F,  ub 
inflexus  in  Q , engitur  ad  perp 
ctilirm  ufque  ad  X ; Adeo  ut  tria 
latera  nimirum  B A ,DF  & H X 
lela  inter  fie  exifìant  . Tota  cylinc 
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capaciras , 6c  tubi  B A , cum  parte  aliqua 
tubi  D F /piriti!  vini  puriflìmo  repleta  fune  . 
Pars  vero  ejufdem  lateris  D F , lateris 
HX  cum  bracliio  recurvo  mercurio  reple  • 
ta  fnnr . Reliqnum  antera  intervallimi, 
lateris  H X eft  aere  perfette  vacuimi  , <$c 
verrex  X hermetice  claufus  . Rarefcens  ia 
cyiindro  fpiritus  vini  , proportionalicer  ad 
aeris  temperiem  , afcenclit  primo  in  tubo 
B A , atque  cequaliter  dilatatus  per  enr- 
vatnram  A D inercurium  premere  debec , 
qui  proportionaliter  ad  preJfionem  , quam 
fubit  , & fpiritus  vini  rarefattionem  , in_ 
latere  D F defeendit , parique  intervallo  in 
Jatere  H X elevatur  . Dum  vero  e contra 
fpiritus  vini  a frigore  denfatnr  : eodem  in- 
tervallo , quo  in  tubo  perpendictiiari  B A 
ex  frigore  fi t concretior  , eodem  pariter  in- 
tervallo mercurius  in  latere  D F erigetur 
<3c  in  latere  H X deprimetur  . Depreflìo  ita- 
que  mercuri!  in  latere  D F effettus  erit  rare- 
fazioni* fpiritus  vini  & gradus  caloris  ; de- 
prefllo  vero  merenrii  in  Jatere  H X a frigore 
/pintura  vini  denfante  , & ab  imminucione* 
graduimi  caloris  producetur  . Dum  cylin- 
drus  C in  nive  regelante  immergitur  , 
punttum  illud  , in  quo  fpiritus  vini  con. 
denfarus  hceret , eft  punttum  congelationis 
feti  zero,  a quo  in  latere  DF  clefcenden  - 
do  habentur  diverfi  grad.is  culoris  ufque- 

ad 
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ad  gradnm  notqui  eft  gradus  caloris  fe- 
brilis  . In  altero  lacere  HX  fcala  graduum 
ordine  iuverfo  conftruitur  , & zero  in  in- 
fìina  lareris  parte  inlcribrtur  , atque  ita  a— 
fcendendo  ad  gradam  no  pervenitur , in 
quo  mercurius  fubfidere  & heerere  debet 
in  gradu  caloris  febrilis  . Pr.eter  ftrmftu- 
ram  hadenus  defcriptam  , in  dnobus  late— 
ribus  fupra  fuperficiem  mercurii  innatant 
duo  ferrei  fili  frufìilla  i i , r r in  utroque 
estremo  capitata , & in  globuli  formami 
rotundata  . Praefidio  borum  cylindrnlorum 
caloris  & frigoris  difcrimina  , qme  queli- 
te! tempore  eveniunt  fieri  fenfibus  perfpe- 
da  poflunt  . Duin  enim  hybernis  nodibus  , 
quo  frigus  maxime  riget  , Tlicrmometrum 
hoc  aeri  expofitum  relinquitur  , lì  mane_ 
cylindrulus  ferreus  ii  a mercurii  fuperfi- 
fìcie  feparatus  reperiatur  , indi tio  id  erit 
tot  gradibus  a u cium  fuifle  aeris  frigus. 
quot  gradibus  inferior  fili  ferrei  globulus 
fuo  intervallo  diftans  reperitur  . Si  vero  e 
contra  minntiora  caloris  difcrimina  , quae 
tefiivis  nodibus  accidnnt  obfervare  velimus  , 
hrec  perfpeda  fient  in  cylindrulo  r r ; tan- 
ta quippe  nodurno  tempore  fuit  caloris 
varierai  , quanto  intervallo  in  latere  D F 
globulus  inferior  cylindruli  a fuperficio* 
mercurii  mane  diftans  reperietur  . Ut  ve- 
ro ferreus  cylindrulus  expleta  obfervat  io- 
ne 
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ne  ad  mercurii  fuperficiem  revocetur  , ma. 
gnetis  ope  indigemus  » 

An  hajufmodi  Therraometrum  duplex 
fit  caereris  prreftantius  , & ab  eo  ii  fru- 
étus  finr  expeftandi , quos  Artifex  , Se  ln- 
veutor  proponit  , definire  non  audeo , ve- 
reorque  cum  CI.  Zannotti  » ne  qui  Ther- 
moinetra  Reamnrii  , Se  Fahrenheit  emen- 
dare voiuerunt  , pejora  fecerinc . Profeto 
deferiptum  Tliermometrum  finis  naevis  non 
carere  ex  eo  videtur  colligi  , quod  dum 
fpiritus  vini  in  cylindro  Se.  tubo  rareficit 
«Se  in  latere  D F mercuri um  deorfum  tru- 
dic , ab  eodem  caloiis  gradii  mercurius  etiam 
rarefieri  debei,  Se  contraniti  prefiioni,  quam 
a fpiritu  vini  fuftinet  ; quo  fic  ut  gradua 
rarefa&ionis  Se  caloris  indicaius  tum  a mer- 
curii defeenfu  in  latere  D F , ejufdemque  pa. 
riter  mercurii  elevatione  in  latere  H X , ali 
qua  ex  parte  imminui  debeac  , nec  perfette 
eidem  gradui  correfpondere  , quera  Ther- 
tnometrum  fimplex  perfpettum  reddit . Haic 
mitem  incommodo  & vitio  accenfenda  ul- 
timo loco  non  funt  conftruttionis  Jabor 
taedium  , atque  irapenfae  liaud  exiguse  , 
quae  ad  iUud  eomparandum  requiruntur# 


Quid 


Quid  in  Ob ferva tìoniLus  thermcmetricit 
ca venda m , 

CCCCX1. 

Si  peragend*  fine  obfervationes  ther. 
mometricne  , fequentes  cautela  flint  obfer- 
vanda  . Primo  expoiiendmn  aperto  aeri 
Thermometrum  eft  , cavendmnque  ne  pa- 
ries , cui  apponitur,  proxunus  clybatio  fit 
ve!  camino;  etenim  , quae  in  conclavibus 
funt , calorem  ibi  extantem  indigitanc , 
nihilque  enuntiant  de  externo  aunofphre- 
r*  . Secnndo  collocetur  Thermomerrum  in 
loco  , ad  quem  folares  radii  clirecfli  non  per- 
veniant  , nec  a vicini*  aedibus  rtilexi  ; calor 
namque  oninis  , qui  ab  aere  non  perveniar  , 
ordinem  pervertii  adfeenfionis  mercurii,  nec 
exa<fte  indicar  illuni,  qui  in  atmofpluera  repe- 
ettur  .Tertio  denique  revifendum  bis  in  die 
Tbermometrum  eft  ; ante  folis  videlicet  or- 
tom , & poft  meridiem  ; bori*  quippe  no- 
tfturnis  frigidior  quam  aliis  aer  effe  folec  , 
fc  calidior  meridianis  . Porro  non  folli m 
«d  ephemerides  raeteorologicas  deferibendas 
Tùermometrum  neceffarium  eft  ; veruni^, 
etiam  «Se  phyfìcis  , «Se  chimicis  experimeii* 
t»s  aliifque  ufibus  maxime  inferviens  . II. 

Io  utuntur  Botanici  , »ut  explorent  iru 
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Hybernaculis  plantarnm  exoticarum  gradus 
caloris  his  , vel  illis  vegetabilibus  falubrio- 
res  . Magno  ufui  fune  Medicis  , ut  fano- 
rum  , <Sc  /Egrotantium  caloris  gradus  co- 
gnolcant  : ut  aeri*  temperiem  explorent  , 

, cumque  prout  neceflitas  exigit  calefacere- 
& refrigerare  pofiìnt  : ut  atmofphserse  fta- 
tum  , ejufque  calorem  & frigus  roto  anni 
tempore  cognofc.ant , morbofque  inde  pen- 
dentes  intelìigant  : dengue  ut  Thennarum 
calorem  explorent  , quo  illas  tutius  ^Egro- 
tantibus  praeferibere  pofiìnt  . Sunt  praete- 
rea  Thermometra  variis  ufibus  seconomicis 
proficua  , in  quibus  caloris  certa  ratio  ha. 
benda  . Hinc  fi  rearauriana  methodo  ova- 
io fimo  recenti  calido  immittantur , atque 
confante  r calor  ad  trigefìmum  fecundum 
reamurianae  fcaUe  gradum  confervetur , po- 
terunt  eadem  ova  maturefeere  & reciudi 
adeo  ut  abfque  incubatione  yolatilia  omnis 
generis  habeantur  . 


( 

CA- 


Digitized  by  Google 


a* 


4$ 

CAPUT  HI. 

De  ignjs  dementarli  natura , ejufque  • 
proprietatibus . 

4na  motu  celeri  , perturbato , & expanfivo 
p arile  alar  mn  incalejcentis  corporis 
(lift inguaiar  ^ 

CCCCXII. 

PHilofophi  omnes  , qui  innumera  ignìs 
pilienomena  fagaciflìme  , «Se  confanti^ 
fime  expioraré  pertentarunt , in  definien- 
da  ignis  «Se  caloris  natura  in  duas  ex,  ad. 
verfo  oppofitas  claffes  dividuntur  . Qui- 
dam exiftimant  ignem  minime  corpus  effe 
fui  generis , nec  diftingui  a complexu  mo- 
runm  excitatorum  in  partibus  exiliffunis 
corporum  quoruracumque  ; adeo  ut  vi  va- 
lila vis  , qure  prodit  ex  motu  iniettino 
& vibratorio  particularum  corporis  , ignem 
conttituere  debeat  ; proindeque  non  aliud 
effe  ignem  , quam  fummam  produttorum.. 
ex  mafia  particube  cnjufvis  in  quadratimi 
fua»  velocitatis  . Quidam  e conira  ignem 
effe  arbitrantur  fiibttantiam  determinatam  9 
Se  particularem  corpufculis  mole  exilifiimis 
compattai»  , quae  motu  celeri  expanfivo  <3t 

per- 

Digitized  by  Google 


49 

perturbato  corpora  incalefcentia  penetr.at  , 
& rarefacit  . Baco  Verulamius  in  fuo  tra- 
ttarli de  forma  calidi  ; Robertus  Boyle-. 
in  Trattatu  de  Origine  medianica  caloris 
& frigoris  ; Ifaac  Newtonus  in  Optica-  ; 
Lomonfow  ili  Memoriis  Petropolitanis  , 
atque  Eulerus , ut  caeteros  minoris  faune 
taceam  , primte  opinioni  adhaefere  . Altera 
vere  recentiorum  Philofophorum  claflìs  con- 
formius  rationi  & .experimentis  putat  i- 
gneiii  concipere  tamquam  fubfiantiam  fui 
generis , a qua  motus  perturbatus  & ex- 
panfivus  partibus  corporum  co  nimi nicatur . 
Ita  , poli  veteres  Democritum  &,  Epicu. 
rnsn  , fenferunt  Hombergius  , Lcmery , Gra- 
vefandius,  Boerhaavius , Mufchembroekius, 
Stalli,  Blak  , IVlageilankis  , Crawford  , alii- 
que  innumeri . Et  fané  effettus  illi  , quos 
in  igni tis  corporibus  obfervamus  , ullo  pa. 
do  per  folum  partiuin  corporis  .motnm  fi- 
ne attione  tenuifiimoe  materie©  . ab  omni- 
bus corporibus  longe  diverge  explicari  liaud 
poffunt . Ex  iis  pneterea  , quee  de  mo- 
nuim  communicatione  in  Dinamica  ob- 
fervavimus , quilibet  motus  femel  impref- 
fus  fe n firn  imminuirur , tamdemque  infen. 
libilis  redditur,  fi  continue  crelcit  quan- 
titas  materie©  , cui  communicatur  . In  igne 
vero  , fecus  fefe  res  fe  habet . llle  eninu 
corpori  alicui  commifi'us  , per  illud  fenfi/n 
Pars  IL  D fe- 
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fefe  propagando  , vires  acquine  eundo . 
Non  raro  etiam  evenire  confpicimus  , quod 
folus  intefiinus  particularum  motus  calo- 
rem  non  excitat  , quid  potius  aufto  inte- 
ftino  partium  inotu  decrefcit  potius  calo- 
ris  gradus  frigufque  inrenditur  . Dura  cy- 
lindrum  Therniometri  immergimus  in  ni- 
v«  tale  confperfa  , longe  minor  eft  calo- 
ri* gradus  , in  mixtura  , ac  fuerit  prius  fi* 
ve  in  nive  five  in  Tale  ; & tainen  certum 
eft  motum  inieftinum  partium  majorem  ef- 
fe lune  , quum  duo  haec  corpora  feie  mutuo 
folvunt  ac  fu ic  prius  . Idem  evenire  con. 
fpicinius  in  aliis  folutionibus  «Se  fermenia- 
tionibus,  quae  frigidaì  appellantur , ut  cum 
tres  olei  vitrioli  drachmce  , cum  duabus 
fili is  ammoniaci  drachmis  effervefcentiairL. 
danr  egregie  frigidam  , quod  profeto  liaud 
evciiiret  fi  calci-  & ignis  genera  tim  in  par- 
liculis  corporum  perturbato  motu  agitatis 
periiiìeret . 

Ignem  itaquevocamus  materiam  quam. 
dana  maxime  fluidam  , fumme  elafiicam  , un. 
dequaque  mobilem  . intime  penetramene, 
corpora  tam  folida  quam  fluida  , folventem 
eorum  intimain  texturam  , arque  fuis  /no. 
Jeculis  undique  sequaliter  difl'ufam  . Prae- 
fiat  vero  priufquam  ipfam  ealoris  A.  ignis 
iht'oriam-pkppius  aggrediamur  , pinniunu- 
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harum  proprietatum  explicationem  praemit* 
tere . 

Fluiditas  , & clqflermm  ignis 
expeni  tur  , 

, ccccxm- 

Profcélp  fi  materia  igném  elemenra- 
rium  componens  non  eflet  eflentialiter  flui- 
da , elaftica , & unclequjique  tnobilis  , il- 
lud  abfurdi  eveniret , quod  corpora  om- 
nia Univerfum  componentia  ob  legem- 
immise  attraftionis  i(i  unicam  folicliffimam 
malfalli  coirent , & conflarentur  . Ne  ita- 
qne  in  immenfajn  ifiam  duriilìmam  molenu 
concrefcant  , necelfe  tii  quod  particulae 
ignei?  poros  qnorumcumque  corporum  tam 
finnorum , quam  fluidorum  permeare  va- 
leant  , & veluti  contranici  legi  univerfali 
attraélionis  . Hanc  ellentiaiem  ignis  pro- 
prictatem  per  pmnes  ejgs  effetfius  plarifiì* 
me  indicataiìi  peroptime  Comes  de  Buf- 
fon componic  cu  in  actra&ionis  lege  , quae 
univerlis  corporibus  convenir  ; atque  ele- 
ganter  perfpicueque  exponit  qupmodo  ea- 
dcm  vis  attraeva  queat  in  repulfivanu 
converti  . Concipit  itaque  moleculas  ignem 
componenres  tanta  elalìicitate  pollenres  ; 
ut  omnium  aliorum  corporum  in  natura- 
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exiftentium  fuperent  elafìerium  . Quando 

itaque  hujufmodi  molecul?e  a vi  attra&io- 
nis  impulfae  ad  contattimi  aliarura  perve. 
niunt  , debent  in  contrarimi:  fenfum  re- 
filirc  & propelli  illa  eadem  vi  , qua  ad 
fe  invicem  tendebant  ob  elafticiratis  in- 
dolem , & cohaerenter  ad  dinamicas  leges  „ 
Hanc  vim  Cl.  Auttor  ; vini  expanfivam  vo. 
cat , quce  contranititur  vi  attrattrici , de- 
fìruit  ejufdem  ellettus , morumque  confer- 
vat  in  omnibus  materiae  parribus  . Sed 
prefìat  eumdem  dottiflimum  Virum  audi- 
re , qui  tom.  5.  Inrr.  ad  Hifì.  nat,  ile 
liabet  . „ Io  fuppongo  adunque  due  mo- 
„ lecule  ,0  per  render  1*  imagine  più  fe  11- 
„ libile  , due  grolle  malie  di  materia  , co- 
„ me  la  Luna,  e la  Terra,  unte  due  do- 
„ tate  d’una  elafìicità  perfetta  in  rutie- 
,,  le  parti  del  loro  interno  ; cola  facce 
„ derà  .inai  a quelle  due  malie  ifolate  da 
,,  ogni  altra  materia,!?  il  loro  moto  pro- 
„ grefìivo  venga  in  un  fubito  arrefìato  , fic- 
M chè  a ciafcuna  di  effe  non  rimanga-  , 
„ che  la  forza  di  attrazione  reciproca  V 
„ Egli  è evidente,  che  in  quella  lappo. 
„ Azione  la  Luna  , e la  Terra  precipite* 
,,  rebbonfì  V una  verfo  1*  altra  con  una- 
w velocità,  che  accrefcerebbefì  in  ciafctui 
„ momento  nella  ragione  ifìeffa , in  cui 
„ fremerebbe  il  quadrato  delle  loro  diftan- 

„ z-e . 
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z e < Le  velocità  acquiftate  faranno  dun.* 
,,  que  immenfe  al  punto  del  contatto , 
„ o pure  al  momento  del  loro  urto  , e 
„ in  tal  cafo  i due  corpi , da  noi  fuppo. 
,,  fli  perfettamente  elaftici  , e fciolti  da 
„ ogni  altro  impedimento  , cioè  interamen. 
„ te  ifolati  , fi  rifletteranno  , e fi  allon- 
„ toneranno  1*  uno  dall’  altro  nella  dire- 
„ zione  oppofta  , e colla  flefla  velocità  , 
„ acquiftata  al  punto  del  contatto  : velo. 
„ cità  , la  quale  , quantunque  continua. 
„ mente  diminuita  dalla  mutua  loro  attra- 
,,  zione  , non  folo  li  ricondurrebbe  beiL. 
„ preflo  all’  iflelfo  luogo  , d’  onde  foflero 
„ partiti,  ma  ancora  infinitamente  più 
„ lungi  , perche  il  ritardo  del  luogo  è qui 
„ in  ordine  inverfo  di  quello  cieli’ acce- 
lerazione  , e la  velocità  acquiflata  nel 
,,  punto  dell’  urto  eflendo  immenfa  , gli 
,,  sforzi  dell’attrazione  non  potranno  ri. 
„ darla  a zero  , fe  non  a una  diflanza  , 
,,  il  cui  quadrato  fia  egualmente  immen. 

fo  ; di  maniera , che  le  il  contatto  fof- 
,,  fe  affoluto  , e la  diflanza  dei  due  cor. 
„ pi , che  fi  urtano  , aflolutamente  nul. 
„ ia  eflì  fi  allontanerebbero  1*  un  dall’  al. 
„ tro  fino  a una  diflanza  infinita . Que. 
„ fto  a un  di  preflo  è ciò  thè  accade^ 
„ alla  luce  , ed  al  fuoco  nel  momento  dell’ 
infiammazione  delle  materie  combuftibi. 
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„ li  ; poicchè  nell’ filante  medefimo  fca- 
,,  gliano  la  loro  luce  a tfnà  diflanza  gran* 
„ dilfima , quantunque  le  particelle  cou- 
„ vertici  iti  luce  follerò  prima  vicinifiìme 
„ le  uhfc  alle  altre  . „ 

An  Ignea?  particuLv  eorpora  candrf adente» 
eorum  pondus  adaugeant  ? 

CCCCXIV. 

An  vero  igne*  ift*  molecnbe  maxi* 
ino  elàfterio  & vi  expanfiva  perdine  , qua- 
euro  indolem  & natura m inferius  experc- 
demus  , fìnt  ponderis  de  gràvitatis  exper- 
tes,  dtfiìdium  eft  inter  Phyficos  Tra&ato- 
res . Pugnant  prò  pondero  igni*»  Homber- 
gius  , Boylius  , Duclos,  Mufcìiembroekius  , 
Leidemphroltus , & novtfìime  Comes  de- 
Buffon  Neganr  ali!  , de  maxime  Anftor 
diflertationis  de  la  Nature  & propaqatton 
du  Feu  , qu:e  Domina  Charelet  trìbuitur. 
Experimenta  » qn?e  ignis  pondus  probare— 
videntuf , fi  Ltidemplirofti , de  de  Buffon 
periclitationes  excipias  , ex  calcinatone-, 
corporum  defumpta  funt . Jam  vero  fi  fa- 
xa in  catcem  vertantur  , fi  mineralia  aut 
metalla  igni  exponantiìr  , ut  calcinari 
queant , amittunt  partes  proprias  volatiles 
redditas , ut  fumus  affidile  in  acrem  ele- 
va* 
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vatns  oftendit,  & ramen  inveniuntur  ari- 
da in  pondere . Neqne  vero  hujufmodi 
augmentum  refnndi  poflé  opinantur  vel  in 
parres  carbonum  , vel  in  fpatula  ferrea-, 
qnibus  prtefata  corpora  affidile  moventur  . 

Nam  calcinationes  finnt  in  vate  terreo  , 
a ut  ferreo  , cujus  poros  nonnifi  particulae 
ignere  ingrediuntur  * H*  autefn  particu- 
lae  prius  vafa  ipfa  candentia  faciunt  , & 
poftea  in  metalli  poros  permeant  . Quare 
fi  quse  adderentnr  partes  metallo  » vel  cal- 
ci , jam  candcfadione  evaporarentur  . Spa. 
tnke  autem  pondus  imminueretur  , fi  pon- 
deri augmentum  in  corporum  calcinano, 
nibus  a fpatulre  particulis  produceretur . 

ccccxv. 

Leidemphroftus  ut  hanc  eamdem  opi- 
ttionem  confìrmaret  , novam  experimenti 
fpeciein  excogitavit  . Cum  enim  globum 
ferreum  igni  expofuiflet  , obfervavit  tum- 
dem  globum  ignitum  minus  fpatium  per- 
correre eadem  vi  projedum  , quam  ante 
candefctntiam  clefcripferat  . Quem  quidem 
effedntn  nullo  pado  a refiftentia  majori 
ob  ad  a u dura  volumen  reperendum  opina- 
tur  ; led  ab  incremento  quantitatis  ma- 
terice  , & ponderis  ab  igne  produdo . Vi- 
dic  enim  fpatium  defcribi  longe  minus  , 
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incrementum  podularec  ; 


CCCCXVI. 

Caeteris  ailtem  in  hifce  rentaminibus 
exequendis  palmam  prtcripuiffe  videtur  Co- 
mes de  Buffon,  qui  , ut  tom.  7.  Introdu- 
tfionis  ad  Mineralium  Hidoriam  referc  , 
ad  examinatiflìmam  libram  revocare  cura- 
vit  corporum  candefcentium  pondus . ,«  Per 
„ pelare  £inquit  Cl  Audor)  efattamen« 
te  maffe  penetrate  da  fuoco,  ho  inco- 
„ minciaro  dal  far  foderare  di  latta  i gii- 
„ fci  di  rame  , e le  catene  della  bilancia 
„ per  non  guadarli,  e dopo  d’  averne  da- 
„ Bilico  il  giudo  equilibrio  al  fuo  minor 
„ grado  di  fenfibilità  , feci  portare  fopra 
„ di  uno  de’  gufci  una  mafia  di  ferro  roveti - 
„ te  , che  veniva  dal  fecondo  fcaidamen- 
„ to  , che  d da  alia  ferriera  dopo  d’  aver 
„ battura  col  martello  la  Lnppj  , che  chia- 
mah  Golpe  ; faccio  quedo  riflefio  per. 
,,  che  il  mio  ferro  dopo  quedo  fecondo 
„ fcaldamer.to  non  da  quafi  più  fiamma  , 
,,  e fembra  non  confumarfi  , come  con- 
„ fumafi  , ed  abbraccia  nel  primo  , e per- 
„ che  egli  quantunque  infocato  non  tra- 
„ manda  , prima  d’  effere  podo  fotto  al 
„ martello,  fe  non  uno  fcarfo  numero  di 
,,  fcintille  . » Libra  itaque  hoc  paùo  di- 
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ligentifiìme  parata , diverforum  ponderum 
ferri  mafias  ignitioni  , candefcentise  & fu- 
fioni  expofuit , atque  conftanter  obferva- 
vie  omnes  huju  Anodi  mafias  fuifle  in  pon- 
dere  auftas  ; adeout  ignitione  promota-. 
una  fexcentefima  pars  ponderis  a mafia 
ferri  fuerit  aquifita  . Dam  verfo  eademu 
mafia  ferri  ad  perfe&am  candefcentianL.  . 
vel  fufionem  perveniens  eliquabatur  , & 
forcion  ignitione  deflnebat  , pneexiftens 
pondus  ili  una  quingentefima  parte  au- 
„ dum  repertum  fuerit . Dalle  noftre  efpe- 
,,  rienze  ,e  in  confequenza  de’  loro  riful- 
,,  tati infert  Cl.  Àudor.)  parmi  pofiafi 
,,  afieri  re  francamente  , che  ogni  materia 
,,  folida  penetrata  da  quello  elemento 
,,  quanto  può  eflerlo  per  l’applicazione-,. 
,,  che  noi  lappiamo  farne  è almeno  d’  una 
s,  fecentefima  parte  più  pefante  , che  nel- 
,,  lo  flato  della  temperatura  attuale  , e- 
,,  che  richiedell  una  libra  di  materia  ignea 
,,  per  dare  a feicento  libre  di  qualfivoglia 
,,  altra  materia  lo  flato  di  roventezza  fi. 
,,  no  al  rofio  color  di  fuoco:  e circa  una 
libbra  fopra  a 500  , perchè  la  roven- 
,,  tezza  fia  lino  alla  candefcenza  , 0 fino 
,,  alla  fufione  : dimanieracchè  il  ferro  ar- 
,,  roventito  , o il  vetro  in  fufione , con- 

„ tengono  in  quello  flato  — • di  materia 
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ignea  , dalla  quale  é penetrata  la  laro 
tt  foftanza . » 

' CCCCXVI1. 

Defcripta  experimenta  , omnia  profe- 
to ambiguitàtis  offendici)  la  refecarenr , ni- 
fi altera  ex  parte  plurima  etiam  ex  op* 
polito  experimenta  producerentur  accura. 
tiffime  inftituta  , qus  oftendunt  pondus  vel 
a diuturno  igne  non  augeri , vel  etiam  di- 
minuì . D.  Cliaieiet  in  citata  Differtatio* 
ne  prò  ignis  levitate  decertans  experimen- 
titffl  Boerhaavìi  producit , qui  paralleli  pi- 
pedon  ex  ferro  òptimo  librarum  5 & un- 
CiariUfl  8 dum  frigidum  crat  in  accurata 
biiance  facile  mobili  ponderavi.  Inde  iU 
Ind  ardentibus  prunis  impofuit  donec  nn. 
dique  ignitum  penitu»  candefceret  ; at- 
que  id  ipfuift  iterum  ponderavit  : & nec 
minimum  ausftum  in  pendere  invenit  , li- 
tét  maximam  ignis  copiarti  abforbere  de- 
buiflfer . Idem  Boerhaavius  cum  derinuiffet 
phimburn  per  tres  anno*  expofitum  igni 
graduimi  84  in  fumo  digeftionis  , nec  vel 
minimum  invenit  au&um  immmutumve  in 
pondere  . H?ec  eadem  experimenta  ciun  a 
prtefata  Chateletia  repetita  fuiffent  , 
uique  ad  libras  2000  varia  metalla  igni 
o eumdem  exitura  habuere . Ex- 
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pernnenra  aurem  , qua  incrementum  ali. 
quod  ponderis  corporibus  ab  igne  produ- 
cimi videncur  oftendere , non  ignis  im. 
miffioni  adfcribenda  efie  cenfet.  Un'cìe  in  cal. 
cinationibus  diCis  vcl  majus  pondus  a vafis 
figulini?,  Si  inftrnmentis  ferreis , quibus  ma. 
t e ri  ne  calcinando  moveri  debent  produci, 
tur  : vel  qnod  verofìmilius  videtur  ab  at- 
mofphora  novo  parriculoe  ponderantes  de. 
tìdnnt  in  bìbulas  illas  cakes . lllud  de. 
nique  obfervat  : omnia  corpora  calcinata  , 
fi  iterimi  fortiori  igni  exponantur  , quo 
Vitrefcanr , non  modo  pondere  non  alige- 
ri , fed  potius  minui . Quis  vero  calces 
frigidas  majorem  ignis  quantitatem  abfcon. 
dere  affirmabit , quam  eafdem  igne  fufas? 
Nec  denique  ingeniofiflìmum  experimen- 
tmn  Leidemphrofii  eft  Inijufmodi  , ut  opi- 
nioni de  ignis  pondere  eamdem  faciat  ac. 
quiefcere  . Obfervat  enirn  , qu0d  ignitus 
globns  cocleari  ferreo  impofitus  eidenu 
adhofit  , rninufqde  idcirco  fparium  inferi - 
pfit  . Vis  ergo  , qua  globns  projicitur  , in 
parte  impenditur  prò  liac  aditone  fu- 
peranda  . Hinc  longe  diverfus  erit  efl'e- 
Cus , fi  ievifiìmo  marmori , ut  pluries  ex. 
perla  fuit , globns  imponatur. 


In 


Digitiz: 


d by  Google 


CCCCXVM. 


In  tento  itaque  experimentOTunri  con* 
flidu  illud  afferendum  videtur  : incertum 
omnino  effe,  an  igne»  particulae  ponderi» 
fine  expertes  ; nec  igni»  pondus  fuiffe  lia- 
denus  inftitutis  aceuratiflìmis  periculis 
comprobatum.  Plurima  profedo  occurrunt 
catifae  , ob  quas  memoratimi  pondus  vel 
levitas  nullis  determinari  poteft  experi- 
mentis  . Nani  primo  igais  quantitas  , qua 
corpus  igniri  poteft  exigua  eft  licet  in- 
gentes  edat  effedus  . Prceterea  eodem  tem- 
pore , quo  corpora  candefcunt  particulaer 
•ignete  in  corporibus  exceptse  vires  alias 
exercent  , quibus  maxima  expanfione  a- 
corporibus  effugere  conantur , ut  fuperius 
demonftravimus.  Denique  quantum  ex  phae- 
nomenis  judicare  poffumus  adio  conflati, 
tiffima  ignis  eft  diffoeiare  & disjungere- 
materias  terrreftres , illifque  novum  fta- 
tum  conciliare  . Nullo  ergo  pado  per  ex- 
perimenta  concludi  poteft  igne-as  partici!- 
las  , vel  Isves , vel  ponderoias  effe  , 
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Pyrometrum  defcribitur  , atque  illius  ope 
demonftratur  ignem  omnia  corporei 
quantumvis  dariffima  dilatate . 

ccccxix. 

Ignis  particulas  intime  corpora  pene- 
trare tam  folida  quam  fluida , eornmque 
intimarci  texturam  fòlvere  effe&us  & plise, 
nomena  elariffime  demonftrant . Accura- 
tum  ijidrumentuin  ad  determinandum  ex- 
pan'fionis  gradum  , qui  in  folido  corpore 
ab  igne  producitur  , vocatur  Pyrometrum . 
Hujus  machince  a Mufchembroekio  exeo- 
gitatre  fellema  ex’ùbctur  in  Tab.  i.  Fig.  7. 
„ In  ea  regulce  dentata?  O F conneftitur 
,,  in  G opé  cochlece  virga  metallica  G I, 
,,  cujus  altera  extremitas  immittitur  in  I 
,,  cavitati  fulcri  immobilis  1 S : yirgae  G I 
,,  aliquot  ellychnia  fubjiciuntur  : deniuue 
,,  rotulie  B & C ita  conne&untur  inter 
,,  fe  , & cum  indice  A ut  earum  ope_ 
,,  motus  indicis  fuper  difeo  A D in  300 
gradus  divifo  fat  magnus  evadat  , dum 
,,  regala  O F rotulam  B fuis  dentibus  ve! 
,,  minimum  commoverit  . Accenfìs  itàque 
,,  ellychntis , virga  G I calore  expandetiir , 
trudetque  regulam  O F direzione  F B; 
,,  licec  commoYebic  roiulas , iftae  inclicenu 
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,,  circiimagent  ; e motti  denique  indicis 
,,  quanti/as  didiiftioais  , qu<e  in  virga  fe. 
„ cundum  longitudinem  orta  fit  erui  po- 
,,  terit . ,,  Noftri  autcm  Pyrometri  con- 
ftruftio  Ionge  fimplicior  eft  , camque  an- 
te oculos  vottros  objiciraus  , ut  abfque- 
peculiati  fcheinate  cognofci  & percipi  pofiìt  . 
Vicletis  in  bue  machinula  capfulam  orical- 
ceam  , in  qua  ponitur  fpiritus  vini  ad 
nutrienda  ellychuia  , quibus  accenda  me- 
fallica  corpora  poffunt  calefieri  . Paratas 
habetis  virgas  metallicas  Ferri  , Calybis  , 
Cupri , Oricalci  , Scamni  , & Plurnbi,  fi. 
girne  parellelepipedie  , in  acmnen  definen. 
tes  , ut  duplici  fora  mini  fudentaculoruia- 
valeant  aptari . lnnixa  normaliter  uni  fui. 
ero  apparet  lamina,  quae  circuii  graclus 
infculptos  diabet  , cui  index  mobibs  eli 
annexus  in  centro  . Ut  cuin  virga  dilata» 
tur  ab  igne  , impelli  pofiìr  & furfum  afeen- 
dere  . Ope  iftius  machinulte  explorabinius 
dilatationem  & expanfionem  prodiuftam- 
ab  igne  juxta  diverfos  gradus  caloris  : adhi- 
bendo  vel  unicam  ellychnii  fiammati!-  , 
vel  duas  flammas  vicinas , vel  duas  remo- 
tas , vel  omnes , uti  Mufchembroekius  ex- 
ploravit,&  tabulam  expanfionum  cum  fiam- 
ma fpiritus  vini  dedit  in  commentariis  ad 
tentamina  Accademia  Cimeutinte  . Ex  pe— 
riclitationibus  iterato  capiis  a Mufchera- 
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fcliembroekio  , & experimentii  , quse  a- 
nobis  irerabunrur  conftabit  ferrum  ipinus 
omnibus  rarefieri , quicumque  fit  caloris 
gradus  , & flammarum  numerus  . Hine  fe- 
quimr  ferrimi  aptius  elle  metalli?  omni- 
bus ad  conftruenda  accurata  inftrumenta  , 
dummodo  a rubigine  fervetur  immune-  > 
riempe  impediatur  ne  a falibus  aeri?  , & 
humiditate  corrodi  quear  . Id  autem  obr- 
tineri  poterit  , fi  ferrum  coquatur  in  eleo  , 
vel  cooperiatur  vernigine  cuqi  adfiuc  ca- 
iet  . Plumbum  3c  Stamnum  fere  duplo 
inagis  expttndmuur  ab  eadem  fiamma,  co. 
rumque  incrementurn  , comparate  ad  gradus 
rarefarftionis  ferri  eft  in  Stanino  ut  153 
ad  Ho;  in  Plumbo  vero  ut  155  ad  80  . 
Dilatano  autem  aliorum  meiallorum  com- 
parata ad  iliam  ferri  , eft  hujufmodi  ; ni- 
mirum  Calybis  ut  85  ad  80;  Ctipri  rii. 
bri  ut  89  ad  80,  Auricalci  ut  119  , ad 
80  . Ex  quibus  experimentis  id  profeto 
liquet  rationem  majoris,  vel  minori?  ex- 
panfìonis  in  metallis  nec  a varia  eoruin- 
coliaerentia  , neque  a gravitate  fpecifìca 
eorumdem  repetendam  eife  . Illud  etianu 
in  Inijufmodi  experimentis  eonfìciendis  ob- 
fervabiiiius  , quod  an<ftionum,&  expanfio- 
num  tempora  non  erunt  in  metallis  ora. 
nibus  wqualia  . Aptato  fiquidem  pendolo 
ad  minuta  feconda  ofcillante  , conftabit  , 

quod 
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quod  citius  omnibus  ftamnum  rarefìet , & 
ad  liquationem  pervenier,  rum  Plumbum  , 
Auricalcum  deinde  , poftea  Cuprum  ru. 
brum  , & denique  ferrum  . Motu  etiaui_ 
inconftanti  expanfiones  confici  videbimus  , 

& quoe  inicio  lente  procedunr  , feftinanc 
deinceps , iterumque  fub  finem  cunttantur  . 
Ac  denique  expanfionum  gradus  non  re. 
fpondebunt  fìammarum  numero,  nèc  duo 
flammee  duplam  expanfionem  producent  , 
nec  tres  triplani  : imo  quo  plures  flam- 
mas  adliibebimus , eo  magis  merallorum  ra. 

refattio  ab  earum  numero  receder . 

- . . * • 

J ccccxx. 

Quia  vero  virgo  metallico  in  Pyro. 
metro  aptato  , expofito  flint  flammee  tan- 
tum in  inferiori  fui  parte  , fuperior  au. 
rem  fuperficies  ob  aerem  atmofphoricurru 
refrigefeit  , bine  ut  earum  expanfiones  line 
cum  thermometricis  gradibus  comparando  , 
explorari  debent  etiam  in  capfula  auri- 
calcea  repleta  diverfis  fuccefììve  fìuidis  , 
ut  metalla  undique  fluido  cintta,óccum 
hoc  calefatta  oqualem  undequaque  attio. 
nera  ignis  experiantur  , & ad  eumdenru 
thermometricj  caloris  graduili  collocentur  . 
Hoc  patto  Bouguerius  Pyrometro  fuo  de. 
terminavit  hexapedam  ferri  ex  frigore_ 

“ * * v ' ' già. 
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glaciei  ad  calorem  aquoe  ebullientis  incre. 
viffe  longitudine  in  centefimis  partibus  li- 
nece  pollicis  47  , Argenti  Br  , Auri  6 3 , 
Piambi  denique  94  . Herbert  vero  fno 
Pyrometro  eadem  caurione  aptato  fila  me. 
fallica  explorans  deprchendit  , quod  dum 
Thermometri  reamuriani  calor  gradibus  80 
ebullientis^Squae  refpondebat , ferrum  in  to. 


ta  fua  longitudine  expandebatur 


^ 1 x 

^uprum  Oriclialcum  » , Argen- 


im 


- Stainnum  — , Plumbum  deni- 

5*8  477 

♦ 


I 

482 


Animadverjìo . 

ccccxxr. 

■ . / • 

Advertendum  eli  autem  quzedam  da- 
ri  corpora  , quae  ab  igne  potius  ’conden- 
fari  , quam  expandi  videntur  : uti  lutum  , 
offa  animalium , membrana  , interina  , & 
fere  omnium  animalium  partes . Atcamen 
Pars  li.  È fi 
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fi  eadem  corpora  accuratius  obferventnr  , 
conftabit , quod  dum  primo  a moleculis 
ìgneis  penetrantur , ungetur  eoruin-volu- 
ruen  & dilatajmir  , Deinceps  vero  vel  ob 
yliquarurn  particularum  evaporai  ioncm-.  , 
vel  ob  partitili)  irrirabilitatem  conrrahun,. 
tur  , Ex  hac  facilitate  contraCtionis 
partibus,  anirnalium  ori  uni  eft  , ut  in  bis 
yix  ullitm  infiitnatnr  circa  rarefdtJhorjenj 
ignis  experimeniinn  . -(Reterà  vero  naturte 
ccrpor3  , qnm  texiuraiu  irritabile:»!  non_, 
liabenr  ? api  iota  Imu  ad  explorauqjm  hu- 
jujiiiodi  rarefai ionem  . lime  in  onjnibn$ 
fu  li  ci  is  ccrporibus  , qtue  irritafcrilituti  nonu, 
fukjacent  potprit  etiam  liujuimodi  in  vo- 
Jumine  expanfio  demonftrari  etiaiq  alio 
fatis  fimpliti  indumento  , quod  b'ig. 
Tvb.  i.  exhibet  . Haber  illud  (ibi  impo- 
li tam  laminam  oricalceain  A B , cujus  fo- 
janiini  rotando  apiatnr  globiilus  ni  ; ita 
ur  ìfte  frigidus  facile  per  illud  tranfeat . 
Quod  fi  ejufmodi  globus  in  igne  bene  in* 
caìuerit  , per  foramen  illud  fe  traduci  non 
ampline  fìnet  ; at  fi  refrixerit  , rurfus  fi- 
ne dilficultate  tradacerur  . Idem  evenire* 
confpicierous  jn  cylindrulo  oricalcco  13  Tub, 
i.  Fi[q.  9-  , qui  in  fiafia  G B catenula., 
a b liUpenfus  pendei.  Hic  peF  aperturam 
hi  mi  me  F trar.fne  potefi  , fed  nullo  reli- 
tto interfiitip  fenfibjli . Si  metallica  lami. 
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na  in  oppofitum  liaftos  Iatus  converratur , 
iatque  admota  /lamina  .yafculi  E cylindru? 
incalefcat  ; rum  vero  ad  priprem.  litum  la- 
mina reftituatqr  s palefa&us  cylindrus  a la- 
mina fulìinel^irur  in  quoctimque  firu  po.- 
jiatur  , quo  qvjidem.  experimento  dilatano 
juxta  pmnps  dimenfiones  apparet  . x 

CCCCXXII. 

Jgnis  benigne  fluidum  eli:  late  per 
pniverfam  naturami  ira  eiFufum  , ut  corpo, 
ra  omnia  prò  varia  eornm  temperatura-, 
pervadens , eadem  ad  commuqepi  ecquali- 
jtatis  rarionem  , & ad  nniformem  caìorerq 
fenfibilem  reducit . Jdinc  obfervante  Mu- 
fchembroekio  » fi  in  loco  quodam  fpapiofo 
claufo  plurima  fuerint  corpora  firma., 
yel  fluida:  velati  Ferrini)  , Plumbum,  Mar- 
mar ? Lana  , Plumae  , Cotfoneum  , Lignum  , 
Vinnm  , Aqua  , Oleum  y ir  rioli , Mercu- 
rius , v.el  alia  qualunque  , qua  aliquot 
lioris  in  tabula  jacuerint  , & aliquo  iq- 
reryallo  diftent  : locus  autem  nec  a So- 
le, neg  ab  excitato  Igne  , nec  a multi? 
Spe#aroribus  calefcat:  ad/noro  hifee  om- 
nibus mobilifilmo  , 1 bermometro  acquali  ca? 
Joris  gradu  calere  obfervabuntur  . TabeL 
fie  A B Fig.  io.  Tab.  i.  , quam  majoris 
fommpditatis  gratia  parieti  fufpendimus  r 
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incide  fant  creme ' ab  exteriorl  margine- 

medium  verfus  , ut  tubus  Thermometri 
immirti  pollit  . Thermoinetrum  ameni  ira 
eft  efformatnm  , ut  parti  Superiori  C li c 
adnexus  cylindrus  aere  pienti*  ad  folurrL. 
parallelus  , ut  lata  fuperfìcie  jacerc  poflic 
in  iis  corporibus  , qure  coilocantur  in  [b  ,* 
b,  b,  b,  &c,  qureque  ita  Thermometro 
fupponuntur  , ut  ea  cylindrus  perfette  con- 
tingere  pofììt,.  l'ubi  pars  inferior  cura  fphae* 
ra  capiunt  aquam  fortein  vicriolo  cipri  co- 
Joratam  . Si  Tliermometrum  illud  mine 
create  buie  , nunc  alteri  immilTum  impo- 
natur  corporibus  , obfervabimus  , quod 
quamvis  liquor  Thermometri  lìt  fluidifld- 
mus  , carnea  in  ornili  corpore  ad  eamdena 
aititudinem  ftabit.  Ne  vero  a calore  ma- 
nus  experimentum  turbetur , Tliermome- 
trmn  , vel  filo  rufpenfum  , vel  obdutta  forci. 
pe  capi  debet  , & e creila  in  crenam  ini-, 
in  itti  . Fluidornm  edam  .jequabilis  calor 
examinari  poterit , dummodo  alterimi  Ther- 
m om  et  rii  iti  A D Fig.  11.  Tab.  i.  drebel- 
liana  metliodo  conftruttum  adbibeamus , 
quocl  liabet  giobum  aereum  inflexuin  , ut 
fluidis  immergi  polfit , Se  immilli  in  va- 
leu  Io  C -,  in  quo  diverfa  fluida  eoncludun- 
iur  . Hadem  denique  lequabilis  caloris  dif- 
inlìo  conftare  poterit  li  filo  fufpendatur 
yiiermometrum  in  medio  aUcujus  lati  cu- 
bi- 
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cubiculi  ; atque  ope  follis  aer  conrra  o- 
fcillans  Thermometrum  impeHacnr  ; quippe 
perfpe^um  fiet  nullam  caloris  mutacionem 
a Tliermoiuctro  indicari;  quod  quidem  ar- 
gumento  erit  calorem  in  co  cubiculo  per- 
petuo affettare  aequilibrium  , ignemque  in 
tali  fpatio  aequaliter  effe  diffufum . 

Anlmadverfio  . 

CCCCXXIII. 

Obfervat  Mnfchembroekius  tequabilem 
hanc  ignii  diftributionem  tantum  in  cor- 
poribus  non  admodum  magnis  obeineri  , 
non  in  grandibus  & infanis  moiibus  ; quia 
ignis  lente  prorepic , nec  per  inregrum-, 
montem  adeo  aequabiliter  diffondi  poteft  . 
Ideo  in  antris , profundifque  fodinis- 'seda- 
te minor  calor  , quam  in  fupremo  folo  ob- 
fervatur,  & in  aqua  marina  a fuperficie 
nfque  ad  profunditatem  3900  peditm  ca~ 
loris  gradus  ita  variatur  , ut  continuo  ea. 
dem  aqua  frigidior  reperiatur  , ut  Ellis  ob* 
fervavi t . 
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CAPUT  IV. 

Ili  ignis  riatttram  diligéritiiis  inquiritrir* 
ejufque  combinationis  ftatu? 
expéncHtnr  < 

CCCCXXiV. 

QXjM  haiftetius  a nobis  éxptìfìta  <54  dì- 
fputata  file f e generales  dtimtaxat  d- 
lemcntarii  igni  proprierates  refpieiuric . lis 
fctitem  experimentoriun  , & óbfervatitfnitm 
praefldio  bonò  in  lumi  rie  cotlocatis  * janfj 
de  natura  ipfa  & indole  iriquirendunri  e'ft 
Quam  veto  fìt  difficile  ignis  ri at urani  £X- 
plieare  * vel  ex  eo  eollìgi  poteft  > quod 
liuniquaitì  haberi  pofiìt  igriis  folitarius  Si 
iiber  ; fed  feriiper  reperiatrir  vel  eonlocia- 
tus  & hofpitans  in  corporibns  , vel  in  iif- 
dem  cotifians  co  fixus  # atipie  toruiri  coiti- 
pófitionem  ingrediens  < Quod  fi  ab  ìis  cor* 
poribus  , in  quibus  veli  hofpitans  vel  nxus 
• còercebatnr  # dilruptó  veluti  carcere  liber 
evadat  j confeftim  Curii  aiiis  corporibns 
combinatur*  nec  umquarti  in  feipfc  foluarius 
coereeri , concludi  * & obfervari  poteft  Ut 
Itaque  ignis  natura  queat  explicari  , ea- 
funt  phaenomena  difpicienda  ,•  qùte  igni 
combinato  conveniunt  * feu  in  mera  ili 

con- 
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cónfoclatiottc  ae  qtiafi  ìióf*pi  fio  alio  rum  co  f- 
porum  , feu  in  vera  cotnpofirione  , ac  proin* 
de  ipfdjn  corporum  ffcnnam  afficiat , &.  im* 
inutet . 


tCCCXXVL 

Tgneitì  in  corporlbtis  omnibus  latita- 
te ifemperque  prcefentem  exiftere  per  onu 
ne  experiraentorum  genns-  eognefcimus  * 
Illuni  eccitare  poffnmus  attrifcu  * prefilo- 
ne  * mifcella  corporum  frigidorum  , ut  paf- 
(hn  phaenoiìlena  omnia  declamiti  Si  he- 
derae  * Lauri*  vel  Mori  lignum  altero  li- 
gno  affidile  terimus  incendnntur . Si  dms 
jnaffie  ferfeae  fortiter  confricenttir  , tadL. 
vehemenleifl  calorem  elieimir  , ut  pyriuut 
pulverem  infiammare  faciant.  At  liic  ad- 
tritus  nil  aliud  facit  , qnam  compageiru 
plurimariirrì  particuiarum  dffiblvere , atque 
particuiay  igneas  latentes  e carceribus  cx> 
i ricaie  . ha  etiam  cum  Silex  calybe  per. 
cutitur  ignictili  latitantes  excutiuntur  tali* 
io  q u idem  iippetu  ut  calybis  ramenta  t.em- 
poris  momento  non  modo  fundere  > fed  e* 
tiam  ili  Vitrum  convertere  Valeant  > ut  pri- 
jmis  not&vic  Boerhaavitis  . Ramenta  fiqui- 
dem  ilia  cafra  excepta  , & per . ieiitenu 
obfervata  ili  totidem  gìóbulos  vitreos  con- 
verrà viclentur  . Vegetabilia  recifa , dum 
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adliuc  fant  liumida  , maxime  faentina  , & in 
xnanipuium  coiligata , acque  ingenti  pon- 
tiere compreffa  calorem  , fu  ni  noi  , ignoti- 
concipiunt . Sulphur,  & limatura  calybis 
sequali  quantitate  commixta  , <Sc  aqua  ma- 
defa&a  ac  valde  compreffa  , poft  unaitL. 
aut  duas  horas  , fumimi  & flammam  ma- 
ximo cum  iropetu  emittunt . Sic  in  quo. 
cumque  frigidiflìrno  loco  , etiain  in  vacuo 
boyleano  fpiricus  nitri  inftillatus  oleo  aro- 
matico Caryopliyllorum  , vel  Cinamomi  , 
vel  faffafrafii  , ve!  Guajaci  excitac  (abito 
Ignem  . Idem  fpiritu?  nitri  fcobi  le r rete 
adjun<ftus  cito  incalefcit  , & magno  ciun- 
impetu  erumpit . Frigidaii!  denique  aquain 
fcintillas  quandoque  emittere  & corpora- 
accendere  atque  infiammare  Lucretius  Ca- 
rus  alferit,  cium  fontem  dodomemn  in  fi- 
nirò exiftentem  dclcribit  hifee  elegantilìL 
mis  verfìbus  lib.  6.  v.  Ujq. 

Frìgidi 1$  ejt  etiam  Fons  , fupra  quem  fi  tei* 
feepe 

Stupa  jacit  flammas  , concepto  protinus 
igni  :■ 

Tedaque  confimilì  ratione  accenfa  per  un- 
das 

CoUucet  # « • • 

, Cum 
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CCCCXXVI. 

/ . , 

Curri  ergo  nnllus  fit  in  Univerfo  Io - 
cns  , niiiium  corpus#  in  quo  ignis  excita- 
ri  non  poffit  : dunque  dnm  fluida  vel  fo. 
lida  fibi  invicem  permifcentur  vel  atte, 
runtur  Rii  aliud  effìciant  nifi  particulas 
igneas  latenres  e fuis  ergafiulis  liberare  , 
liinc  aperte  colligitur , quod  ignis  in  quo- 
vis  corpore  , & quovis  loco  , ne  vacuo  qui. 
dem  excepto  , combinatus  lateac. 

•Duplex  Combinalionis  Jtatus 
explanatur . 

CCCGXXVII. 

Quemadmodum  elementarius  aer  ìjl, 
corporibus  hofpitans  , vel  per  fìmplicem  ag- 
gregàtionem  particulis  corporum  intermi- 
fcetur , onmefque  elaftici  fluidi  proprietà- 
tes  confervat  : vel  ita  intra  corporum  tex. 
turare  permeat  , nt  ibi  fixus  coerceatur  , 
& eorum  velini  pars  conftituens  evadat  4, 
iiaud  fecns  dicendum  efi  de  ignè  in  cor. 
poribus  combinato . Vel  enim  in  fiata 
fimpiicis  aggregationis  corporibus  confo- 
ciatur  , vel  veram  corporum  compofitio- 
aem  ingrediens  ita  fixus  evadit , ut  nuh 

lum 
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lum  'vibrato ri um  motuna  exercerts  pròprie? 
tates  fuas  exuifle  videatur  , nullamqne  fen* 
fibilem  mutationem  in  corporibus  induce- 
re  . Hic  compofiiionis  flatus  habetur,  qutim 
ignearum  particularum  vel  numeros  voi 
ìntenfitas  eft  talis  » ut  vel  Tatù  rare  né- 
queant  , vel  dumtfaxat  adaequent  fpecifì- 
cam  illana  capacitatem  , quanti  corpora  Uà*, 
bent  ad  ignem  & calorem  vel  contincn^ 
dura  » vel  cumulandum  . Tunc  eh  ini  inte- 
gra ignis  & caloris  a&io  abforbetur  , <$t 
perimittir  a torpore  live  cequilibritas  de- 
lur  inter  molecitlas  ignis  & moleculas  corpo, 
rum , atque  seqnalibus  viribus  adliciantur  ; 
Uve  igne»  materi»  quantitares  numero 
aut  intenQtaté  fuperentur  a niajori  illa*, 
capacitate , qua  cprpora  funt  pnedita  . 

cocqxwm. 

In  hoc  itaque  cpmpolitionis  ftaru  par- 
ticulae  igne#  redundare  nequibnnt , nec  uL 
lum  fenfibileni  galoris  effeftum  producere  . 
Idem  dicenduqj  erit  de  expimfione  & fluL 
ditate  illa»  quain  particul»  igne»  in  cor. 
poribus  folidis  inferre  fólenc . Si  enim  vel 
quan titas  vel  intenfitas  ignearnng  particit- 
larum  minoris  fueric  momenti  affini  tate  illai 
qua  corpórunl  particulae  ad  invieòni  attra- 
huntur  ; tunc  fojiditas  & firmitas  io  eórpori* 

bus 
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b\is  permariebir,nec  ob  latenrem  ignem  fenj-' 
fibilis  aìiquis  effettus  pcfpettus  fìet . Qnodfi  . 
è cònVerfolónge  rilajor  ignem  materise  quan. 
tiras  fit  adfufà  particulis  corporata  , qum  re- 
fpettivam  corporum  faturitaterii  excedat  : 
rune  tufbabirtir  ioquilibritas,  atque  ignis.qiu 
coerèitus  delirefeebat , e fuis  ergaftutis  libe- 
ratus  magna  copia fenfìbiles  effettua  indneer. 
Idem  protetto  eveniet  fi  novis  fupervenien- 
libus  adjunttis  capacitas  corporum  ignem 
atmofplimrre  particulas  eingens  coarttetur 
atque  immimiatnr  . Tunc  enirri  tota  illa. 
ignere  materia  quantitas  * qnre  fuperat  fa- 
turìtacem  refpettivam  corporis  , ejufque^ 
capacitatemi  eXcedit  a ftatu  caloris  latea* 
tis  & fiXi  tranfibit  ad  ftatum  liberum  - 


tantiitiit"  differenti  a inter  ignem  , 
Ù Janni  pabulum. . 

CCCCKxlX* 


Sive  Igms  pattlciiias  COnrtderemus  in 
*6  eombinafionis  fiata  * in  quo  fiX3e  & 
Veliiti  vincite  e'dèreitm  delitefciinc  , five- 
tium  e eafeeribus  córpoftiffl  , in  qnibus  refi- 
debantliberantur.femper  in  illij  duo  fune 
tìnti nguenda  ; ftimìrum  prlncipium  illud  a- 
ctivum  , quod  e*  propria  indole  poceft 
inotum  igneo m fubire  , qu.odque  corport- 
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bus  ardcndi  facultatera  prxbet  , & fab 

materise  caloriiicce  nomine  venir:  alterimi 
quod  alimentimi  & pabulum  materica  ca- 
lorificae  fuppeditat  , Sz  lub  technico  Phto - 
aifti  nomine  venit . Pabulum  igitur  five_« 
alimentimi  ignis  vocamus  icl  omne  , qnocl 
elementarius  ignis,  dmn  illi  adhreret  ejns 
partes  extennat  Sz  expellit , adeoque  il  - 
lud  confumere  vide  tur  . 


Theorice  ingeni  afe  exeogitatee  ad  ignis 
pficenomena  inlujìranda  . 

ccccxxx. 

Nihit  tot  tenebria  involutum  , rantif- 
que  animorum  fluftibus  hac  nolìra  retate 
agitatimi , quam  tenuiffimse  iilius  materire, 
quae  ignem  confìituit , naturarli , atque  e* 
Jufdem  pabulum  accurate  definire  . Theo- 
riae  omnes  ha&enus  exeogitatae  numero  & 
copia  adeo  creverunt  , ut  meorum  Audi- 
torum  patientia  abuterer  , & leges  tra&a- 
tionis  noftrre  negligerem  , .fi  eas  omnes 
expendere  , & ad'incudem  revocare  ani- 
mus efiet  . * Sat  ergo  erit  infigniores  oci\- 
Io'  faltem  peregrinante  Inftrare , & velut 
animantes  Nilum  lambendo  percurrere  . Ac 
prinuim  quidem  , quod  fpetfat  ad  ignis 
materiali  qi  viri  Potè , Meyer , & Mor- 
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veau  putarunt  eamdem  effe  lncis  & ignis 
materiam  . Bomeeus  fubftantiam  particula- 
rem  effe  eenfuic  copulatam  cerroe  vitrifi-  , 
cabili  . Wallerius  ignem  putavic  decom- 
pofitionem  quamdam  materise  calorìficae  con. 
flatae  ex  luce  & principio  fubtilifiìmo  ma- 
xime volatili  & elaftico.  Audor  novae 
TheQria;  Phyfico-chiinicse  , qnae  refertur  in 
Toni.  8.  Opufculorum  mediolanenfium  , i- 
gnem  confiderai  veluri  produdum  a iprin.' 
cipio  falino  univerfali  intime  , acque  nfque 
ad  faturitatem  combinato  pum  calore  Se 
luce  . Fiamma  per  eumdem  Audorem  eft 
principium  calorificum  & Juminoùim  edu- 
dkim  a principio  ialino  . Ex  combinatio- 
ne  finjus  principii  cmn  luce  refultat  alka- 
li  lnminoluni  volatile  , feti  ignis  pholpfio- 
ricus  elemcntaris  . Ex  combinatione  vero 
caloris  cum  eodem  falino  principio  effor- 
ma  tur  acidum  calorificum  tenue  , fen  i- 
gnis  cauliiciratis  . Ex  unione  denique  alka- 
ii  luminofi  cum  acido  calorifico  & cunu 
terra  producitur  materia  combnftibilis  , 

.qure  eft  bafis  oleofa  fubftantiarum  vege- 
tabiliuin  Se  animalium . Neque  minor  opi- 
nionuin  diferepantia  rcperitur  in  defini  e n, 
da  natura  phlogifti  : qua  nimirum  ratio- 
ne  polììt  ignem  alere  , maximamqne  vim 
habeat  eumdem  ignem  coercendi  & re- 
firsenandi?  S tallii ius  beccherian^e  dottrina? 

fi- 
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lì^nifer  exiftimuyit  phlogifiion  effe  ignern 
infarR  , dam  IÌW  ia  corporibus  pombina- 
tur  - Huic  autem  phlogifto  pluenoinena- 
omnia  combpftionis  reducit  , atque  corpo, 
ra  eatenus  cenfet  effe  combufiibilia  , quia 
ignem  , feu  phlogifiion  in  ftatu  compofitio- 
nis  & fixitatis  continent  . Principiuin  hoc 
jn  ffahlliana  theqria  eèquabiliter  in  cor- 
poribus  omnibus  diffunditur  , & jnxra  va. 
riaw  pombinationem  , quam  in  particuli; 
corporum  nancifcitur  , paufa  eft  odorimi..  „ 
colorimi  , opacitatis  , volatiliiatis  , & com- 
buftibilitatis  eorum  . Bucquettus  e conrra, 
Q quem  Statorem  Chemim  pneumaricm  re- 
tte dixeris  ) fubftantias  illas  , qua*  a Stahl- 
1 ip  plilogitìticoe  exifiimantur  , yult  effe  illas 
qure  maximum  afffnitapem  habept  emù  ae- 
re ; nec  combnfiibilitas  corpQrum  ip  alio 
confiituendam  afferit  , nifi  in  rendentia  il- 
la , quam  liabent  ad  uniouem  cimi  aere  , 
Hinc  in  omnibus  modificationibus  , & ad- 
junttis , quibus  in  fyfiemate  Stalli  pillo, 
giftum  feparatur  a porpore  , nulla  alia, 
phamomena  lue  Auttor  recognofeit  , nifi 
combinationem  cupi  aere  puro  ; qurmad- 
medum  circumftantiae  ilice  , qute  combina, 
tionem  plilogifii  in  St  affiliano  fyfiemate.. 
requirnne  , loia  excluficne  aeris  puri  iu 
Syitemate  fìucquetti  explipantur  - Hanc 
Biicquetti  tffepriani  pmni  e*  parte  expps- 
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Jire  , acque  infiammato  ftudio  augere  & 
protraliere  curavit  Fnrcroyius  ift  fais  che- 
micis  pr;ele<ftionibus,  qiue  iq  omnium  Era. 
ditorum  manibus  fune . 

CCCCXXXI-  * 

r 

Contrarias  iftas,ac  inter  fe  pugnarti 
res  Stabilii  , Ss  Bucquetti  fententias  tem- 
perare , S:  velini  in  concordiam  aclduce- 
re  aggredì  funr  Bergmannus  , & Scheelius 
prima?  quidem  in  Opnfcnlis  chimicis,  al- 
fer  vere  in  Opufcwlo  , quod  inferibitur  Pby. 
fica  Ex/;  e rimerita  & Ob ferva  tiones  //;  Aere  ai 
& Icjneni  , Horurn  vero  theoria  maximo 
Erudirprum  p laido  in  Syecica  AcademiJU 
ex  ce  pi  a fuit  , atque  amba  bus , nc  *ajunt  , 
11 1 n i 3 amplexata  . In  horurn  Syfteinate- 
igni?  eft  quoddam  compofitum  feti  mixtum 
ex  phlogilio  & aere  purifllmo.  Phlogifhnn 
eli  bafis • iuflamnfjabilis  elementaris  , quae 
corpora  penetrans  ? ibi  adhoefet  maxima- 
vi  ; fubftanria  aiuein  aptior  ad  feparandam 
hanp  bafun  inflammabilem  a corporibus  , 
quibufcuin  tenaciter  copulata  adbterefcit  , 
eli  aer  puriffimus  , quia  phlogifìum  cum- 
eo  maximam  affinitatem  habet  . Quando 
itaque  aer  puriflìmus  permeat  corpora  , & 
cuin  phlogilio  copulatur , ex  tali  unione 
refuitat  njixtum  fubtiliflinruim  apcnm  ad 
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penetrandos  poros  cujufcumque  corporis  , 
Si  etiarn  vitri  , S<  fua  maxima  volatilira- 
te.  per  atmofpliseram  difpergi  . Hoc  autem 
eft  fluidnm  igneum  non  amplius  ab  ali. 
quo  corpore  coercibile  . Cumbuftio  iraqne 
nil  aliud  eft  nifi  a&us  ipfe  combinatianis 
aeris  puri  Si  vitalis  cnm  phlogifto  . Hinc 
corpora  nequeunt  combuftionem  fubire  ni- 
fi fint  in  contadlu  cum  aere  atmofphoeii- 
co  ; aeris  autem  atmofphaerici  tertia  pars 
eft  aer  purifiìmus  fen  dephlogifticatus  . Si 
quantiras  phlogifti  cum  aere  puriflìmo  com- 
binati excedic  eam  , quae  neceflaria  eft  ad 
ignem  conftituendum  , tunc  producitur 
lux  . Lux  iraqne  non  differt  ab  igne  , ni. 
fi  ob  majorem  phlogifti  copiam  , quam  in 
fe  contiuet  ; quo  fit  ut  nequeat  concipi 
tamquam  elementum  fimplicilfirmim  ; fed. 
velini  comporta  ex  aere  pnriftìmo  & phlc- 
gifto  ; & a majori  vel  minori  copia  pillo, 
gifti  , quam  molecuhe  lucis  contineut  , o- 
ritur  diverfa  refrangibilitas , qme  in  radiis 
lucis  obfervatur . Hcec  eft  eleganrifiìma_. 
tbeoria  Scheelii  , in  qua  lambeuda  , per* 
ficìenda  , Si  ornanda  pmefarus  Audtor  piu  - 
rimum  adlabcravit . Eam  autem  pluribus 
cxpc  ri  mentis  improbi  laboris  patientia  exe- 
cutis  fuperftruxic . 

» » : ' • 
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CCCCXXXII. 

Infigniora  autem  experimenfa  ab  eo- 
dem  produrla  eo  collineant , quod  aer  ex 
hoc  tpfo  , quod  per  corporum  combufiio- 
nem  phlogifio  aflbciatur  vel  evanefcit  , 
vel  imminuitur  , «Se  loco  ipfius  incipit 
caler  apparere  . Aer  igitur  erit  pars 
m3terialis  caloris  geniti  , & aer  ctun 
plilogifto  erunt  partes  confiituenres  calo- 
rem  . Sic  e.  g.  fi  in  retorta  , vel  in  ex- 
cipulo  vitreo  ardeat  fulphur  vel  candela  * 
recundum  eamdem  proportionem  , qua  ca- 
ler expanditur  , aer  imminuitur  . Aer  i gi- 
to r in  forma  caloris  e vafe  ilio  clebuiC; 
erompere . 

ccccxxxm. 

, * , * 

„ . . i 

Hoc  idem  confirmant  decompofitiones 
illae  , quee  fiunt , dum  calor  invadit  cal- 
ces  metallicas  . Quando  calor  poros  Retor. 
tae  permeans,  pervenir  ad  conra&um  ali- 
en j iis  calcis  metallica  , calx  ifia  ob  ma- 
ximam affinitatem  , quam  habet  cnm  pillo— 
gifio  , decomponi  , & ab  eo  feparat  pillo _ 
gifiuin  ; unde  eidem  phlogifio  confociata-. 
calx  in  priftinam  metalficam  formam  re- 
vertitur  . Dum  vero  calx.  metallica  ad  fe 
j Far s IL  F af- 


«a 

attraine  phlogiftum  caloris,  expellit  aire- 
rum  materiale  principiarti , nimirum  aerem 
puriflìmum  , qui  e metallica  calce  erum- 
pens  coadunart  & recipi  potcft  in  propria 
forma  aeris  elaftici  dephlogillicati . 

CCCCXXXiV. 

Ki 

* ■ *** 

. i **■ 

Clarifiìmns  Crawford  in  opere  quòd 
fnfcribitur  Experimenta  & Obftrvationes  in 
calorem  animale m edito  Londini  anno  1 779 , 
& in  Collezione  Opufculorum  mediolanen- 
fium  Italica  verte  donato , ut  fplendidiore  la* 
ce  confpergeret  phaenomena  omnia  calorii 
animalis  , novum  Syftema  ftabilire  conati!» 
fuit  , quod  a theoriis  omnibu3  fuperiu» 
defcriptis  longiflìme  dirtac  . Contendit  ita. 
que  corporum  combuftibilitatem  non  a la. 
lente' igne  , quem  in  fe  continent  pende- 
re , fed  ab  exceflu  caloris  & ignis  « quem 
corpora  in  aZu  comburtionis  ab  aere  re- 
cipiunt . Per  prxfatum  AnZorein  idem- 
omnino  flint  calor,  & ignis  elementarius 
& purtis  ; non  tamen  corpora  omnia  carn- 
ei cm  affinitatem  cum  hoc  elemento  liabent  » 
feu  eamdem  capacitatelo  adcontinendum  ca- 
lorem ; fed  aliquorum  amplior  ert  capacitas > 
aliquorum  vero  inulto  angurtior  &coarZata. 
Ignis  hi&  elementarius  non  folurtl  a phlogirto 
tliàinguitur,  verum  etiara  adverfi»  ut  ita  di* 
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cam  frontibus  pugirat . Porro  aftio  calorìs 
i vel  ignis  in  corpora  imminuit  attra&ionem  il- 
lam  , quam  eadem  corpora  cum  phlogifto 
i habent  ; & viciffim  ab  a&ione  phlogifti 
imrninuitur  attraAio  caloris  in  corporau  . 
Hinc  quotiefcumque  calor  in  corporibus 
immittitur  , proportionaliter  ad  quantità* 
rem  caloris  introdurli  cxcluditur  phlogiflum, 
I Si.  viciflìm  novo  phlogifto  fuperadclito  su 
corporibus  excluditur  calor  . Expolltis  duo*» 
bus  liifce  principiis  : quod  nimirum  pillo, 
gillum  tam  liberum  > quam  combinatunu 
fit  femper  diverfum  ab  igne  feu  libero  feu 
combinato  , & quod  in  corporibus  capaei- 
tas  ad  continendum  calorem  abfolutum  , ad* 
venientibus  variis  modificationibus , aligeri 
vel  minui  pofllt  : fic  theoriam  fuam  prae* 
fatua  Grawford  fatagit  explicare. 

ccccxxxv. 


Inter  modificationes  corporibus  adve. 
nientes  aptas  ad  augendam  vel  imminuen» 
dam  hanc  capacitatene  principem  locunu 
obtine*  major , vel  minor  quantitas  pillo, 
gifìi  , quae  corpori  fupervenit . Nam  quan- 
to corpora  ditiora  funt  pblogifto  , eoqne-, 
aburrdant  , tanto  minorem  capacitatem  ha- 
bent  ad  materiam  caloriiìcam  ignemque- 
continendum  ; & inverfe  quo  minori  pillo. 

* F a gi- 
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gìfti  capta  . funt  praedita , co  eft  coroni* 

capacitas  araplior  . Sic  e.  g.  capaciras  ae- 
ris  puriiììiTii  feti  dephlogifticati  ad  calo, 
rem  continendum  eft  ad  capacitatene  ae. 
jis  atmofpkerici , ut  87  ad  1 3 circiter-  Ae- 
ris  autem  atmofphaerici  capacitas  eft  ad  iL 
Jam  aeri s fixi  ut  67  ad  1 Quo  fit , ut 
ftib  pari  volumine  materia  calorifica  , qua 
aer  purifiìmus  faturauir  , fit  quadrupla  il- 
liils  quse  necelìaria  - eli  ad  faturandum* 
jterem  atmofplisericiim  : & ftib  acquali  vo% 


lamine  aeris  atroolphserici  & fixi , £ mate, 

67 

rise  calorificse  , quse  neeelTaria  erat  ad  im- 
plendam  capacitatem  aeris  atmofphserici  , 
fufficiens  erti  ad  faturandun;  acidum  ae- 
xeura . 

CCCCXXXVI. 


In  ea  itaque  proceffu  , in  qtio  alieni 
corpori  additar  major  pklogifti  copia  , prò, 
portionaliter  inaminuitur  capacitas  ad  con- 
tinendum  caior«m$quo  fit , ut  kujufmodi 
capacitate  imminuta  calor  ilie  , qui  in., 
porpore  continebatur  , ex  pelli  debet  & 
redundare  ; atque  ita  e ftatu  caioris  ab- 
fo  litri  tranfibit  ad  ftatum  caioris  redun, 
jdaniis  & fenfibili*» 
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CCCCXXXVIt. 


« 

ri*c  Crawfordiance  tlieorioe  fu  rum  a-  > 
quam  palilo  accuratius  explanare  anima» 
eft  ; quia  aptiorem  pnramas  ad  ennclean- 
da  plixnomena  omnia  , qtv<e  in  corporùm 
combuttione  obfervamus  ; ira  tamen  ut  e- 
mendare  fencentiam  , quoties  nova  lumi- 
na ailnlferint  , non  eritbefcamus  . 

Pnvoccupationibus  qitibu  [darri  occurritur , 
qme  Craivfordi  thè  or  lavi  itnpediuim 
reddunt  . 


CCCCXXXVI1I. 


Labyrinthum  ingrederemur  , ex  qua 
invenire  exituat  non  liceret , nifi  difficili, 
tatibus  omnibus  , qute  in  Crawfordi  tlieo- 
tia  fe  offertine  in  ipfo  difputationi»  li- 
mine non  occurreremus  . Duo  funt  quae 
a Crawfordio  prò  certis  affumuntur  , 
quceqtie  pernegantur  ab  iis  , qui  e- 
jufdem  tlieoriam  confntandam  fibi  propo- 
fuerunt  : phlogiffon  nempe  > ejufque  ab 
igne  «Se  calore  diferimen  : quorum  pri- 
mum  Buquettus,  Furcrojus  aliique  acutif- 
fimi  Viri  principium  quoddam  effe  affe- 
runt  a ferrilitate  Bekeriani  , Si  Sudillia- 

F 3 ni 
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ni  ingenii  configura , alternai  vero  dene. 
gatar  ab  omnibus  illis  Au&oribus , qui  i-  . 
gnem  combinatura  & fixum  cam  phlogulq  ’v 
confundpnt . Quapropter  antequam  in  theo- 
ria  Crawfordiana  pl^enomena  omnia  calo' 
ris  & combuftionis  explicemus  , infiltrai  ra-  , 
tio  nos  cogic,  ut  duo  haec  accurare  dii  - 
quiramua  : ac  primo  probandum  contra- 
pneumaticos  dari  phlogifton  , quod  mòre 
aliorum  fluidorum  ad  aequiiibriuiu  tendic , 

& quietimi  in  corporibus  delitefcit,  donec 
a Tuo  fìatu  deturbetur  , alteruin  contra- 
Stabilii  , & Scheeli  theoriam  phlogifton 
non  folum  effe  ab  igne  & calore  divertimi , 
verum  etiain  fubftantiam  quamdam  igni 
& materise  calorihcae  ex  adyerfo  oppolì- 
tam  * 

■ 

ceccxxxix. 

Ac  p*imum  quidem  in  graviffima  er- 
rata incidere  theosias  iltas  exiftimo,  qiw* 
phlogifton  ornili  no  a principiò  carportun* 
excludunt , illudque  ens  quoddam  effe  a- 
junt  a Scaldilo  confi&iun  ,3*  inter  febrieiv 
tium  fomnia  nuraerandum . Pblogifti  no- 
mine , ut  fuperius  indicavimus  , nil  aliaci 
venie  nifi  pabulum  ignis . ignis  auiem  fnp- 
ponere  debec  fraina  pabulum,  ut  corpus 
miìammabile  evadat . Deficiente  igitur  ho* 

rum 
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rum  principvorum  mifcella  , ftanaeaam  quo- 
que generari  non  po.fie  evidens  tic  . Quam* 
obrem  fi  pabulum  ignis  feti  phlogifton  a- 
.principiò  eorpomi»  elimine*,  ipiam  ignis 
vini  onjnino  evanidam  reddes  , & notimi* 
temere  eifluentem ineptamque  penitus  ad 
certa  rerum  effc&a  produteuda  deprebea. 
des  . 

; • x l : s> 

CCCCXL. 

Hoc  ignis  pabulum  principafiter  deli, 
tefcit  in  iubftantia  iulphurea  vel  oleofa  , 
atque  in  omnibus  corporibus  triplici*  na,. 
tnrae  Regni  reperitur  . Sive  enfili  corpo- 
ra  vegetabilia  , five  ammalia , five  mine- 
ralia  fuerint.  r quod  per  deflagrationeuu 
avolat  , iulphurof»  vel  oleofa?  indolis  eft  ^ 
Profeto  obfervamus  quod  in  vegetabiiibus 
(ubftantta  illa  , quae  unice  conflagrami*  de. 
fìruitur  , flammamque  exéubcre.  poi  eft  o- 
leofa  vel  fulpliurofa  eft  . Reliquie  vero 
particuke  candefcunt  quidem , & cande- 
i'centem  fplenclorem  confervant , dum  olea 
vel  fulpliura  admota  fiamma  incenduntur  , 
Qiue  de  vegetabiiibus  dixumis  fubftaniiis 
tmimantibus  optime  quadrane  , in  quibus 
pinguedo  , adeps  , Si  fanguis  abiindantein 
pabuli  ignis  prmfennam  deutonltrant . In* 
Regno  minerali  cura  primis  redundaiit  o» 
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tea  & fulphura , ut!  in  faccino  , naphta  , 
petroleo , bitumine  , zinco  , antimonio  , 
regalo  arfenicali  > atque  in  omnibus  ter- 
ria  pinguibus  , in  quibus  oleofa  & fulphu- 
rofa  ftibftantia  precipue  eft  infiammabili  , 
csetera  vero  , ut  Terra  , Salia  neqnaquam  . 
Sulphtira  ergo  & olea  quaecumqute  funi 
fubftantiae  ilke  in  corporibus  delitefcentes  , 
quae  ita  ab  igne  truduntur  , agitancnr  , ex  - 
cutiuntur  , ut  flaramam  veram  tamdiu  cum 
igne  faciant  , qu  affidili  oieofum  hoc  fupe- 
reft  ; atque  eo  evanefcente  fiamma  etiam 
confumitur  atque  evanefcit . In  oleis  ita- 
que  , & in  fulpliure  concipimus  delitefce- 
re  elejneutum  quoddam  Amplici  filmimi  e- 
jufdem  indolis  , quod  in  fabftanciis  omni- 
bus triplicis  nature  Regni  combinatimi-  , 
pabulum  ignis  evadit . Hoc  fimplicifimmm 
elementum  in  metallis  precipua  cali  fa  eli 
cohsefionis , du&ilitatis  , & ad  fniìonerrL. 
pronitatis . Etenim  metalla  , quce  calcina- 
rioni  obnoxia  funt  hoc  elemento  orbata- 
in  calcejn  diclis  proprietatibus  deftitutam 
abetine  . Ut  primum  vero  elementum  hoc 
carbonum  , pinguedini  vel  febi  adfulìone 
ipfis  rellituetur  , priftinas  metallicas  prò- 
prietatcs  , du&iliratem  nempe  & fplendo- 
rem  recuperant  . Hoc  autem  elementum  , 
quod  faullime  connubium  fubic  cum  fui. 

pluue  , aliifque  fubltanriis  pinguibas  eli 
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iliaci , qitod  technico  vocabulo  a Cliemi- 
cis  omnibus  phlogirton  appellatur  : fumine 
volatilem  , fubtilifiìmam  , omnemque  villini 
fubrerfugientem  lubftantiam  efficic  , qucC- 
baiì  alieni  innititur , cani  qua  maxima* 
gaudet  affinitate  . • Batìm  liane  liaud  infei- 
te  cum  CI.  Viris  Lavoifierio  , & Scopoli 
vocamus  bafim  oxygyniam  , nimirum  aci, 
dee  & raliue  naturai . 

CCCCXLI. 

• i - 

Quod  antem  phogifton  diverge  onini- 
no  indolis  & naturae  Ut  ab  igne  & calo-  / 
re  tot  rationibus  & experimentis  ciao  Gl. 

Viri  Scopoli  , & Fontana  demonftrarunt  „ 
ut  non  modo  lnfcitiofum  , fed  ca’cum  na* 
rum  oportet  effe  , qui  audeat  negare  . Nani, 
i.  calor  & ignis  penetrane  vitri poro-s,  pillo-- 
giftum  autem  eofdem  vitri  poros  permea- 
re non  poteft  , nec  metallicas  ealces  intra 
vitreum  excipulum  reconditas  in  priftinam 
fonnam  redneere . 2.  Phlogirton  ab  uno 
corpore  in  aliud  excurrere  poteft  abfque 
eo  , quod  calorem  vel  flammam  producat  ; 
cium  ignis  e contra  in  corporibus  latens 
ab  iis  excuti  nequit  fine  indirio  aliquo 
caloris  , elevando  mercurinm  in  Urtala 
thermométrica  . 3,  Calor  invadens  calces 
metallicas , eas  nullo  pa&o  reprirtinat':  quod 

con- 
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contra  evenir , dum  phlogiftum  calcibtù  me- 
tallicìj  confociatur  . Hinc  obfervamns  quod 
metalliche  calces  igni  , vel  calori  uniuntur  , 
acque  ab  eo  deferuntur  , qiiin  illas  nrtita- 
tiones  fubeant , quas  necelfario  inducit  no- 
va combinatio  plilogifti  , vel  ejus  rapida- 
evolutio  : Tic  e.  g.  acida  omnia,  aquhe  , 
metalta  incalefcunt  , recipiunt  & deferirne 
materiam  calorificam  abfque  immUlatione..  . 
propriae  natura  ; aliter  vero  evenit  in 
phlogifto  . Nam  fi  metalla  proprio  e^polien- 
tur  plilogilìo  metallicam  etiam  foimam  a. 
mittunt  arque  in  calces  convertuntur  ; e- 
fiatu  vero  terreo  velini  reprijfiinatse  ad  fta- 
tum  perfetti  metalli  redeunt  , fi  iteruiju 
phlooifto  confocientur  . 4 Phlogifton  ma- 
ximam aftionem  habet  & .-vini  fuper  ae-  . 
rem  puriffimura  & dephlogifticatum:  illuni 
vel  decomporne,  vel  in  acidum  aereunu 
transformat  , vel  omnino  fub  forma  calo-^ 
ris  illum  evanefeere  facit  , & a corpori- 
bus  excludit  : ut  fufius  explanavimus  in 
Aerologia  , ubi  aeris  inflaminabilis  , & ni- 
trofi  phaenomena  defcripfimus . 

CCCCXL1I. 

Quamvis  ex  ,rationibus  nuper  produ- 
dis  compertum  fiat  phlogifton  inter  & i- 
gnem  non  parvuin  intercedere  diferimen , 
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eaque  duo  effe  elementa  oppofic*  Oii^tvi  ^ 

no  indolis  f contrariaeque  naturse  , non  in- 
de tamen  conficitur  utcumque  hoc  elemeu- 
tum  in  fiatu  fixationis''  in  eodein  coinpofi- 
to  exiftere  , ac  detineri  non  polle  . „ Per 
„ ciò  , die  riguarda  £ inqiiit  appofite  Joan* 
„ nes  Antonius  Scapoli  fta  adaotationibus 
„ ad  Qiffionariu’n  M acque  ri  Tom  4.  paq. 

„ 43»*  ) P indole  del  flogifto  direttamen- 
„ te  contraria  a quella  del  fuoco  r di  cui 
„ parla  il  Sig.  Cravvford,  non  fi  preten- 
„ da  giammai . che  lo  ftellb  aggregato  non 
„ poffa  contenere  e 1’  un  e 1*  altro  prin. 
„ cipio  x in  maniera  però  che  il  luogo 
„ occupato  da  quello  non  fi  polla  occupa- 
„ re  da  quefto  , Cosi  p.  e.  fe  il  flogifio 
„ fi  unifce  alla  foftanza  falina  dell*  acido 
„ marino,  ciò  non  pregiudica  punto  all*  a, 
,,  zione , pile  ha  il  fuoco  non  già  full*  aci, 
„ do  puro  , ma  fu  quella  portione  di  ac. 

„ qua  ? cui  è unito  , la  quale  fi  conferva? 
„ fluida  dalla  materia  del  fuoco  , e non_ 

„ dal  flogifto  • IjO  fteffò  è dell’  acido  vi- 
„ triolipo , nitrolo  , acetofo  ec,  e de If 
„ alcali  cauftico  difciolto  ndl’  acqua  . „ 
Poffunt  itaque  ignis  & phlogifion  in  eo- 
dem  compofito  combinata  aflòcia^i  dum- 
nioclo  cu  in  diverfa  bali  connubium  ineanc 
Enata  inde  diftintfiio  illa  corporum- 
quje  in  triplici  nacurae  Regno  obier  - 


92 

vatione  digna  eft  . Danttir  eiltm  corpora * 

quze  pancata  ignis  copiam  , magnani  vero 
phlogifti  continenti  liti  iulphura  , bitumi- 
na , réfimé  , adipes  . Quredarn  vero  fune  ♦ 
quae  igne  abuudant , parumque  phlogif  i 
derinent  : uri  funt  calces  eaufticie , fa les 
alkalini  cauftici  , & acida  pura  . Quaedam 
denique  tanti  igne  , quam  phlogifìo  abun- 
dant  : uri  fpiritus  vini  , cet  Itera  , <3c  o!ea- 
effentialia  , qu;e  a materia  ignis  contra- 
liunt  fluiditatem  , a phlogi ito  vero  habent 
proprietatem  inflammabilitatis  » 

CCCCXU1I. 

lìlud  etiam  cum  Gl.  Jo:  Iilgen-Houfc 
eft  adverrendnm  * quod  piilogifton  , feu 
Iiaec  inflammabilis  fubftantia  , qute  in  cor- 
poribus  omnibus  rriplicis  Natura;  Regni  ince- 
qnali  quantitate  del irefeie  , haud  paribùs 
affinitatis  , & attradiouis  gracìibus  iiftìem 
corporibus  affociatur , atque  intime  unitur  . 
Sunt  enim  corpora,  cum  qtiibus  tam  ar- 
dnm  fubit  connubiimi  , ut  ab  iis  neqneat 
expelli  , quantmncumque  ab  igne  penetran- 
tur.  lftiufmodi  fune  metalla  perfedifìhna  . 
Sunt  e conira  corpofa  , quee  facile  expo- 
liantur  phlogifto , quod  continent  . Inter 
htec  prreciptie  enumeratur  ferrum  , *a  quo 
Arida  qurecumque  phlogifton  feparanf  » & 
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fimplex  aeris  humiditas  in  ocram  & rubi-, 
ginem  reclucit  , Hinc  lì  ferrino  tamdiu  in 
igne  detinéatur  , donec  rite  per  omnia  ab 
eo  penetretnr  , cum  pervenir  ad  illuni  i- 
gnirionis  gradum  , qui  ad  ardenduin  eli 
nece-ffarius  , inftar  lucidiflìmae  facis  flam-, 
mefcic  , candela?  infiar  eliquatur  , & inu 
perfedam  convertitur  calcem  cluramo- 
do  circumfluum  aerem  capacem  reperiat 
ad  abforbendujn  totum  iliud  phlogifton^  , 
quod  in  ignitione  a ferro  feparacur  . Prie; 
fìantiflìmum  eli:  experimentum  iliud  , quod 
a praelaudato  Ingen-Housz  primo  fuic 
confe&um . SuhtiUffimum  filum  calybeum 
flammee  candehe  admovit , & tamdiu  in_ 
ea  detinuit , donec  copiofiore  igne  conci, 
liato  candefceret  ; tunc  vero  eo  fubtra- 
<fto  obfervavit  filum  calybeum  fiamma  co- 
rufca  undique  fplendere  , particulas  quaf. 
dam  fub  fcintillarnrn  forma  evibrare  , ac 
tamdiu  ardere  , donec  in  perfettam  calcem 
converteretur  . Dum  vero  hoc  idem  metal, 
licum  filum  in  phiala  aere  dephlogiftica- 
to  repleta  immergebat  , fiamma  vividioF 
evafit  , & pernicitate  maxima  metallicum 

filum  confumpfit . 

*•  , 

CCCCXLIV, 

Peculiari  coufideratioue  dignifilma  fune 

tea- 
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tentamina  ilia  , qtire  a ’prrelaudato  Ingén- 
Housz,&  a Torberno  Bergman  fnere  con- 
ceda ad  explorandam  quantitatem  phlo- 
gifìi  , qu?e  in  fìnguiis  melallis  reperitur  4 
Bergmannus  , ut  in  Tingili is  metallis  quan- 
titatem relativam  phlogifti  ad  calculum  re- 
direeret , adhibuit  cliimicam  praecipitatio- 
nem  . Argenti  centenario  foluto  in  acido 
nitrii  aquae  diftil lataè  duplo  diluto  fuc, 
cefiìve  indidit  hydrargirum  , plumbuHL.  , 
ferrum  &c.  atque  obfervavit  , quod  135 
librar  bydrargiri  Tuo  phlogifto  too  argen- 
ti libras  folutas , ideoque  calcinatas  in  for- 
marli metallicam  completam  redu^erunt  ; 
pi  limbi  vero  234  Iibrae  ad  100  argenti  fo- 
lliti libras  praecipitandas  necelfariae  reper- 
ti flint  k Ex  quo  proceffu  concludit  mer. 
ciirium  minorem  phlogifli  dofim  continere 
argento  & reciproce  fe  habere  ut  100  ad 
135  ; quemadmodum"in  plnmbo  Compara- 
to ad  argentino  ut  100  ad  234  »,  Cum  enim 
metallorum  reduftio  exigat , ut  calci  me- 
tellicee  ea  quantitas  phlogifti  reftiruarur  , 
quain  in  calcinatione  amifertint  ; bine  pro- 
portionaliter  ad  eam  metallorum  quanti- 
taiem  , qiiee  ad  repriftinandas  calces  metal-* 
licas  argenti  requirtintur,  inferri  porerit 
quantitas  phlogifti  refidens  in  metallo  prae- 
cipi tante  . Ingen-Houfz  aptiorem  effe  me- 
thedum  cenfuit  comparando  metalla  cuou 

ae- 


Digitized  by  Google 


« 


95 


aere  dephlogifiicato . „ Io  ho  cercato  ( in- 
„ quit  Gl.  Au<ftor  in  Opufculo  de  Metal. 
M lorum  Combuftibilitate  ) la  folutione  di 
„ quello  problema  nella  quantità  di  eia. 
„ fcun  metallo  confunto  in  una  nota  quan- 
»,  tità  d’  aria  dephlogifijtata  di  una  de. 
„ terminata  qualità  . Se  tutti  li  metalli 
»,  con  egual  facilità  abbrucciaflfero  cornea 
»,  il  ferro  , facil  farebbe  fe  non  m*  ingan. 
„ no , la  rifpofta  per  quefto  mezzo  alla^ 


I* 


domanda  ; ma  la  cofa  non  va  cosi  ; per 
„ il  che  prima  di  tutto  fi  dovrebbe  efar- 
»,  tamerite  determinare  quanto  ferro  o ac. 
»,  ciajo  in  una  data  quantità  d’  aria  de- 
»,  phlogifticata  di  una  derèrminata  e fem. 
„ pre  eguale  bontà  per  ogni  efperienza  fi 
„ confumi  . Ciò  trovato  dovrebbe!!  di  più 
„ quefia  fteffa  quantità  di  acciajo  unire_ 
„ ad  una  nota  quantità  d*  un  altro  metal. 
„ lo  , e pofeia  ambidue  quefti  metalli  la. 
„ fciarli  confumare  nella  fiefla  quantità 
„ dell’  indicata  aria  deflogifticàta  . Qne. 
»,  fio  metallo  aggiunto  farà , che  per  ca. 
„ gione  del  filo  llogiflo  minor  ferro  neh 
„ la  prova  fi  trovi  confumaro . Se  per 
„ efempio  , dieci  grani  d*  acciajo  folfero 
».  atti  a dare  una  determinata  quantità 
„ di  flogifio  a dieci  pollici  cubici  d’  aria 
„ deflogifiicata  , e nell’  addizione  di  un 
„ altro  metallo  folfero  /ufficienti  folamem 


’W 


fi 
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te  cinque- grilli  d’ acciajo  per  dare  la- 
„ medefima  quantità  di  flogifto  ai  detti 
„ pollici  cubici  d’  aria,  la  conclufione fa. 

rebbe , che  un  grano  di  quello  metallo 
„ contiene  tanto  flogifio  quanto  cinque^ 
grani  d’  acciajo  . „ 

Scholion . 

CCCCXLV. 

Haud  jfatis  mirari  fubeft  non  deelTe^ 
hac  noftra  retate  acutifiìmos  Philofophos  v 
qui  feveriori , ac  penitiori  examine  pillo— 
gifti  naturam  difcutientes , in  ea  conte- 
xtam  coutradùdionum  farraginerò  reperiri 
autumant  , & plilogifticam  theoriam  cura 
chimerici  , ut  ajunt , Leibnir ii  monadibus 
comparare  non  dubitant.  Qucs  quidem 
quantum  a vero  aberrent  demonftrant  tura 
ea,  quce  fuperius  de  phlogillo  difputavimus , 
rum  futiles  ilice  argumentationes , quce  in 
eorum  fcriptis  deprehenduntur  . Tota  an* 
rem  argumenrorura  fumma  eo  recidit , quod 
plilogiìton  modo  affumatur  ut  principiuni 
expanfionis  Se  levitaxis  , modo  contradlio- 
nis  Se  imminutionis  volnminis  in  ea  aeri- 
formi fubftantia  cnm  qua  ccnfociatur . 
Tuoi  illud  prscterea  , quod  dum  phlogi- 
fton  coarftat  de  imminuit  voliunen  Hindi 
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aerei  ciim  quo  combinatur  , illud  quidenu 
commaculac  , feci  denfius  & ponderofius 
non  rcddit  , quia  potins  aer  plilogillo  la. 
ruratus  levioreft  aere  dephlogiflicato . Tum. 
denique  , quod  idem  phlogiflon  in  aete  fi. 
xo  combinatimi , illuni  ponderofiorem  om- 
nibus aereis  fìuidis  reddic  ; duin  e contra 
cum  aere  infiammabili  tale  gravitatis  fpe- 
cific*  de  creme  n tu  m inducic  , ut  ìllum  om- 
nibus aereis  fluidis  leviorem  reddat  ; quae 
quide.n  adverfis  inter  fe  frontibus  pugna- 
re nemo  ncn  videe  - Sed  tali  argumen- 
rationi  ut  occurramus  non  alte  repetenda 
eft  refponfio  , cum  ex:  iis , quae  in  Aero- 
logia difputavimus  , nullo  negotio  ea  re- 
futetur  . Profedo  nionflruofum  , novumque 
portentum  apparet  adverlariis  , quod  paf- 
fun  in  chimicis  procefiìbus  oblervatur  . Sa. 
tis  namque  , fuperque  compertum  liabe- 
raus  eadem  principia  prò  diverfo  combina: 
tionis  gradu  cum  corporibus  varios  & op- 
pofitos  effedus  producere  . ,,  La  iufiam- 
„ mabile  foftauza  (inqtiit  Cl.  Iijgen-Houlz) 

»,  quella  prima  materia  della  più  fublime 
„ purezza  , cui  nemmeno  il  noflro  pen- 
„ iiere  può  concepire  nel  fuo  flato  di  fera. 

„ plicità  penetra  preffocchè  tutti  i cor- 
,,  pi  e loro  comparre  molte  varie  quali- 
„ là  a mifura  , che  loro  è in  maggiore^,  , 
h o minor  dofe  , più  o meno  intimameli. 

Pars  IL  G te  .e 
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„ te  unita  : „ Dum  itaqne  phlogifton  ae- 
reis  fluidis  vel  in  ftatu  aggregationis , vel 
in  ftatu  compofitionis  combinatur , & cura 
variis  bafibus  connubium  fubic  , modo  fpe- 
cificam  gravicatem  corporum  augebic  , mo- 
do immillile: , modo  expanfionem  , modo 
diminutionem  voluminis  inducet:  qua  in 
re  quid  abfurdi  reperiatur  non  confpicio  . 
Quae  quidem  , ut  quam  vere  dicantur 
apertius  cognofcatis  , conferte  quaede  pillo- 
gifto  a nobis  affermi  tur  cum  iis  , quje  de 
elementario  aere  luculenter  exponit  idem 
i He  Cl.  Carolns  Barletti  , qui  acrius  <Sc 
scerbili?  fuperiori  argumentatione  phlogi- 
fìi  interitum  pertentavit . Hic  Audtor  ut 
grapliice  imaginem  exiiiberec  fluidi  cujuf- 
dam  cofmici  , in  quo  fitam  effe  autumat 
naturam  caloris  , & ignis  , comparar  hoc 
fluidum  cum  elementario  aere  , atque  to. 
tus  eft  in  explicandis  & enumerandis  eli. 
verfis  phaenomenis  , & inter  fé  oppofitis 
effe&ibus  , qui  ab  elementario  aere  prò- 
fìcifcuntur  , dum  vel^in  Batti  libero, vel  in 
flatu  aggregationis , vel  deuique  in  flati! 
compolìtionis  aquae  , metallis  , lapidibus  » 
aliifve  corporibus  confociatur . Àc  tan- 
dem art.  io.  Principiorum  Thermologise 
ita  concludi::  ,,  In  tutte  le  mutazioni, 
„ che  ofierviamo  , o produciamo  ne’  cor- 
„ pi  all’aria  fottopofli  , dobbiamo  aver 
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Tempre  in  vifta  1’  azione  , e 1*  influen- 
za di  quello  fluido  nelle  medefìnae-.. 

Ma  non  dobbiamo  perciò  1*  azione  fua 
uniforme  , e collante  , la  quale  non  al. 
tera  punto  le  mutazioni  . che  ci  propo- 
niamo , fìccome  accennai  in  principio 
dell’  articolo  ottavo  , confonderla  colla- 
combinazione  dell’  aria  fletta  con  1*  uno  , 
e P altro  de’  corpi , o delle  parti  di  que* 
corpi  , che  foggetriamo  all’  efame;  fìccome 
non  dobbiamo  nè  quella  uniforme  azio. 
ne,  nè  quefta  combinazione  confonder-' 
la  con  1*  altra  via  di  compofizione  delL* 
aria  coi  corpi , o colle  parti  de’  corpi , che 
efaminiamo  . Sarebbe  manifeflo  errore- 
fe  alla  influenza  di  azione  uniforme  fi 
riferifle  la  combinazione  , o 1’  una , 0 
1*  altra  di  quelle  fi  applicaffe  alla  com-' 
pofitione  , o viceverfa  . L’  oggetto  di  chi 
olferva  , o cimenta  confitte  in  decermi, 
nare  prima  d’  ogni  altro  palio  la  lpe- 
cie  d’  influenza  dell*  aria  ne’  fuoi  ci- 
menti , fe  uniforme  , fe  di  combinazio- 
ne , o compofizione:  indi  non  deve  ap- - 
plicare  al  fuo  propofito  qualità  comuni , 
o generalità  previamente  concepite  nell* 
aria  fìeffa  , ma  è obbligato  di  efplora- 
re  1’  effettiva  fpecie , e quantità  e qua- 
lità di  quell’  aria , che  influifce  nel  ca- 
lo fuo  , o uniforme  , o combinata , o 
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„ comporla  ; e feconda  quefta  triplice  par. 

tizione  dimoftrerà  in  fine  con  fatti  di* 

„ {tinti  la  coftanza  , e la  corrifpondenzau 
,,  de’ fenomeni , che  propone  , con  la  fpe- 
„ eie  » e quantità  , e qualità  d’  aria  , che 
,,  influifee  ne’  naedefimi  - Senza  quelle-, 
„ cautele  brancolerà  eternamente  nel  bu« 
»,  jo  delle  ipotefi  , e precipiterà  al  fatuo 
„ lampo  di  mere  imaginazioni  . ,T  Pari 
itaque  ratione  lì  Pnedantifiiiniis  Auéìor  ad 
jTUiltiplicem  phlogifti  ilatum  refpiciat  , im- 
por t unii  s atque  omnino  frufìraneus  horror 
in  eo  ceffabit  , dum  tot  diverfa  phaeno- 
mena  , & oppofiti  effe&us  juxta  plilogifticam 
theoriam  ab  eodem  elemento  repetuntur  . 
Quod  fi  diverfos  iflos  flatus  exa&o  crite. , 
rio  non  expendat  , atque  intimius  inter 
fe  conierat,  brancolerà  eternamente  nel 
»,  bujo  , „ & laborare  , libere  , labi,  ca- 
dere necellura  erit , 
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CAPUT  V. 

Crawfordi  Theoria  cuoi  phaenomenis  com- 
burtionis  , calcinationis  , & vitrificatio* 
nis  corporum  conferiur  , 

ccccxLvr. 

IN  Crawfordi  Theoria  prò  certo  , & in. 

dubitalo  Iiabetur  corporum  combuftio- 
nem  confiftere  ir*  rapida  feparatione  phlo- 
gifti  a corporibus  combnltibilibus  . Pri- 
imis  effedus  hujufce  rapidae  feparatio- 
nis  eft  , quod  dum  phlogiftum  e cor- 
poribus evolvitur  , & liberino  evadit  , 
irruit  fuper  aerem  atmofphaericum  , & pre- 
cipue eam  aeris  atmolphaerici  partem  in. 

- vadit  , cum  qua  raajorem  affinirate m ha- 
bet  ; & immediate  cum  ejufdem  bah  com- 
binatur , expeUens  partem  puriffimaiTL.  , 
quae  materiam  caloris , & ignis  confiituit  , 
In  hoc  proceffu  pars  puriffima  aeris  pne- 
cipitatur  fuper  corpus  combuftibile  , & lo., 
cum  pblogifti  occupare  pergic  ; dum  inte- 
rim phlogiftum  per  leges  attradionis  cum 
aere  atmofphaerico  confociatum  in  acidum 
aereum  transformatur  , feu  in  illud  fìui- 
elafticugi»  quod  combufticne  pera  da 

in 
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in  terris  abforbentibus  , & cineribus  re- 
perimus  . 

CGCCXLVII. 

Quod  fi  evolntio  marerfce  calorifica  , 
feu  aeris  pu  ridimi  motu  pernicifiìmo  fiat , 
& quantitas  hujufce  ignei  fluidi  fit  pro- 
portionalis  quantitati  phlogifti  , quod  e_. 
corporibus  evolvitur  , tunc  ad  fummum  ca- 
loris  gradum  pervenitur  , qui  inflamma- 
tionis  eft  proprius . Excu%itur  vehementer 
rapidus  ille  torrens  miniuifiìmarum  parti, 
cularum  phlogifti , falis  , olei , & alrarum  , 
quse  in  a<ftu  combuftionis  a corporibus  fe. 
parantur  ; & viciflìm  hujufmodi  torrens  flui- 
dum  illud  igneum , quod  ab  aere  purifli. 
mo  deponitur , maxima  vi  impetere  , col. 
lidere  , & excutere  debet . 

CCCCXLVIII. 

Interim  duin  hoec  fiunt  denfus  ubi- 
que  fumus  oritur  , qui  primo  aquofus  , te- 
nuis  , ornai  dein  momento  craflìor  faélus  , 
tandem  prorfus  ater , denfufque  evadit , ac 
denique  aterrimus  , Se  denlatifiimus  cer- 
nitur . Hic  autem  fumus  nil  aliud  eft  , 
nifi  materies  combuftibilis  valde  agitata  , 
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«ondimi  vero  corufcans  , aut  candefcens  . 
Nam  in  confufa  illa  mifcela  partium  va- 
iidè  motarum  , in  fublime  a&arum  , & in- 
ter fe  contritarum , partes  ili»  , qu»  non 
flint  perfeél»  decompofit» , nec  ad  imme- 
diatum  coiita&um  cum  aere  pervenerunt , 
erumpere  , & avolare  debent  in  forma- 
fluidi lenfibilis  eiaftici  ex  raemoratis  mo- 
leculis  componiti  : quod  fumum.  vocamus 

ccccxux. 

Ubi  vero  continuato  auftoque  hoc 
impetn  ipf»  ili»  partes  ram  phlogirti  ex- 
pulfi  , quam  aeris  puriflimi  introdurli  uU 
lerius  agirantur  , & colliduntur  , prcdu- 
citur  effe&us  il  le  , qui  fiamma  appellatur  . 
Fiamma  itaque  fit  de  partibus  aeris  pu- 
riffimi  , qu»  corpus  combtiilibile  fuperam^ 
biunt  , qu»que  vehementiflime  agitat»  can- 
defcunr  , atque  undique  refplendenres  ap- 
parent . Flamm»  iliius  figura  conica  eli 
bali  fn»  adh»rens  corpori  combullibili  * 
definens  in  apicein  tenuem  . Quo  enimu 
fiamma  pabulo  Clio  propior  eft  , eo  majo, 
res  numero  partes  ab  eo  educit  , & qua. 
quaverfum  expellit . Hi nc  latam  bafim  ba- 
bet  ; cum  autem  levior  fit  aere  , furfum 
ab  hoc  impeli itur  ; fed  tenuior  fit  quo 
xnagis  ab  eo  remota  . Hic  autem  flammeus 
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co'ius  in  tres  fere  partes  aequales  divifus 
confpicitur . Pars  prope  baimi  fufca  eft  , 
«Se  mediocriter  calens  , quia  partes  pabuli 
adirne  perfofte  folutce  non  fimt . Pars  me. 
dia  candidiffima  eft  , & limai  caiidifilma , 
quia  partes  perfette  folatae  fiiat . Deai-* 
qite  pars  verfus  apicem  minus  candida  eft  , 
Su  minime  omnium  calens  ; ibi  eniui  ma- 
xime rarae  funt  partes  , & proxime  ut  ad 
jequilibrium  componantur  cum  aliis  aeris 
partibus  . In  diverfis  autem  corporibus  , 
qu?e  comburuntur  liujus  flammei  coni  co- 
> lores  lune  diverft  iuxta  diverfam  mate- 

J i 

Tiara  , qnse  pabulum  combuftioni  fnppedi- 
tat  . Spiritus  vini,  Si  fulpliur  dant  flam. 
mam  ceeruleam  . /Es  cum  kiblimato  mix- 
t li m dat  flammam  viridem  . /Es  cum  Zin. 
co  mixtum  dat  fiammato  vennftè  C tem  le  ara  . 
Talcnm  dat  flavefcentem  , Camphora  ve* 
ro  albefeemem . Hos  vero  colores  paret 
oriri  à particulis  diverfis  , quie  cum  pillo, 
gifto  folvuutur , & ab  aere  puriflìmo  cir- 
cumambiuntur  . 


CCCCL. 

Ultimo  denique  fi  fnmns ♦ in  aitimi, 
eveétus  fit  adirne  permixtus  illis  partibus 
phlogifticis , & falinis  , qute  nequiverunt 
perie&e  attenuati,  Si  aeri'  atraofphaerico 
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tiniri,  fune  elati  camini  parietibus  fumai 
jfte  applicatur , & atro  pinguique  liumo- 
re  eos  penetrar,  nigerrinjo  colore  inficit , 
atque  fuperficie  tenus  aecrelcif  fnb  for- 
ma floccorum  nigrorum  , laxorum  facile 
decidentiùm  , Materies  fic  collega  Fuliqo 
vocatur  , Apud  Chemicos  vero  folum  ilias 
particulae  quae  in  combuftione  materiae  o- 
ieofae  erumpunr  , Fumus  , «Se  Fuligo  vo- 
fantur . Quae  antem  a metailis  , carboni- 
bus,  aliifque  analogis  corporibus:  Flores  , 
& Cadmia  nunenpantur . Quae  vero  in_ 
part.es  invifibiles  ayolant , vapores  funt  di- 

Ai* 

ccccu. 


Quod  li  dum  corpora  ignita  apparenf  , 
eorum  fiamma  datilo  confcftim  aere  fuf- 
focetur  , aur  aqua  extingufLtnr , aut  fub 
atris  feptiiatur  cineribus , aut  fub  aliii 
undique  accurate  incumbentibus  corpori-. 
bus  obruatur  ; ignis  confefiim  di/paret , & 
fmitatur  corpus  ignitum  in  corpus  per  omnia 
aterrimum  , quod  ita  paratum  Carbo  \ oca* 
tur.  In  carbone  itaquehoc  patto  efformato  re-* 
linquitur  combinata  ea  portio  phlogifti , 
quae  in  attu  combufiionis  expelli  debuif- 
fet . Quo  fit , ut  fi  carbones  iterum  igni 
apponantnr  accento  , illum  quam  facilli** 
pars  U,  H me 
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me  concipiunt , aceeptum  fortiter  rerfnent  ; 

A {ine  fumo  confumiintur  ; cium  interimj 
toro  hoc  tempore  exalationem  phogifticam 
diftiindunt , qune  , fi  in  loco  claufb  ab  ali-» 
quo  animali  vivente  per  refpirationem  ab- 
forbeatur , illuni  citiflìme  , & fine  fenili 
jiecarc  debec  . In  carbombos  igitur  mate» 
ria  calorifica  aeris  puriflìmi  expellit  pri- 
mo aqnam,  fpiritus  , Talea  volatiles;  re^ 
linqnit  vero  terram  , falemque  fixum  . Sed 
in  {affocati onis  flammee  confeftim  avo- 
lans  , pnecipitat  materiam  oleofam  , & . 
phlogilticam  , quae  fuperextenfa  corporibus 
c/r  caufa  cur  carbones  nigri  appareant  r 
Unde  Ti  igniantur  carbones  , aut  inflani- 
irrentnr  , tinte  i rerum  exculfa  materia  ifta 
oleofa  , quae  efì  bafis  phlogifti  * Tuperfti- 
tes  obfervamus  particulas  terrae , falifque 
fìxi  , quae  licer  in  fummo  igne  eaiidefce- 
re  polline,  nullo  tamen  modo  ignem  ale. 
re  » flammam  excitare  valent  . Particu* 

Ise  ameni  iliae  Cineres  vocantur  , 

*> 

CCCCL1I. 

* , . • » 

Pari  facilitate  explicantur,  & cuna* 
«adeai  Tkeoria  conciliantur  phaenoraena 
liquefaétioais  , calcinarionU  , & yitrinca- 
tiSonis  corporum  , quae  eft  ultima  ignis  o« 
peratio  . Corporum  alia  facile  liquefeunt , 

. . alia 


DigitizecLby  Gl 


Il 


107 

alia  difliculter.  Adipe*  , Re  finte , Gum- 
mi  , Sulphura  , Bitumina  , & generaliter 
omnia  ea  corpora  , quie  communiter  pa- 
bulum ignis  appellantur  , prioribus  accen- 
fenrtir  , pofterioribus  vero  metalla  omnia, 

& femimetalla,.  Ab  igneis  & calorifici* 
particulis  aeris  puri'fimi  hoc  plicenomenon 
progreditur  , quae  pori*  corporum  liquan- 
dorum  introdu&ee  , minuunt  attraftionem 
mutuam  partiimi  componentimn,  diflociant, 

& per  evaporationem  , vel  exalationem- 
avolare  faciline  portionem  illius  phlogilli  « 
quod 'combinatimi  delitefcebac  . Quo  cir- 
ca aufta  in  bis  corporibus  vi  ignifera  feu 
capacitate  ad  continendum  calorem  , flui- 
da evadunr . Quamprimum  vero  abit  ignis  , 

& partem  illam  phlogifti  deperditi  recu- 
perane , fiatino  iterum  folidefeunt  . Me- 
talla vero  diificilius  liquefiunt , quia  eo- 
rum  foliditas  impedit  , ne  materia  calo- 
rifica ulrimos  eorum  poros  defacili  permea, 
re  pofiìt , & particulas  primas  a mutui» 
coniadibas  feparare  . 

CCCCUII. 

Calcinatio  corporum  fìc  dum  corpus 
aliquod  ita  penetratur  ab  igne,  ut  evapo-  - 
ret  omnis  aqua  , & oleum  , qiijjd  intime-, 
unicas , & hsereates  detinebac  ejus  partes  , 

H a & ai2.- 
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Se  raaxiraurfi  earùffi  conta<$um  * feti  Cóli*- 
fentiam  producebac . Hinc  partes  corpo- 
rum  fere  folutse  remanent , itaut  minima* 
vi  feparentur . Calx  itaque  eft  corpus  ex* 
fuccum  , in  quo  omnia  principia  volatilia 
tbierunt , remanentibus  tantum  partibui 
ponderofis  * qnae  ab  igne  furfum  evebi  noil 
potuerunt  « 

CCCCL1V. 

ftividittìr  Calx  iti  Calcetti  terféam  < & 
talcem  metallicam  * Quando  terne  calca- 
re» per  ignis  a&ionem  calcinantur  * id 
qtiod  producitur  vocatur  Calx  Viva  < Io* 
produzione  calcis  vivae  fubjiciuntur  terrae 
calcare*  calori  violentiamo  per  duodeclm 
lioras  circiter.  In  tali  anione  materia  ca- 
lorifica pervenir  ufque  ad  intimiores  mea- 
tus  , & pofos  terrae  calcare»  , expellit 
principium  aqueum  , Se  illudi  volatile  fìui- 
clum  i quod  recentiori  vocabulo  Gas  , feti 
ac idu iti  aereum  , atit  aer  fixus  ftiinctipa- 
tur , in  quo  phlogiftum  confociatum  deli- 
teicebat  4 & jgnis  j0co  principiorum  vola- 
tiluim  intime  calci  unitur*ut  effervefeen- 
tta  catida , fi  gì  aqua  affundatur  , iati* 
0 enclit . Appofite  ad  hanc  explicationem 
a.C  . . ^ergman  Opufc-  i.  Pag.  26.  = Re- 
c,£u  in  Igne  calx  materiata  caloris  expuU 
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fis  ante  aere  fixo,  «Se  aqua’;  aft  accedente 
fimul  (ufficienti  aqua,  vi  fortioris  attra- 
ftionls  mox  ejicitur  caloris  materia  , quae  fibi 
relitf  a fupeifluam  aquam  ferventem  facit . : 

CCCCLV. 

Calces  autem  metallica  fnnt  duplicis 
generis  * qutedam  igne  efiormantur , ea- 
rumque  calcinatio  modo  uftio  , modo  inci- 
nerano , decrepitatio  , calcinatio  per  flum. 
mam  ab  uno  fumi  lacere  in  aliud  refle- 
Xam  , feu  reverberium  nuncupatur  . Hanc 
Calcinarionem  fubire  non  poffunt  metalla 
perfeftiffima , uti  funt  aurum  , argentum  , 
platina,  live  aurum  album.  Haec  eninL. 
metalla  ignls  adlionem  eludunt  ; propterea 
quia  affini’tas  quam  liabent  cum  phlogiflo 
a vi  ignis  nequeat  fuperari  . Unde  hu- 
jufmodi  metalla  calcinantur  per  menftrua 
feu  acida  , quorum  affinitas  cum  partibus 
terreis  metallorum  major  cft  ea  , quam  ha» 
bet  phlogiftum  . Duplex  autem  phlogi ft una 
in  metallis  diflinguit  Cl.  Scopoli  ; unum 
quod  vocatur  phlogijìum  coagulans,  alte- 
rum  Jaturans:  primum  cum  acidis  radi- 
calibus  efformat  terras  metallicas  , alte . 
rum  terras  metallicas  transformat  in  ve- 
ra metalla.  In  calcinatone  autem  metal- 
lorum  feparatur  dumtaxat  pblogiftum  fa- 

tu. 


turans  . Quod  fi  proceflbs  aliquis  polle* 
reperiri  quo  metalla  perfe&ifiìme  dephlo- 
gifticarentur  , & menfiruum  aliquod  aprum 
ad  difiociandum  , & excludendum  etiaiiL. 
phlogiftum  coagulans , urne  metalla  illa  in 
Acida  concreta  commutarentur  , 

CCCCLVI. 

Vitrificatio  eli  ultimns  igni*  gradus  . 
Cum  corpora  calcinata  funt , lì  rune  ma« 
ximum  ulterius  ignem  adhibeas  , hic  pe- 
netrat  tifque  ad  ultima  calcis  componen- 
tia  , caque  folvit  ad  invicem  . Ceflante^ 
vero  igne  uniuntur  lisec  fenfibili  vi  , «Se 
corpus  componunt  r quod  vitrum  dicitur  . 
Si  minima  componentia  omnia  liomogenea 
fuerint  , vitruin  erit  pellucidum  : fi  vero 
Etherogenea , juxta  majorem  , aut  minorerai 
nnmerum  partium  Etherogenearnm  vitrum 
cric  coloratum , aut  ©pacum  . Sales  cine, 
rum  corporum  cotnbuftibilium  , fi  mifcean- 
tur  cum  arena , vel  pellucido  lapide  prò- 
ducunt  vitrum  , aut  eryfiallum  fere  pel- 
lucida , qua;  additione  aliarum  partitine, 
depurantnr , & pellucida  funt . Calx  ve- 
ro metallorum  fola  abfque  ullo  addito  in 
vitrum  abit , fed  coloratum  , aut  opacun» 
ob  maximum  numerura  particularum  Etile- 
^ogenearum , qute  tu  eorum  calce  inve- 
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niuntiir.  In  hoc  vitrificationis  proceflu  phlo- 
giftum  , qnod  addirur  , evolviti  ab  aere  ma. 
teriam  calorificam  neceflariam  adfufionem  . 
Hmc  manifede  deducitur , qnod  quanto 
corpora  fune  ditiora  plilogifto  ♦ coque  abun- 
dant  , tanto  major  & fortior  erit  aélio  ignis 
rediridantis  , a quo  maceri#  fundmitur  , & 
yicrificantur , 

CCCCLVH. 

« k » 

In  combuftione  iraque  corporum,  eorum 
liquefatone  , caicinatione  , & vurifìcatio- 
ne  calor  originem  dvicit  ab  igne  demen- 
tarlo , qui  ab  aere  fepuratur  per  at'onem 
plilogifti . Pars  iftius  ignis  abforbetur  a tor- 
pore combattibili  proportionaliter  ad  eam 
capacitateti!  , quam  Iiabet  ad  contioendum 
calorem  , Qnod  fupereit  vero  evadit  re- 
dnndans  , & immutatur  in  calorem  fenfi- 
biiem  . Hinc  deducitur  , quod  quantiras 
jnateriae  calorifiche  , qtwun  aer  deponit  erit 
proporr ionalis  quanritati  phlogifti  , quod  ae; 
ri  unitur;  gradus  autein  caloris  fenfibilis 
erit  major  vel  minor  proportionaliter  illi 
quantitati  ignis  ,feu  abloluti  caloris  , quem 
corpus  abforbec  eodem  aftu  , quo  phlogifto 
liberacar , 

% “ » % \ . — 

* . e • 
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ccccLviir. 


Hifce  principiò  adhaerendo  fi  retro- 
grado paflu  expendere  vehmur  omnia  ea, 
plnenomena , quoe  §.  425.  enarravimns , 
defacili  ea  poterimus  exphcare  , Cognofci, 
mus  enim  primo  qnomodo  duo  corpora  fi- 
mul  attrita  & confricata  producere  valeant 
calorem  . Per  at tritura  enim  , & per  Hia- 
tus illos  innequales , quibus  vehementer 
comprimuntur  , & perturbanti^  raoleculoe 
corpora  confiituentes  , imminuitur  in  iil- 
dejn  corporibus  capacita?  ad  continendum  T 
& refreenandum  calorem  abfolutum  ; unde 
fluidum  calorificnm  debet  evadere  fenfibi* 
le  , & redundans  . Accedic  ad  linee  f quo4 
per  attritum  ilio  in  excutitur , & pertur- 
bane tota  mareria  phlogifiica , qune  in  cor» 
poribus  latitabar  ; haec  autem  materia  pillo-  J 
gifiica  excufla  nequivalet  majori  doli  ejuf- 
dem  plilogifii  , ac  fubinde  reddere  debec 
anguftiotem  capacitateti!  iliàm  , quarti  cor, 

fiora  attrita  habebant  ad  continendum  ca. 
oietn  . Hoc  plilogifii  augmentum  fetis  a- 
bunde  indicatur  ab  odore  ilio  phlogifiico  , 
qui  a corporibus  firmi!  vehementer  attri. 
tis  efiunditur . Explicatur  fecundo  quo» 
modo  dum  filex  calybe  peremitur  ignis 
excutiamr  . Silex  enim  rumenta  quaedajjj 
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calybis  feparat  . Tn  tali  anione  phlogiftum 
ab  hoc  ramento  feparatur  , & libcrum-, 
evadens  combinatur  cum  aere  , qui  con. 
fequenter  prcecipirat  aliquam  fui  ignis  por. 
tionem  , qure  apra  eli  non  folum  ad  fun- 
dendum  momento  remporis  ramentum  il- 
lud  , fed  etiam  ad  illud  vitrificanduiiL.  , 
ut  fupra  cum  Boerahavio  obfervavimus  . 
Intelligimns  tertio  cnr  fulphur  , & lima- 
tura calybis  requali  quantilate  commixta  . 
& aqua  madela<fta  in  fumum  , & flam- 
mam  refolvantur  , ut  Lemerius  fenior  obfer. 
vavir  . Quando  enim  hrec  permixtio  con- 
ficitur  , & fingulornm  pulvernm  , nimirum 
fulphuris  in  pulverem  reda&i , & fcobis 
ferrere , ad  minns  30  libne  fumantur  , at. 
que  aqua  fubadlae  ad  duorum  , vel  trinm 
pedum  profunditatem  fepeliantur  in  ter- 
ra , aer  diffufm  in  fubfìantiis  terreftribu* 
vim  , & energiam  fuam  exeret  fupra  pillo, 
giftuin  fulphuris  ; ferrum  antem  , & aqua 
fuper  acidum  ipfins  fulphuris  . Per  hanc 
duplicem  a&ionem  decomponitur  fulphur  : 
aer  unietur  cum  phlogifto , ferrum  cunu 
acido  : per  primtm  unionem  aer  deponet 
magnam  ignis  qnantitatem , per  alteranL. 
vero  unionem  quantitas  magna  fluidi  eia- 
fìici  inflanrmabilis  deponetur  , qure  qnidem 
quantitates  fimal  permixtce  motus  inteqtia- 
les  , & veluti  filimi natorios  excitabmit , 
Pars  IL  I e qui  * 


e qufbus  cmmpet  cura  maximo  fragore- 
fiamma . 

CAPUT  VI. 

Aperiuntur  , & explicantur  pkenomena 
caloris  animai is  . 

« 

CCCCLIX. 


PRreftàntilfimum  antem  theoriae  Crawfor- 
dianee  caput  eft  illud,  quodad  explican- 
eia  phnenomena  caloris  animalis  referri  po# 
teft  . Extat  per  laudatum  Au&orem  ana- 
logia queedam  inter  ealorem  animale m * 8* 
infiammationem  corpontm  combuftibilium  « 
Utraque  enim  dependent  ab  eadera  cau- 
fa  ; nimirum  ab  anione  phlogifti  invadeii- 
tis  aerem  aimofpiiaìricum  * & feparanris 
ab  eo  materiam  calorificam  vel  Amplici 
aggregatione  , vel  perfetta  compofkione-. 
inibì  hoipitantem . Dum  ammalia  aereni 
inlpiraot  recipiunt  ab  aere  illam  caloria 
portionem  , quee  in  eo  continetur  . Hiec 
in  pulmonibns  recepta,  ejufque  veflìenlas 
inflans  per  cognominis  venie  furcvdos  in- 
ej tilde m venne  truncum  > & ex  hoc  in  fi* 
niftruin  cordis  ventriculum  cum  fangnine 
dilabitur;  & ex  finiftro  cordis  ventricu- 
lo  in  aortam , feu  arteriali]  magnani  eje- 

&us 


Digitized  by  Google 


lI$ 

&us  per  majores  , minores  , Se  capìllares 
furculos  rami  afcendentis  , Se  ddeendentis 
in  rotam  animaiis  machinam  diffunditur . 
Proportionalirer  autem  ad  calorem  , quem 
partibus  fluidis  communicat  , abforbet  ab 
iifdem  phlogiftum . Unde  per  venarum  ra- 
mificationes  , quibus  minimi  arteriarunu 
furculi  inofculantur  in  truncum  venae  ca- 
vae  , arque  in  dextrum  eordis  ventriculum, 
ex  quo  in  pulmones  eje&us  primo  f uerac  > 
relabitur  faturatus  phlogifto  In  relpiratio- 
ne  igitur  animaiium  aer  recipit  plilogifton 
Se  calorem  communicat;  in  expiratione^ 
vero  aer  evacuar  phlogiftum  , Se  calo- 
rem  recipit  . Oppofìtum  autem  in  ve- 
getabilibus  evenit  ; nam  plantae  in  aere», 
piilogidicato  vividius  vegetantur  Se  cre- 
icunt  , dumque  per  proprios  meatus  tra- 
cheas,  Se  canaliculos  abiorbent  aerem  phlo- 
gifticatum  , emittunt  poftea  aerem  purifiì. 
mum  Se  dephlogifticarum  . Hinc  in  fum- 
mo altiflìmorum  montium  vertice  ob  de- 
feftum  arborum  Se  plantarum  vegetantimiL, 
Benedittus  de  Sauliiire  reperit  aerem  in- 
falubriorem  * 

CCCCLX. 

Neque  vero  hic  procefius  , quem  in_ 
animalibus  obfervaviinus  conficitur  dum- 

1 2 ta- 
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taxat  ea  infpiratione  , & expiratione  , qute 

pnlrnonum  organo  peragitur  . Duplicem- 
cnim  perfpirationcm  diftinguit  in  animali 
corpore  Marfilius  Landriani  , & duo  ex- 
cretoria  organa  perfpirationis  phlogifticae  ; 
nimiruiiì  pulmones  & eutim  . Quemadmo- 
dum  enirn  aer  , qui  e puhnombus  expira- 
Uis  emittitur  eft  faturutns  phlogifto  ; Tic 
etiam  aer  , qui  in  contagli  cutis  reperi- 
tur  , & c®rporis  voluiuen  circumambir  , ab. 
forbet  continuo  phlogifton  iliud  quod  e_ 
poris  , meatibus  corporis  emittitur.  Hinc 
iì  animai  aliquod  collocetur  in  excipulo 
vitreo  repleto  aere  phlogifìieato  ; quan- 
ti tunvis  caput  animalis  extra  virream  cani, 
panam  collocatimi  exiftat  , diverfa  patie- 
tur  fymptomata  , tamdemque  morietur  , ut 
laudarits  Audor  experimento  comprobavit  . 
Cujus  qtiidem  phtenomeni  ea  videtur  cau- 
fa  , quia  aer  ille  , in  quo  corpus  animalis 
imtnerfiun  jacet  eft  incapax  ad  abforben- 
dam  novam  illam  phlogifti  dofìm , quae 
per  cutis  perfpirationem  emittitur  . 

CCGCLXI. 

Putat  antera  idem  Cl.  Vir , quod  ca# 
lor  animalis  non  liabeat  originem  dumta. 
xat  ab  ilio  dementano  igne  , qui  ab  ae- 
re media  refpiratione  deponitur  in  fan- 
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gitine  ; fed  quod  portio  quredam  ignis  ia 

animali  machina  refìuat  per  alimenta  , qure 
in  inreldmis  introduciintur . Ignis  in  ali— 
mentis,  vel  fixus  vel  hofpitans  adluerens , 
decomponitur  , vel  feparatur  , & diffondi, 
tur  per  univerfam  macliinse  animalis  com- 
pagem  majori , vel  minori  vi  , rapiditate 
£<  quantitate  , prò  ut  partes  corporis  in- 
nutritie  majorem  , vel  minorerà  capacita, 
rem  habent  ad  calorem  recipiendum  . In 
liac  tlieoria  intellina  concipiiintur  veluti 
cenrrum  caloris  animalis  , a quo  velucji 
per  quofdam  radios  dilfufus  in  fanguine^ 
precipuo  caloris  vellicalo  , atque  ad  corr 
poris  periplieriam  , nimir.um  cuiem  transfiin. 
ditur,  & in  aere  deponic  totam  illam_ 
quanticatem  phlogifti  , quam  a cliverlìs 
corporis  partibus  ablòrpGt  . 

ccccLxir. 


L 


Infinitus  firn  plnenomena  fi  calori^ 
animalis  numerare  lingula  veliero  , ad  quo  * 
rum  naturano  , vel  ir.veftigandam  , vel  il. 
luftrandam  Crawfordiana  tlieoria  fubfidio. 
effe  poteric  . Sele&iora  dumtaxat  , prouc 
noflri  fert  inffituti  ratio  , breyiter  colli— 
gam  . Ac  fprimum  pronum  eli  intellige- 
re  , quomodo  Anirnantes  perfetti  inter  di. 
verfas  atmofphaere  viciflicudiiies  , & calo* 
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ris  ac  frigorif  mutationes  conftantem 

terni  caloris  graduai  valeaut  confervare  . 
Cerriffimum  eli,  acque  obfervationibus  com. 
pertum  internum  corporis  noftri  caloreuu 
in  perfeclo  fanitatis  fìatu  nonage  limimi 
fextum  Fahrenheitani  Thermomerri  gra- 
duiti ìndefinenter  attingere  . Siiniliter  coti- 
fìat  , quod  in  afpernma  rigidiirima  hye. 
me  mercurius  in  eadem  ficaia  thermome- 
trica  valde  deprimitur  , & in  immodicis 
seftivis  caloribus  ad  plures  gradns  afcen- 
dit  ; adeont  Panormi  fubfìdat  ad  gradum 
4 r , «Se  elevetur  ad  gradum  84  , ejufque^ 
diffcrentia  ab  interno  animali  calore  hye. 
mali  tempore  fi t graduimi  55  » & ferven. 
tioribus  aeltivis  diebus  graduimi  12.  Qui 
ergo  fieri  poterit , ut  in  mutatis  lnfce  at- 
mofphterte  vicibus  animalis  calor  ad  gra- 
duiti 96  confianter  fé  conti neat  , nifi  hye. 
mali  tempore  , & dum  rigidiifuna  aeris 
facies  apparec , major  calorifiche  materiae 
quanritas  in  infpiratione  hauriatur  , major, 
que  phlogifìi  copia  ex'pellatur  ? Aer  ita- 
que  , cum  hyemali  tempore  fit  denfìor , 
iub  pari  volumine  infpirati  aeris  majoretti 
caloris  aggregati  copiam  deponet  in  pul- 
monibus  & fanguine . Audta  prseterea  in 
fanguine  , ratio  ne  frigoris  , vi  affinitatis  , 
quam  habet  cum  phlogifio  , dum  per  to- 
tani animalis  machinam  difcurrit  , majo^ 

rem 


Digltized  by  Google 


"9 


rem  plilogifti  copiam  a vaporimi  lateribus 
attrahet  * eoque  abmide  oneracus  illud  in 
pulmonibus  deponet  , ubi  ab  infpirato  ae. 
re  sequalem  caloris  quantitatem  recipiec  . 
Quo  tempore  vero  prseter  modum  aer  se- 
divo  tempore  excandet  , contrarium  eve- 
nire debec  , ut  calor  internus  ad  eamdem 
temperiem  perfìftat  . Cum  enim  aer  ob 
eeftivos  calores  fit  magis  rarefaitus , fub 
pari  in  {pirati  aeris  volumine  minorem  ca. 
loris  aggregati  copiam  deponet.  Vis  e. 
tiam  affinitatis  inter  fanguinem  & phlo- 
gilton  languidior  erit  ; evaporano  deni- 
que  tam  interna  quam  externa  evadec 
eopiofior  - Quse  omnia  vel  immiuuunt  quan. 
titatem  phiogifti  , quod  fanguis  per  ve- 
nas  refluens  in  pulmonibus  deponit , vel 
imminuunt  quantitatem  calorifìcse  mate, 
rise  , quse  per  poros  & meatus  corporis  , 
vel  per  aerem  infpiratum  forbetur  . Hinc 
mirandum  non  eft  fi  Nationes  illse  , quee 
fub  zonis  frigidis-  viVunt  , ìuillam  ex  fri- 
gore  caloris  animalis  imminutionem  patian- 
tur  , qiiamvis  mercurius  in  Thermometro 
quandoque  fuerit  deprefius  40  gradibns 
fub  punito  congelationis  . Acceflìones  fi- 
quidem  mcdificationum  , quas  fuperius  de- 
fcripfimus  4 ita  defeitujn  caloris  compen- 
fant  , ut  adsequent  gradum  caloris  ànima- 
lis  earum  Nationum  , quoe  zonas  torridas 
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incolunt  . Qu<e  quidem  intelligencìa  flint , 
dum  corpus  in  ltatu  fanitatis  reperitur . 
lilas  enim  perfrigerationes , qu?e  a mor- 
borum  ftevitia  produnt  , q uteque  in  ani. 
inali  calore  maxiinam  anomaliam  inducnnt  , 
non  eft  Inijus  loci , nec  noftri  induciti  al- 
tius  inquirere  . 

CGCCLXIir. 

Confe&aria  acT  eamdem  theoriam  fune 
ea  pluenomena  , quae  pafiìm  a nobis  ob- 
fervantur  . Comperimus  enim  aerem  non- 
femper  aequalitep  aptnm  effe  ad  recipien- 
dum  , & conducendum  calorem  . Quanto 
magis  eft  phlogifto  expofiatus . tanto  eft 
conchicibilior  caloris  ; quanto  vero  eft  phlo- 
gifto impregnatus , tanto  minus  eft  permea, 
bilis  a fluido  igneo  ; qno  fit  ut  major , vel 
minor  calor  fenfrbilis,  quem  experimur, 
originenrr  ducat  ab  ea  majori , vel  minori 
conducibilitate , qiue  in  aere  exiftit  ad 
abforbendum  calorem  . Si  e.  g.  Anlam- , 
vel  loctim  , in  quo  populi  concurfns  con- 
fluir , vel  deniqne  in  conclave  claufnm- 
alicujus  cegroti  ingrediamur  , confeftimper. 
fentilcimns  fenfibilem  calorem  , & putamns 
Ipatium  illud  maxime  calefadnm , quam- 
vis  ihermomerro  adliibiro  modicnm  , vel 
nullum  diferimen  appartat  inrer  aererai. 

con- 
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conclufum  in  praefatis  locis  , acque  aerem 
atmofphoericiim  externum  . Hujufce  fenfa. 
tionis  eaufa  profluit  ab  exundanti  perfpi. 
rat  io  ne  phlogiftica  , qua  recenfita  loca- 
fuere  repleta . Imminuta  liquidali  in  aere 
per  phlogiftum  fuperadditum  capacitate- 
ad  continendum  calorem  debet  calor  ille 
redundare  , & fenfibilis  evadere,  dum  e coll- 
era aer  ineptus  redditur  ad  ablorbendam  ma- 
gnani illam  plilogifti  copiam  quae  ab  ex- 
piratione  diffunditur  , Eumdem  efie<fhim- 
experimur  dum  paludofa  loca  , vel  valles 
pejtranfimns  . Tunc  enim  maximo  calore- 
cutaneo  afficimur  . Idem  evenir  flantibus 
yentis  meridionalibus  : qui  , preeci pile  Pa- 
normi  , calorem  ftiffocantem  producimi  ; 
quamvis  enim  percalidus  ventus  incoierà* 
bilem  ardorem  undique  fundat , & nos 
videamur  exufti  a torrentibus  aitris , ex- 
ceffus  tamen  ille  caloris  non  eft  propor- 
tionalis  lentie  ac  tenuifìinim  elevationi  mer- 
curi i , quae  a thermometro  indicatili*.  Om- 
nia iftaec  pliaenomena  eamdem  fcaturigi- 
jiem  recognolcunc : nimirum  ineptitudinem 
aeris  ad  abforbendam  totam  illam  quan- 
tiratem  phlogifti , quae  in  perfpiratione- 
cutanea  a noftris  corporibus  erumpit  . Un- 
de  licet  in  recenfuis  circumfìantijs  realis 
calor  parum  , vel  niliil  reapfe  augeatur  , 
fenfus  tamen  caloris  accrefcit  maxime  . 
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JCCCCLXIV. 

Hujufce  theorise  face  lucem  maximam 
habent , & explicari  poifunt  efFe&us  illi  , 
quo$  in  corporibus  caufìicis  obfervamus . 
Corpora  cauftica  vocamus  illa  , quae  prae- 
dira  fune  qualitale  quadam  acri»  & cor* 
rodenti . Iftiufmodi  fune  Acida  mineraliau 
concreta,  Alkalica  fìxa  , & volatilia  , Calk 
viva , Arfenicum  » Subliigatura  corrofi»* 
vum  , Butyrum  Antimonii  , Lapis  infer, 
nalis  , feti  Argentimi  nitratum  , & om- 
nia fere  Salia  bafis  mefallicte  , lfiae  fnb. 
flantix  fi  in  intelìinis  animalium  introdu* 
cantur  vifeera  torquenr , corrodiint  mor- 
temqne  inferunt . Si  vero  fubftantiis  ani- 
ijiantibus  externe  applicentur  acrem  do- 
lorerà , inflammationem  cutis , aiiofque** 
e.ffe&us  produpunt  , 

CCCCLXV. 

Duo  conditiones  requiruntur  , ut  cali, 
lìica  reddantur  porpora . Primum  in  ipfis 
aligeri  debet  capacitas  ad  abforbendam- 
flriajorem  quantitatem  elementarii  ignis  ; 
Alterimi  , quod  partes  componentes  hu- 
jufinocli  fubfiantias  ita  dilponantur  , ut  vis 
illa  , qua  per  generalem  attra&ionis  le-* 
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gem  molecul»  téndunt  ad  mumam  unio-.’ 
nem  , vel  aliqua  ex  parte  , vel  rotaliter 
impediatur.  Si  vis  illa  nulla  ex  parte- 
exliaufìa  & faturata  fuerit , tnnc  in  com- 
pofito  reperietur  maximus  caufticltatis  gra- 
dus  . Si  vero  rendentia  illa  fit  tantum  im** 
perfette  exhaufta  , tunc  caufticitas  prò. 
portionalis  erit  rationi  inveri»  tendenti»  , 
qnam  inoleculte  habebant  ad  intimarli  unio- 
nem  , Quando  itaque>  per  artem  corpora- 
caufìica  redduntur  , introduciti^  in  ipfis 
maxima  ignis  qnantitas  , quae  fegregac 
moleculas  integrantes  corporum  , & impe- 
dii unionem  illarn  , ad  quam  per  mutuanti  • 
affinitatem  , & legem  attraftionis  tendebant 
expellens  fubfrantias  illas,  qute  intimanu 
molecularum  componentium  unionem  giu- 
tinis  inltar  confociabant . Dum  e.  g.  in- 
terra calcarea  per  ignis  atftioneni  expel- 
luntur  partes  aquof» , & iliaci  acidu*iL, 
aereum , quibus  molecul»  uniebantur  ; 
tunc  partitili»  terre»  confervanc  cona- 
tum  ad  illarn  unionem  , quam  in  anteceC* 
iuin  habebant  ; lirec  autem  unio  impeditnr 
a quantitate  ignis,  qui  intra  fpatiola  in- 
troducitur , & combinatnr  . Unde  calx 
viva  qure  refultat  , erit  maxime  caufiica- 
tum  , ob  au&arn  capaciratem  ad  ablorben* 
dam  majorem  quantitatem  ignis  , tnm  oh 
impeditali  mutuam  illarn  affinitatem  & 
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tendentiam,  quam'ad  «nionem  habeba  ni  . 

CCCCLXVI. 

Aà\o  autem  corpórum  caufìicortim  irt 
eo  fita  eli:,  quod  duna  applicanuir  fublUn- 
tiis  animantibns  > moleculce  iHae  « quartini 
tendentia  ad  unionem  coercita  , & impedi- 
ta fuit , iucipiunt  exerere  , & explicart- 
fuam  vim  , intime  penetrando  partes  fub- 
fìantice  animalis  , & fatitrando  tendentiam 
& affinitatem  illam  , quam  ad  unionem  ha- 
bebant.  In  tali  procella  excutitur  a full- 
fìantia  animali  plilogifton  t quod  in  (patio* 
la  corporis  cauftici  penecrans  * imminuit  in 
ea  capacitatem  ad  continendum  calorem  & 
ignem  ; 8<  confequenter  caler  ille  » qui  corfl- 
binatus  delitelcebat  expellitur  , & fenfibilis 
ac  redundans  evadit  * Ob  duplicem  iftafll 
acìionem  , novte  nimirum  unionis  * 8t  ignis 
redundantis  , proiluet  in  fubftantia  anima* 
li  cumulila  ille  bevi  ent  iti  in  effettuimi  , quos 
obfervamus  : nimirum  partium  inflamma- 
tio  & corrofìo  . 


CCCCLXVI!. 

H?e  fnnr  praefiantiores  hnjufce  theoriae 
propagines  , quas  velini  feopas  dilTolntas  in 
unum  fu  Lem  collegimus  . Infilimi  prrefea* 
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tìj  > arque  tra&atlonis  natura  non  patitur  , 
quod  omnia  triplicis  Natura  Regni  phreno. 
mena  curiofa  indagine  cingamus  , ipfifque 
elegainiflìmam  Crawfordi  theoriam  applice- 
mus.  Qui  hsec  defideria  explere  volueric 
ipfum  Au&orem  confulat  ; adeo  enimprae. 
laudacus  Vir  folerter  operofeque  materiam 
liane  pertra&avit  , ut  niliil  ea  elegantius  , 
nihil  ea  protritius  , nihil  ad  eamdem  theo- 
riam  ampiins  vel  confirmandam  velexornan- 
dam  defiderari  videaiur  . 


De  propagatone  ignis  , ubi  phsenomena 
pulveris  pyrii , & pulveris  fulmi- 
nantis  explanantur . 


Ccademia  Parifienfis  anno  1738.  con. 


Ritmo  de  more  proemio  , inveftigan- 
dam  propofuit  caufam  propagationis  ignis  , 
& moduffl  quo  perniciflìme  hoc  fluidum  per 
plura  corpora  excurrit  , & amplificatur . 
Inter  fcripta  , qme  ad  explicandum  phaeno* 
menon  prodiere  , tria  fuere  , quorum  unum 
fuit  praemio  donatum  , duobufque  ali is , 
quorum  alterum  Chateleriae  erui  , alterimi 
Voltairei,  decretili  honor  , quo  mitteren. 


CAPUT  VII. 


cccclxviii 
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tur  in  vulgus  . Palmam  itaque  prterolic  Jo. 
annes  Leonardus  Eulerus  , cujus  Cl.  viri 
theoriam  , & fpecimen  paucis  exhibebo . 
Cum  pirecipuus  pluenomeni  modus  in  hoc 
pohtus  fit  , quod  dum  ignis  comunicai ur 
corporibus  , atque  in  illis  propagatnr  , ma. 
;xime  accrefcit  virium  motufquc  quantitaa 
in  ipfo  & in  loto  corpore  igniro  , invenien. 
da  eft  talis  energia  , lalisque  flatus  efl  igni 
afiignandus  , ut  minima  vis  , ingentem  vi- 
rium,  morufqiie  quaiuitatem  gignere  valeat. 
Id  enim' leges  motus  fuadent  , quibus  do. 
ceinur  nnlhtm  corpus  pofle  ex  fé  ipfo  a-» 
quiete  in  motum  tranfire  , nec  fibi  vim  , «Se 
veiocitatem  aligere  . In  inflammabilibus  er- 
go fubftantiis  concepit  Eulerus  concliifam 
in  machinulis  inflar  follium  magnam  ignea- 
rum  particularum  quaiuitatem  , quee  inibi 
velini  clauflris  quibufdam  coercetur  , ne- 
elaltcrium  fuum  exerceat . Quoties  iflius. 
modi  muchi nu Ite  franguntnr  , ignis  incipit 
elaflerium  fuum  exercere  . Excitatur  itaque 
primo  ignis  deftrudìis  primis  machinulis, 
qute  igneam  materiam  compreflam  retine» 
bant  . H?ec  irruit  in  alias  fucceflìve  , aliaf. 
que  particulas  recfudit  , donec  nullae  fuper. 
fint  , qure  definii  debeanr.  Hac  ratione- 
ignis  Temei  corpori  commifliis  Tenfim  fefe  per 
illnm  propagabit  , & eo  majores  vires  exer. 
cebit , quo  pluribus  'machinulis  difruptij 
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majori  copia  ignearum  molecularum  libera- 
tur  .. 

CGCCLXIX. 

Ut  hujufce  theorta , & explicatlonis 
ab  Eulero  datae  de  ignis  propagatione  ima. 
ginem  vividam  exhiberet  Rcgerius  Bofco. 
vik  fic  predai  ifììrne  ratiocinatur  . Finga* 
mas  inquit , quod  e mari  emerga!  fatis  e- 
ditus  mons.  Hujus  montis  latera  fmt  ic«u 
difpofita  , ut  in  ima  parte  habeat  ingenres 
lapidimi  pregrandium  moles.  Lapidea  au- 
rem  tfti  ita  in  lateribus  fint  difpofiti  , ut 
quo  magis  apici  acceditur  eo  fiat  minores  ; 
donec  verfus  apieem  fint  lapilli  , & in  fum- 
mo monte  arenata  . Sint  a ut  em  omnia  fere 
in  tequilibrio  pendentia  , ita  ut  vi  refpe&u 
molis  exigua  devolvi  pofiint , Si  avicula 
in  fummo  monte  commoveat  pede  arenu- 
lam  , lisec  decidit , & lapillos  fecum  dejiciet, 
qui  dum  ruunt  major.es  lapides  fecum  tra- 
liunt  , Si  hi  demum  ingentes  illas  moles . 
Fiet  itaque  mina  immanis  , Si  ingens  mocus, 
qui  decidentibus in  mare  omnibus,  mare-. 
ipfum  comraovebit , & in  eo  agitationem 
ingentem  ciebic , mota  aquarum  yeb.emen- 
rifiimo  diutiflìme  perdurante  . Avicula  ap- 
quilibrium  dumtaxat  arenuta  fubftulic  yj 
perquam  exigua  . Reliq*»s  moitis  gravita* 
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cdidic  , quae  occafionem  agendi  eft  nadìa  ex 
ilio  exiguo  inotu  aviculae  , Similiter  eft  di* 
cenduin  de  vi  illa  , quatn  ignis  elementari* 
in  corporibns  latitans  expl’cat  , dum  a cau* 
fa  aliqua  , etfi  perexigua  excitatur  . Time 
enim  difrupta  laterum  compage  , in  quibus 
juxta  Eulerum  paucee  igneae  moleculae  filen* 
tes  delitefcebant  , hae  fimul  jun&se  cum  pri- 
mis majores  numero  expellunt  , atque  ita- 
pòrro  mitftiplicantur  , Se  furunt  morariim 
impatientes  , donec  corpus  totum  rapiant  in 
flàmmas  , Si  vicir.is  corporibns  inflammatio- 
nem  producant  . Exemplum  propagationis 
ignis  amplifiìmiim  habemus  in  pyrio  pulvere, 
qui  ex  nitro  , carbonibus  , & fulphure  com- 
ponitur  . Ubi  enim  parva  fcintilla  , vel 
igniculus  admoveatur  , unnmque  pulveris 
granulurn  tangat  , clauftra  folvic  ili ins  in- 
volucri , ex  quo  plures  ignearum  particula* 
rum  moleculae  erumpunt  , quae  omnia  pul- 
veris  grana  quali  momento  tempori?  accen# 
dunt  , Aeremque  fragore  ingenti  conca-* 
tiunc  , ' ' I 

CCCCLXX.  1 

I 

Nos  autem  gratulamur  maxime  perfpi- 
caci  , Se  felicifiìmo  ingenio  Euleri  , qui  uc 
ignem  in  corporibns  coercitum  explicarec  » 
exeogitavit  praefatas  macliinulas  ignem  re- 
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fnenantes  , & fertilitati  imaginarionis  Ro- 
gerii  Bofchovik  , qui  velut  in  fpeculo  quo- 
dam  reprcefentavit  modum  , quo  parva-* 
fcintilla  magnum  pofiìt  incendium  excitare  . 
Ut  ut  vero  fit  de  iftiufmodi  egregiis  expli- 
cationibui , nos  ne’  transverfum  quidem  pe- 
dis  recedimus  a theoria  CraufFordiana  , & 
maximam  ignis  propagationem  eodem  modo 
explicamns  , ac  corporum  conbufiionenL, . 
Qvianto  itaqueeft  abundanrior  evolutio pillo* 
gifìi  a corporibus  , tanto  major  copia  Ae.. 
ris  purifiìmi , fen  materise  calorifiche  irruet 
in  corpora  combufiibilia  , afque  ab  illis 
fucceffive  excutiet  ignem  Iatenrejn  , utfu- 
fuis  explicavimus  . Neque  vero  macliinulis 
Euleri  indigemus  ad  refrsenandas&  coercen. 
das  in  corporibus  moleculas  calorificas.  Piu- 
res  effe&us  in  aliis  corporibus  obfervamus , 
in  quibus  per  fimplicem  particularum  affi- 
nitatem  proprietates  aliquae  vel  pereunt , 
vel  delitefcunt  , quoe  fatta  feparatione  ite. 
rum  redeunt . Sic  fpiritus  nitri  acredinem  , 
vimque  rodentem  metalla  , indolem  volati- 
lem  , & fluiditatem  illico  deponit , fi  curri 
Tale  tartari  permifceatur . Aqua,  quse  fa- 
libus  in  cryftallizzatione  adhseret  , ita  fixa 
cvadit , ut  fimul  cura  ipfis  in  pulverem- 
redigi  queat . Innumera  alia  exempla  ex 
chymica  pena  eruere  pofiemus  , quae  liane 
veritarem  confirmant . Pari  itaque  ratione 
Pars  II,  L de 


«le'parttculis  ignei»  poffumus  ratiocinari  , 
avite  in  corporibus  filentes  . immobile# 
quiefcere  pofiunt  , clone®  a vi  aliqua  exeu 
tati  ice  excutiantur  . 

CCCGLXXI. 


Èxemptum  defumptum  ab  àccenfiont* 
pulveris  pyrii  aptiflimum  cenfemus  ad  ex- 
plicandam  ignis  rapidam  propagationem-  . 
Hoc  vero  phenomenon  non  redueimus  ad 
machinulas  difrnptas  Euleri  ; fed  adopta- 
mus  explanationem  iltam  , qtiam  Societati 
Reali  Londinenfi  propófuit  Gl.  Joannes  In** 
genhonsz  , qui  vini  ertpanfivam  , & incoerci- 
biiem  pulveris  pyrii  eriri  putac  ab  evblti- 
tione  inftantanea  maxima  quantitatis  Ae* 
ris  puriflìrni , & dephlogifìicaii  a nitro  liqne. 
fa&o  * & candenti  eduéti  * Si  uniti  Aeri 
Infiammabili  carbonum^nflammat»  vero  opie 
fulphuris  ; adeoiit  fìilpbur  in  compèfltione 
pulveris  pyrii  ingrediatiif  dumtaxat  * ut 
mifcella  fìammam  poflìt  concipere  • 

CCGCLXXII. 

Quod  autem  dixiraus  de  pyrio  puf  ve* 
r*  .pari  ratione  de  polvere  , Si  auro  falmi» 
nante  dicenduoi  videtux  * Si  entra  tribas 
tinciis  nitri  pernvUeeas  duas  f&lis  tartari  ,& 
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iinam  fulplmris  , «Sellane  mifcellam  impona* 
cocleari  ferreo  , illamque  moderato  ign&- 
calefacere  iucipias  : oblèrvabis  quod  primo 
mifcella  fumare  incipit , dein  liquefit , «Se  ex 
cinereo  colore  , quem  habebat  tic  rubefeens; 
inde  maximo  impetu  exploditur  , non  fecuà 
i ac  pulvis  pyrius  in  fclopetis  clanfus  . Iru 
hoc  vero  pulvis  pyrius  a pulvere  fulminan- 
te diftinguirur , quod  hic  explofionem  ma- 
ximam producat  in  Aere  libero  , & aperto  ; 
dum  eeontra  pulvis  pyrius , nifi  inclufus 
reperiatur  , in  lui  inflammatione  folummodo 
deronat . Hnjufce  diferimims  rationem  re- 
perire poffumus  in  Tale  tartari,  qui  refìften- 
tiam  exeric  contra  nitrum  , nec  permittic 
Aerem  pnriflìmum  ejufdem  expandi  pofle, 
donec  omnesnirri  moleculae  pérfetfe  folu- 
tse  , aequabiliter  reperiantur  expofitse  aftio* 
ni  phlogifii  a fulplmre  evoluti  . In  accenfio- 
ne  itaque  pulveris  fulminantis  a nitro  edu- 
citur  Aer  dephlogifticatus  «Se  purifiìmus  ; a-, 
fulphnre  vero  Aer  inflammabilis  . In  unio- 
ne vero  fulplmris  , nitri  , & alkali  eodenu 
tempore  aqua  cryftallizzationis  refolvitur  in 
vapores  . Hinc  flammeus  ifìe  torrens  com- 
pofitus  ex  Aere  dephlogifticato  , infiamma, 
bili , & aquofis  vaporibus  in  Aerem  circum* 
ambientem  irrumpit , atque  arapHorem-, 
fibi  viam  in  diverfis  refifientibus  intervalli* 
qua?r«ns  , tanto  validius  refiftentem  Aerem 
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atmofpliaricnm  difiiciet , qno  major  tranao- 
tis  ignis  copia  fuetic . Vehementiori  autem 
aeris  concuffioni  gravior  fonitus  , ac  fragor 
correfpondebic , qui  aures  fpettatorum  ob- 
tuadec . 

CCCCLXXIII. 

Cohaerenter  ad  explicationem  datafiu 
pulveris  fulminantis  explanare  pofiumus  aU 
tcrum  phenomenon,  quod  in  experimento 
produrlo  a Cl,  Nolletto  obfervare  pronum 
eft.  Experimentum  autem  hoc  patto  con- 
ficitur.  Intra  nucis  femicorticem  , ad  infìar 
parvi  crucibuli  , collocetur  moneta  aliqua 
ex  argenti , & aeris  mixtione  compatta-  , 
Tarn  in  fuperficie  fuperiori  monetae  , quam 
in  inferiori  fuperficie  collocetur  mifcellau 
quaedam  nitri  purifiìmi , fulphuris  , & eli- 
matte  feobis  tenuiffimae  ligni  . Mifcelia  lit 
compofita  ex  tribus  partibus  nitri , duabus 
partibus  fulphuris  , & totidem  ligneae  feobis. 
Super  fabuium , vel  arenam  cortex  nucis 
collocetur  , & fulphure  , vel  ftipa  admota* 
iftiufmodi  acervus  incendatur . Poft  pauca 
momenta  reperiemus  in  fundo  iilius  parvi 
crucibuli  monetam  perfette  igne  folutam » 
& difrupta  compage  liquidarli  > ac  fluidanj 
evafiffe . 

CA. 
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CAPUT  Vili. 


De  fpontanea  Ignis  excitatione  , de 
pyrophoris  , effervefcentiis  , 
de  phofphoris  . 

CCCCLXXIV. 

ETSI  materia  calorifica  principaliter  a 
decompofitione  aeris  atmofphaerici  erua- 
tur  tiìon  tamen  in  porporibus  omnibus  firn. 
plicT  fui  contagli  ignem  valer  excitare-. 
Ut  motus  adeo  vehemens  effici  queat  con* 
ditiones  quaedam  adfìnc  oportet . Sunt  in 
corporibus  combuftibilibus  neceflari*  quae- 
dam niodificationes  , quae  incipiant  educe- 
re  phlogifton  , quo  fatura  , & faginata  ,uc 
ita  dicam  funt  , quaeque  illud  excutientes 
dent  aditum  materiae  calorifica , ut  fuper 
praeditta  porpora  poffir  irruere  . 

ccccLxxy. 

Nihilofecius  praeparari  folent  per  ar- 
tem  quaedam  corpora  , cujus  parces  miniai* 
ad  fimplicem  aeri6  atmofphaerici  contattimi 
vehementiflìmis  motibus  exagitatae  in  flam. 
Riam  abeunt . Sunt  etiam  corpora  quae  per 
fimplicem  mixtionem  fervent , incalefcunt , 

de  de* 


m 

& detlagrant . Simt  procrea  quxdam  cor- 
pjra  quae  vel  radiis  fo|i$ , vel  loci  diurn* 
expofìta  , in  tenebris  vclut  prima  per  ali- 
quote minuta  fplen^nt  nullum  (amen  fcnlu 
lem  calcyrem  habenc  , aut  Hammapa  valenc 
poncipere  . Siine  4?fytyq?-  Cftrpora  quse  in- 
bbfcnro  loco  abfque  ulla  preparatione  (pon- 
te lucenr  quoque  leviter  agirata  , vel  per- 
enffa  , vel  adtrira  in  aere  libero  (plende- 
fcunr . ijorum  omnium  contratta  orai  ione 
& adibiti*  obfervacionibus  & experiineutt$ 
pli^uomena  explanabuous  . 

CCCCLXXVl. 

Carparo  itaque  quae  ad  fimplicem,  aeri* 
è^ntadtuoa  iqflammantur , flint  Pulvis  Py- 
imbola  , feti  Pytfophorus  , & Pbofplxorus  uri- 
óo  f^  Kiuikelii . Ut  Pnlvi^  PycqboU  psvepa- 
ponatur  iq  dtfeo  terreo  pulwis.  altuair 
nis  , cum  tertia  parte  fui  ponderis  tneilis  ? 
vel  farinee  , vel  faccari , & pofito  difeo  fu- 
per  carbones  cfciu  afcO.^eantur  hi  pulveres , 
donec  probe  exficcentur,  &.  fufei  fìant . 
Tw  coAtimdaatu?  in  more  atto.  » & iterimi 
«ppdc cernii r.  , donec  palvecis  morite  nva- 
y^aaic  perfetta  (èj-outtie  . Pooa^vnr  hi  puì- 
veres in  parvo,  matraccio  lo, ligi  polli,  qnqd 
vel  (spollaiile  n/que  ad  oollnm  in  arena , 
vel  dt  Imo  otocùittumbi  leaitv 

car- 
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au&o  , ufquedum  infbrior  pari  colli  rnbeat, 
nec  amplius  prodeat  furhtis  . Matraccio  fimot 
to  , deinptoque  obruramento  pulvis  ab  éfc- 
fcipulo  traducitur  in  phialam  vitréartL,  ; 
quod  cum  peragiinr  , vafis  Utriufque  orifi» 
cium  circumdatur  Jinteolo  » rte  adirili  aeri 
pateat  , arque  in  eadtm  phìala  vitreo  obtu- 
raculo  claufa  confervetur  . Si  fuijùfcé  pulve. 
ris  pauca  grana  projcias  fùper  caitain  , illico 
ex  aeris  circumambientis  contaftu  calefiunr, 
arque  lucem  èmirtum  , paremque  combu- 
fìionem  prodncunt . Ratio  antem  defacili 
digntffciiur,  cur  hic  pUlviS  dum  aeri  expo, 
niriir  illico  calfefiaé , &.  infìammetur  . Phlo- 
giftiirn  quod  in  eo  rep£Hrtif,&  éft  dèfàfcili  vi 
prsèpiaratiortii  faélie  (èpàrabilé,  àttrahitur  ab 
aète  , cum  eo  combinati!*  , & evoluir  maxi- 
imam  copiam  ignis  elèmeritarii  . Pars  liti j tu 
ignis  irruit  fuper  eineiés  pyrophori  , pars 
Veto  maxima  évadit  tédundarts , & fummurn 
caloria  incremehtmn  pfddticens  ; dtrm  tiU 
terius  accumulatili,  flammefeit  & drdec  . 
Hinc  fi  pulvis  ifìe  in  excipulo  aere  pldbgi- 
fìico  répleto  imméfgatur  , neC  cafèt  , nec 
flammam  valer  concipere  ; nam  a et  phlogi- 
flicatus  incapax  eft  àbforbendi  phlfirgiftiun 
illud  , quod  a pulveré  traimirtitur  , tk  còm- 
inunitaitdt  fluidùm  calorifictinfi  neceUarium 
ad  grana  illa  rrtflainmàltda  . Puivis  Pyrobo  * 


i. 


la  communiter  vocatur  Pyrophorus  lìomber- 

gii , feu  Phofpliorus  Hombergianas  » quia- 
Hombergiu?  primus  fuit  , qui  dmn  inutili- 
bus  Alehymifiarnna  conatibus  indulgeret  , 
cafu  in  accenfronem  hnjus  pulveris  incidic . 
Adhibuit  Hombergius  alvinas  fteces  in  fuis 
proedìibus  confìciendis  ; fed  rejetta  fordida 
iLla  methodo  Lemerius  , Neumann , Ufe- 
naan  , & Defuvigny  convenientius  inel  & 
faccarum  , vel  farinam  fubftituere . 

CCCCLXXVII. 

„ Phofphorus  Anglicanus  , feu  urino* 
„ fus  Kunckelii  hoc  patto  conficitur  . Su- 
„ matur  quantumlibet  copia  urinae  recen- 
„ tis  hominis  fani , praecipue  eorum  qui  cer. 
„ vifia  utuntur  , ut  tutius  ipfe  producacur  ; 
,,  inde  urina  evaporetnr , ufquedum  nigra 
,,  & arida  fit . Materia  haec  per  duos  aut 
„ tres  menfes  in  fub terraneo  loco  ponatur 
,,  ut  perfette  putrefiat  . Ejufdein  materise 
,,  fumantur  librae  dure  cum  dimidia  , &mu 
„ fceantur  cum  duplo  arenae  vei  boli , & 
„ ponantur  in  retorta  ex  lapide  rupis  . Indo 
„ paretur  recipiens  vitrenm  latum  cum  uno 
,,  vel  duobus  fextariis  aquae , liujufque  col- 
„ lum  luto  obduttum  applicetur  collo  re- 
„ tortse . Cavendum  ut  recipientis  collum 
„ longumfit,  & a retortae  ventre  quantum 

**  fic- 
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„ fieri  poteft  remotum.  Demum  per  duas  Zio  - 
,,  ras  lenis  ignis  reiortas  admoveatur,qui  l'en- 
,,  firn,  & per  gradii s augebitur,douec  violen. 
„ tifiìmus  fir,  atqueln  hoc  violentiflìmo  igne 
,,  per  tres  circiter  horas  retorta  detinebicur. 
„ Elapfo  praedifto  tempori*  ipatio  , in  aqua 
9f  recipienti?  ditfJuet  paruna  Phiegnue  ; inde 
„ parimi  falis  volatili®  j inde  plurimum  olei 
,,  nigri  fsetidi  ; & tandem  fórma  nubiunu 
fB  alborum  defcendet  phofphorus  intra  reci 
f,  piens  , & adiioerebit  parietibns  recipien. 
„ tis  forma  pelliculae  flavae  , & pars  forma 
,,  arenae  fubtiiis  intra  aqiium  cader,  &fun- 
„ dum  petet . Detrahendo  tunc  ignem,  curri 
,,  non  ampiius  imbecilli»  apparent,  & fponte 
,,  omnibus  refrigerati?  colligatur  tam  mate» 
,,  riesparietibus  adhjercns  , quam  moleculae 
,,  arenofae  in  fundo  demerfae  , atque  ponan. 
,,  tur  in  vafe  ferreo  flairmo  obduóto,&  fuper- 
,,  affundendo  aquaru,yas  leni  igni  exponatur: 
,,  liquefìet  pholphorus  inftar  cer2e  in  fundo 
„ aquje  ; tunc  detrahendo  vas  ab  igne,  & fu. 
„ peraffundendo  aquam  frigidam.formabitur 
,,  malfa  folida  inftar  ceree  flavae,  eritque  con- 
„ feftus  phofphorus  Kunkelii  no&.u,&  de  die 
„ luceivs  , qui  etiam  corpora  comburit . Ut 
„ vero  diu  fervetur,reponatur  in  phiala  aqua 
„ piena  , probeqtie  vel  fubere  yel  obturacu- 
,,  lo  vitreo  claufa  , atque  itaperplu/es  an* 
M nosabfque  ulia  virtuiis  diminutione  potè* 
Pars  II.  M rie 


rie  confervari . „ Haec  in  phofphoro  confi, 
ciendo  methodus  adhibenda  , quam  ex  alio- 
rura  deferiptione  haurire  fatius  duxi , ne  la* 
borantibus  vobis  prò  eodem  phofphoro  'con. 
fìruendo  , vel  rainimus  in  proceffu  defe&us 
«macia  fere  conatura  veftrum  fallere  queat . 

CCCCLXXVIII. 

Quod  fi  phofphorum  ? uri  ose  paraturi 
methodum  immortali  Margraphii  lubeC 
exa&iffime  aemulari  , accipiantur  falis  am- 
moniaci pulverifati  lib,  2.  minii  lib.  4. 
Haec  fìmul  mixta  deftillationi  in  retorta, 
vitrea  fubiiciantur , ut  fpiritus  volatilis  al- 
calina elevetur.  Peradia  deftillatione , quod 
in  retorta  remanet  uniatur  libris  10.  urinae 
infpiflatae  ad  confifientiam  mellis  , quibus 
infpergatur  femilibra  pulveris  minutifliml 
carbenum  . Hoec  malfa  in  patina  ferrea  ex- 
ficcetur , donec  in  aterrimim  pulverem  re. 
ducatur  . In  plures  retortas  figulinas  vel 
vitreas  luto  obduiìas  dividatur  hicpulvis  , 
atque  his  agglutinetur  recipiens  amphuiu 
aqua  repletum  , ita  ut  extima  colli  retortae 
cujufque  fuperficies  aquam  fere  allambat . 
Inreliquis  vero  eadem  methodus  fervanda 
eli  , quam  fuperius  defcripfimus  , quaeque^ 
fuit  diligenter  atque  accuratiffime  adorna- 
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ta  ab  Abbate  Comieres  in  TraZatu  dej 
Phofpboris . 

CCCCLXXIX. 

Cam  tentaminaCl.  Virorum  Gahn  , 5c 
Scheelii  detexerint  acidum  phofphoricum  in 
corna  Cervi,  bine  eadem  veftigia  premen. 
do  pleriquc  celebriores  Cliemici  phorphorum 
Kimkelii  perrentarunt  ab  eadem  lubftan- 
tia  , & ab  ofiìbus  omnium  animalium  erue- 
re  . Emicant  inter  hos  Rovelius  , Mourveau. 
fìus  , Marettus , Nicolas  , & Berniard  . Quo* 
rum  experimenta  perlegi  poffunt  in  Dizio- 
nario Macqueri  in  articulo  Oj]a  degli  ani- 
mali. 

CCCCLXXX. 

Plurima  experimenta  phofphoro  Kun. 
keliano  exequi  poifunt  ad  maximum  fpeZa* 
torum  obledamentum  . Si  enim  frufìo  phof- 
phori  in  cubiculo  obfcuro  fuper  parieter» 
fcribatur  , illico  caraZeres  lucidi , & flam- 
mantes  apparent  , Si  phofphorus  unguento 
aliquo  , vel  pinguedine  mifceatur  , coque 
inunguantur  facies  & manus  alicujus  , facis 
jucundo  fpeZaculo  intuebimur  illas  noZu 
lucidas  , & veluti  ignem  evaporantes  . Si 
pilo  fp  ho  rum  luper  cartata  extenfam  confri- 

M a ce- 


iqo 

tennis , tanta  celeritate  in  fìammam  verte* 

tur  «Se  avolabit  , ut  plerumque  ea  non  coni* 
buratur  . Prteterhaec,  & fimilia  experimen- 
ta  ad  curioforum  oblettamen  dumtaxat  or- 
dinata , non  deftitit  liumana  fagacitas  phof- 
phorura  adhibere  ad  noftrum  11  fiuti , & fa- 
miliarem  commoditatem.  Comes  de  Ghallant 
& Lodovicus  Peyla  primi  methodum  docue- 
re  conftruendi  candelas  phofphoricas  , qua 
ad  fimplicem  aeris  atmofphrerici  contattimi 
accencluiitur  , nulloque  calybis,  & filici» 
attritu  indigent , ut  lumen  nobis  fuppedi- 
tetur . In  fi  Aula  vitrea  longitudini*  circiter 
pollicum  5 , diametri  2 linearum  , crafli- 


1 

Liei  vero  linea  in  fui  extremitate  claufa  - 
4 


introducatur  •—  grani  phofpkori , illiqne  fu, 
1 4 


perimponatur  sequalis  quantità»  fìorum- 
fulphuris . GoiTypium  tenuifììma  candela  ce- 
rere nvaclefiat  vel  oleo  cinnamomi , vel  ca- 
riophillorum  , vel  ceree , Candela  hsec  intra 
fìftulam  , vel  tubum  vitreum  introducatur  , 
tubufque  in  altera  fui  extremitate  bermeli, 
ce  claudatur  « Habebimus  hoc  patto  can- 
delaio phofpkoricam  . Quse  lì  difrupto  api- 
ce tubi  intra*  parietes  ejufdem  rubi  confri- 
cecur , ut  omnem  phofphori  quantitatenu 
valeat  abforbere  , & aeri  aperto  exponatur  , 

iili- 
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illico  iuflammabitur , lumenque  gollypio 
caadeise  comunicabic . 

CCCCLXXXI. 

Iftiufmodi  funt  phaenomena , Se  expe- 
rimenta  phofpkori  Kunkeliani  , in  quorum 
ulteriori  explanatìone  fuperfedendum  duci» 
mus  . NameajOmnia,  quoe  prolixius  ano. 
bis  ditta  fuere  de  pulvere  fulminante  , & 
de  Pyrophoro  Hombergii  proportionaliter  ad 
lumen  , & infiammai ionem  hujufce  plioi- 
pliori  potfnnt  applicar! . 

Quid  , Ù quotuplex  fit  eflervejcentia . 
CCCCLXXXII. 

Corpora , quae  per  (implicem  mixtio. 
nem  , vel  fervent,  vel  incalefcunt  , vel 
defiagrant  funt  ea  , quae  fimui  ac  permi- 
feentur,  perturbatum  quemdam  vertiginis 
motum  Concipiunt  magia  , vel  minus  ce- 
lerem  , quo  particu he  illa  componente*  va- 
riam  figuram  , ac  diverfum  affinitatis  gra- 
dum  , vel  inter  fe , vel  cura  igneis  parti- 
culis  habeant . Eft  itaque  effervefeentia- 
motus  quidam  fubitaneus,  inteftinus,  ve* 
berne ns  , tumultuans  inter  duorura  corpo - 
rum  l'ibi  permixtorum  partes  antea  quie- 

feen- 
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fcentes  , vel  vix  agifatas  orili n dus . H*c 
autem  effervefcentia  quandoque  infenfi- 
lis  e<l  , & in  ejufmodi  corporum  partfculis 
refrigerium  , & depreflìonem  mercurii  in 
Thermometro  indnc it  , quandoque  calorem 
in  corporibus  , flammamque  excitat . 

Effer ve I centi#  , quee  mixturam  refrigerarti , 
& in  fiuidis  congelationem  gignunt. 

CCCCLXXXIII. 

Dum  falibus  foHìlibus  aqua  affunditur, 
effervefcentia  frigida  producitur.  ( §.  277. , 
Si  412»)  Hinc  fi  folvanrur  in  aqua  lai  ni- 
tri ficcilfimus  , vel  Borax , vel  fai  mari, 
nus  , vel  fai  ammoniacus , vel  vicriolunu 
cipri , vel  alumen  , poli  intellinum  partiutn 
motum  longe  minor  erit  caloris  gradus  in 
mixtura  , ac  fuerit  prius  quam  inter  fe* 
permifeereneur . Hinc  etiam  experimenco 
conlìat , quod  dum  lagense  vitreae , aut 
vafculo  ex  alba  lamina  fabrefa&o  infun- 
ditur  aqua  , vel  forbillum , ac  intra  vas 
aliud  paulo  largius  in  fpatio  inter  duo 
vafa  interje&o  reponitur  glacies  contrita*! 
vel  nix  cum  Sale  marino  permixta , aqua 
vel  forbillum  in  lagena  vitrea  aut  valcu- 
1 0 lamineo  etiam  sellate  media  conglacia. 
bit  . Scilicet  dum  fai  t & nix  fefe  mutuo 

fol- 


Digitized  by  Google 


M3 

foivunt  , partlculse  nivece  exiguo  igne- 
praeditae  cingunt  falinas  , quee  fubtilifiìmae 
reddine  per  poros  vaforum  penetrane , i- 
gnem  expellunt  atque  aqme  partes  & cu. 
jnfeuraque  fluidi  figere  debent  . Imminuta 
fiquidem  in  aqueis  particulis  igne*  ma- 
teria quantitate  fefe  eftìcacius  attraliere- 
debent  , & glaciem  efformare  . Dum  ve- 
ro eadem  glacies  ab  igniculis  particulis 
iterum  pervaditur  , regelafcil' , atque  prilli, 
num  fluiditatis  iiatum  recuperar.  Mixtu- 
ra  itaque  falis  , & nivis  , dum  infenfìlenu 
effervefeentiam  prodneit  , giacici  & inten- 
fioris  frigoris  caufa  erit  . Duo  vero  phae. 
nomena  dum  ex  aqua  glacies  efformatur 
apparenc  . Primum  ubi  aqua  expoliatur 
tanta  materix  calorifiche  quantitate , ut 
refiduum  igneum  fluidum  non  queat  am. 
plius  impedire  , quominus  particnlse  aqueae 
in  folidam  maflam  fenfim  concrefcant  ; in 
fnprema  aqnae  fuperficie  particulx  in  fi- 
bras  quafdam  frigidas  coeunt , quae  late- 
ribus  vafis  fefe  applicane  , quibus  fenfim. 
vicinse  particulae  accrefcunc  , atque  ita 
prima  veluci  crufia  inducitur , cujus  craf- 
fities  fenfim  augettir . Cur  autem  glacies 
femper  in  fumma  aquee  fuperficie  primum 
concrefcat  , ratio  eli , quia  fumma  fuper- 
ficies  orbatur  primum  igniculis  , cium  ex 
adverfo  aqua  fundo  vicinior  materia  ca- 
lo- 


MI 

lorifìca  aliquantolum  etiam  fovetur.  Al- 
terarci Phaenomenon  eft  , qtiod  glacies  e-  1 
vadit  fpecifice  levior  aqua  , adeout  ejus 
gravita*  fpecifica  ad  eam  aqiue  plerum- 
que  fit  Ut  8 ad  9 , Porro  hujufmpdi  già* 
ciei  expanfio  , & immlnptio  gravitati?  Ipe, 
cifìcae  , vel  aeri  intra  glaciem  conftrifto  a 
ac  lefe  expandere  nitenti  adfcribenda  eft , 
vel  aereis  ipfis  particulis  , quae  prius  ìji_. 
aqua  difperfie  latebant , dum  aqua  in  gla- 
ciem convertitur  , cefia-nre  priori  igni?  a. 
Elione  colliguntur  , ut  jaii)  fenfibilia  intra 
glaciem  voìumina  efììciaut  ; quae  rande  m 
jnajora  reddira  vim  fé  dilatanti  acquirunc 
adee  ingentem  , ut  omnia  fere  vafa  , licet 
forti  Hi  ma  , coercentia  rumpat . Quod  fi 
glacies  ex  ea  aqua  formerur  , qute  priijs 
in  Vacuo  Boyleano  fuir  aere  orbata,  eric 
multo  durior  , «Se  ponderofior  , quain  vul- 
garis  .Imo  fi  aer  fit  perfe&e  ab  aqua  e. 
diidlus  , glacies  exinde  parata  aquae  nonu 
innatabit  , ut  folertifiìmi  Accademici  Ci- 
menrini  experti  fune;  ut  ita  certo  con- 
fici aerem  , qui  in  aqua  fiofpitabatur  , fri- 
go re  glaciali  colle&mn,  raritatem  iliatjL. 
kvitatemque  producere  , 
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Bjfer\)efcentioe  , quce  ingeniem  caloria 
gradum  in  mixtura  excitant  * 

CCCCLXXXIV. 

Sunt  e contra  effervefcemice  , qute 
cum  iniettino  particularum  mata  calorem 
inducane . Id  in  Aerologia  obfervavimus  , 
dum  oleum  vitrioli  terra  calcarea , vel 
feobi  ferrea  , vel  zinco  uffudimus  ; tunc 
enim  maximum  oriri  fervprem  confpexi- 
mus  , & dum  ampiilla  vitrea  incalefeeba  1 , 
vapor  quidain  prolipitus  apparuit  , qui  vel 
aeris  fixi  , vel  aeris  inflamraabilis  cliara- 
&eres  praferebat . Idem  obfervavimus  dum 
limatura  cupri  rubri  , vel  auriealci  , vel 
feobi  ferreae  affudiinus  fpiritum  nitri  , 
vel  aciduin  nitrofum . Veliemens  profeto 
momento  temporis  effervefeentia  fitit  exci- 
rara  cum  maximo  calore  , & copiofis  fu- 
mis  conjunfta  . Hi  aiitem  fumi  intra  pliia- 
iam  aqua  plenam  collegi  aerem  illumcon- 
fticuebant  , qui  nitrofus  appellatur  ♦ 


Qi  ir  * 
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Ejfcrvefcentice , quue  in  ftuidis  inqentem  molirn 
intejìinum  adeo  concitarli , ut  in  viva/n 
flammam  erumperc  faciant . 

CCCCLXXXV.  " 

Quod  fi  fpiritnm  nitri  methodo  geo- 
froyana  conficias  , qui  fpiritus  nitri  fu. 
mans  appellatur , quique  etiam  in  pliiala 
bene  claufa  jugem  fuinum  rubrum  emit. 
tir,  atque  in  poculo  infuadas  unciarn  o* 
lei  therebintinae  , & defuper  affundas  gut- 
tatim  unciam  praefati  fptritus  nitri  fuman- 
ti » poft  vehementem  effervefcentiam  ini- 
fcella  illa  in  vivami  erumpet  flammam*  . 
Hjec  lpiritus  nitri  affjfìo  debet  lentiffime 
fieri  , locufque  eft  dandus  vaporibus  , qui 
confeftim  elevantur,  ut  evanefcant . Hoc 
experimentum  maxima  cautione  eft  exe* 
quendum  , ne  manus,vel  a vapore  erum. 
pente  , vel  a fiamma  excitata  Isedarur  . In. 
flammatione  completa  reperietur  in  pocu- 
lo malfa  quxdam  aterrima , quam  fungimi 
philofophicum  Chyinici  appellant . Si  lo- 
co olei  therebintime  adhibeamus  oleum  ef. 
fentiale  falfafrafiì , vel  alia  olea  piantarmi* 
ftillatitia , eadem  phaenomena  producen- 
tur  , & poft  vehementem  effervefcentianu 
mistura  in  vivam  flammam  erumpet . Si 
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deniqne  experimentum  confìciatur  cum  bal- 
famo  copaib*  , & de  Mecca  , fiamma  adeo 
veliemens  excitabitur  , ut  inftar  fulminis 
exiliat , & difplofionem  fclopeti  imitali 
videatur . 


CCCCLXXKVI. 

Hifce  omnibus  experimencls  cum  fpi- 
ritu  fumante  executis  adjungimus  aire- 
rum  , quod  in  Hilìoria  Accademia  Regi* 
anni  1736.  delcribitur  , & pluenomenort-. 
fpontaneae  iniìammationis  confirmat  . I11 

claufo  crucibulo  antimonium  diaplioreti- 
cum  cum  nigro  fapone  permixtum  vehe- 
menter  uratur  , deinde  refrigeretur . Si- 
mili ac  aeri  mixtura  haec  commutitur  confe- 
rirci effervere  incipit , & veliementem  e- 
dens  ftrepirum  infJammatur  . Prteterea  Ar- 
gentarci in  aqua  forti  folutum  , ope  muri* 
praeceps  datnm,&  exiccatum  , fi  cum  cal- 
ce fìamni  mifceatur  cito  effervcfcet  , ca- 
lebit , inflaminabitur  & penetrantifiìmum 
odorem  fulphureum  fparget . Sed  haec  ha- 
rfìenus . Qui  plura  defiderat , magnam  e- 
jufmodi  effervefcentium  corporum  , & flam- 
marci  excitantium  numerum  reperiet  in- 
commentariis  rentaminum  Accademia  Ci. 
mentirne  , ejufqne  additamentis  , qu*  a 
CJ.  Muskembroechio  fuere  confeda . 

N 2 P/ur. 


Phctnomena  filperhis  deferì/) tm 
explicantur . 

cqccroxvii. 

In  experinìentis  fuperius  enarratis  tria 
principaliora  phaenomena  obfervaatur  : mo- 
tus  iiimirum  inteftinus  partium , evapora, 
tio  cujufdam  elamici  fluidi  aeriformls  , ac 
dengue  qtiGrumdam  corporum  iflantaneau 
infiammati  . Motus  inreftinus  Si  pertur* 
barns  ab  illa  nafcicur  affiniate  , qua  cor* 
pora  fcfe  invicem  attrahurit  ; quo  fic  ut 
eoruin  particulae  in  mifiimis  diftantiis 
fortiores  exeranc  vires  , quibus  extrudant 
a corporibus  * atque  eorum  poris  fiuidum 
jiiud  aeriforme , quod  fixun?  intra  eorunj 
texturam  hofpitabatur  . Ir?  deferipta  par- 
ticularum  agitatine  , earumqne  attrita 
córpora  prafcfertlm  oleoia  non  fdirira  ingerì, 
tem  Calogero  concipiunt , veruni  etiàm  ra- 
pida fubjacent  combuftiotii . Dritti  enlin* 
e.  g.  elea  etffcntialia  acido  fumanti  unititi-» 
tur , hoc  efficaciffimurit  agens  màxime  im- 
petu  jfruens  in  particrilas  materise  eleo, 
fae  difrumpit  Si  diffotiat  Vifìcrilum  illud  ? 
quo  moleculae  coercebant  pliigiftum  : & 
viciflìm  in  acido  nitrofo  diffolvituf  nexus 
ille , per  quein  tam  pliigiftum  t quana 
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àèr  dephlògiflicatus  fcxa  delitefcebant . In 
l)oc  móiecUlarum  conflittu  , & corporum_ 
dccorìipofitione  , phloglftufli  eduttuin  praeci. 
piterft  dat  ab  aere  torfentem  ignis,atque 
éodèifc  tèmpore  acidum  nitfofiini  perfette 
decompofitum  fuppeditat  magnani  aeris  pu~ 
lifitroi  coplam  ; quo  fit  ut  materia  calori- 
fica èXcuffa  vehementéf  , eccitata  * atitta  , 
& nimiopere  condènfata  ardeat,  & flanw 
riiefedr . 

Scholibn  . 

CCCCLXXXVIII. 

• « f * 


Machinàm  feritEttmnibus  effèfvcffcen- 
tium  corporum  in  vacuo  inftitiierfdis  àt- 
Iportimodararu  defcrrpnmrfs  §.  163. , ejfufqaé 
Icóriein  exhibuimus  Tab.  3.  Fig.  7.  pri- 
pnae  partis  , 


De  Phofphoris . 
CCCCLXXXIX. 


Gorpora  , qnaé  in  tenebri?  polita  ju- 
bar  aliquod  emittunt  f feu  a radiis  Soli* , 
quibus  exponunrur  , fen  a calore  in  quo 
funt , feu  ex  elettrica , quae  ipfis  adbge- 
ret  materia  mutuatum  , feu  ex  pro- 
pria 
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pria  indole  & vi , Phofphori  vocaatur  * Hi 
ameni  , vel  fune  naturale;  , vel  artefadi . 
lnter  Phofphoros  naturale^  precipue  col- 
locantur  Infe&a  qutedam  , & Vcrmes  . 
In  clafle  lnfe&orum  linee  numerantur  a- 
Linneo:  nimirum  Lampyris  : di  dìa  etiam 
Cicindela,  Mufca  nottiluca,  italice  Lue . 
eiola  , quae  inter  infeda  coleoptera  adnu. 
meratur  , & cujus  xB  fpecies  recenfet  . Ha- 
bent  bare  infeda  duas  alas  membranacea;  , 
quae  inter  duas  alias  duriores  inftar  vagì* 
nte  complicantur  , atque  ventris  hiatu  re. 
flllgent  , compreflu  obumbrantur  , & fan* 
tillarum  infìar  tempore  ardivo  de  notte_ 
vagantes  ad  larera  viarnm  gratum  exhi- 
bent  Peregrinantibus  fpe&acuium  . Alte- 
rimi Iniettori!  m genus  ad  Piiofphoros  na- 
turale* pertincns  elt  Fulgora  laternaria  , i. 
tal  ice  „ porta  lanterna  , „ qme  prominen- 
te corpore  nottu  lucem  vivaciflimam  ipar- 
git  , & inier  Infetta  Hemiptera  collocatur  , 
quia  duas  alas  claulas  habet  intra  duas 
alias  molliores , in  quibus  indar  vaginse 
clauduntur  atque  liorum  novem  fpecies 
idem  Linneus  enumerati  ; In  feda  hsec  prse. 
cipue  in  America  reperiuiuur  . 

t 

ccccxc. 

In  dalle  vero  Vermiuni  collocantur 

Ver- 
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Vermes  marini , ditti  a Linneo  , Mollufca  , 
& pne  caereris  Nereides  nodilucie , qu;e 
fere  in  omni  mari  , aefiivo  tempore  , lucent  , 
prce  parvitate  nudos  oculos  fuginnc  , & in 
nonauliis  maribus  ita  copiofe  inveniuntur  , 
ut  aquam  prope  littus  ignitam  reddant  . 
CI.  Forfter  cum  appulìflec  ad  Caput  Bo- 
nse  Spei  in  menfe  odobris  1773.  in  aqua 
maris  confpexit  tot  flammulas  ardentes  ; 
cumqiie  aqaam  fidila  collegiffet  , invenit 
plurima  corpufcula  organica  innatantia,  quae 
profedo  eranc  Nereides  nodilucae  Linnei . 


CCCCXC1. 


Prceter  Verme* , & Infeda  fuperiui 
enarrata  , inter  Phofphoros  naturales  accen- 
femus  oculos  quorundam  Animalium  , li- 
gna  putrefada  : quse  omnia  in  obfcuro  lo- 
co fponte  lucent.  Tum  illa,  qu<e  agita, 
ta  , vel  percuffa , vel  attrita  Ifplendent  , 
ut  mercurius  in  tubo  vitreo  aere  va- 
cuo agitafus  : aqua  marina  valide  remo 
ficco  pere  uffa  : adamaiues  , Saphyri  , Ame. 
tifii  , aliique  iapides  praetiofi  certo  modo 
ad  pannimi  confricati  . & alia  multa  , in 
quibus  fulgorerà  Pbofpboricum  admira- 
unir. 
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PhQfphqri  artefatti  fune  varii  lapides, 
aut  miOPralia  , vcl  in  calcem  redatta-  < 
vel  '4lio  modo  preparata  . Horum  prae  cae- 
teris  pumer^ntur  lapis  bononienfis  , & 
Phpfphorqs  Beduini  ; Pliofphorus  bononien- 
fìs  , die  tantum  lucens*  praeparatur  in- 
ealqem  vertendo  cretam  quamdam  Mon. 
ti§  Paterno  , qui  propre  Bononiam  eft  , pej 
hctrge  dimidmm  in  igne  violento  ut  tota- 
atcleat  : Plicfpliorus  autem  Baldùini  confi, 
citur  ex  peculiari  cerca  Saxoniae  prius  in 
fpiritu  aiiquo  acido  foluta , & poftea  eva- 
poma  , donec  acida  fiat  , Hoec  igni  e*, 
polka  ut  liquefiat  , & ufque  ad  determi- 
natura  gradirai  reverherata  producet  Pliof. 
phorura  fimilera  lapidi  Bononienfi  . 

Beccarii  machia  a no  (ìris  obfervatiajiibus 
ùccQmrnodata . 

ccccxcm. 

Nos  itaque  ut  obfervationes orancs  ad 
pUofplioros.  pertineqtes  exequi  valearaus  , u> 
temur  machina  quadara  fimillima  cellula* 
illi » quam  Cl.  Iacobus  Bartholomaeus  Bec- 
earius  conftrui  curavit . In  eo  conclavi , ubi 
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Optica  experimenta  peragnntur  excifa  erlc 
ferteftra , cui  cylindricum  tympanum  fic 
àptabitur , ut  inter  commiffuras  tantum  re- 
linquatur  fpatii , quanto  ad  tympani  circa 
fuum  axem  , qui  ad  perpendiculuin  erefUis* 
erit  liberanti  converfionem  opus  fuerit . Ad 
feneftrse  laterales  oras  fafciae  erunt  appo- 
fitte  , atque  ita  accommodatae  curvedinì 
tympani  , ut  lumen  externum  , quod  per 
commiffuras  fé  infinuare  pofiet , in  ea  in- 
flexione  difpereat . A fummo  ad  imum  tyur 
pani  apertura  érit  fepto  divifa  , ut  in  illud 
imponi  pofiìnt  res  obfervandae  , quae  faciliter 
modo  ad  exteriorem  lucem,  modo  ad  obferva- 
torem  intus  conclave  fifìentem  folo  tympani 
circumaftu  obverti  poterunt.  Iracorporum 
in  tympano  collccatornm  erit  citiflìma  a lu- 
ce ad  tenebras  translatio  . In  obfervatio- 
nibus  antera  conficiendis  neceffura  erit , uc 
oculos  pneferamus  & luminis  exclufioni  ido* 
neos  , & diurme  claritali  , qua  imbuti  fune 
omni  impresone  purgatiflìmos  . Oporteret 
itaque  quod  femihorae  aut  etiam  longioris 
temporis  fpatium  in  liac  preeparatione  in- 
tenderemus  ; nain  caeteroquin  oculi  non.» 
erunt  apre  difpofiti  ad  candicantem  claro. 
rem  percipiendum  , & lucem  illam  , quanti 
phofphorica  corpora  imbiberunt,  appofite_. 
opportuneque  difeernendam  . Tunc  enim 
oculi  fnndus  , in  quo  retis  infiar  diffondi. 

Pan  IL  O tur 
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tur  nervus  opticus  ammutir  omnem  rootura* 

quem  a luce  diurna  recepir , atque  ita  ap- 
tus  redditur  ad  percipiendum  vel  minimum 
radium  a corporibus  refìexum  , qui  debilitar 
retinano  movet  . Cum  vero  longm  hujus  prae- 
parationis  moleftia  cum  numero  obfervato- 
rum  , «Se  tempore  praeleélionibus  praefinito 
componi  nequeat  , fufficiet  ex  Fayi  praefcrip- 
to  alterum  oculum  ciaudere  , alternai  aper. 
tum  fervare  . 

ccccxciv. 

Obfervationes  autem  fuperiori  machina 
fieri  poterunt  in  omnibus  corporibus  -fpe- 
liantibus  triplici  Nat  line  Regno  . Obferva' 
tiones  fuper  corpora  Regni  mineralis  indi- 
cabunt  nobis  , quod  omne  genus  terrarum 
& lapidimi  » omnia  falia  , «Se  fere  omnisu 
fnlphura  ìucem  bibunt  » quam  in  tenebris 
readunt  confpicuam . Inter  cQrpora  haec 
qmedam  particulis  lucidis  copiofius  imprae- 
gnantur , fi  prius  leviter  uftulentur , leu 
moderato  igné  fint  calefa&a  . Quae  majQrem 
haurire  Ìucem  videntur  , eamque  copiofius 
fpargere  flint  terra  Montis  argentari! , ter* 
ra  fidila  , quae  nomine  Bezoar  mineralis 
indicatur  , & gypfum  illud , ex  quo  com- 
ponuntur  colles , qui  (iti  fune  ad  meridiem 
BooonLe , ex  quo  arte  conficitnr  Phofphfc- 
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rm  bononienfls  foperfus  explicatus . Si  in 
eadem  machina  colloccntur  corpora  Regni 
vegetabilis  : uti  GolTypium  , Mei,  Cera-  , 
Carta  , Saccarum  , & prtefertim  Ugna  pu- 
trefarà , htec  tempore  breviflìmo  luci  ex- 
pofita , & inde  tympano  revoluto  in  tene- 
bra* translara  , fulgidiflima  apparebunt  , I- 
dem  diciro  de  corporibus  ad  Regniun  ani. 
male  rpedantibus  . Ittiusmodi  precipue  fune 
animalium  quadrupedum  ungues  , offa  , cor. 
mia, pili  : volucrum  pennre  , rofìra  , ungues  . 
aquatilium  fquatua?  : conahiliorum  t elìce  : 
«culi  cancrorum  ; lapilli  capitis  pifeium  ; & 
longe  plora  ; adeo  ut , tette  eodem  Beccario. 
in  Phofpliororum  claifem  ferme  omnia  cor- 
pora fine  ad  feri  ber.  da  ; vixque  aliquod  re- 
periatur,  quocl  ad  pliofphoricam  accenfìo 
nein  , Si  ad  arripienduin  lumen  aptum  non 
fit  ; ut phofphorcitas  a Cl.  Viro  univerfalis 
corporum  proprietas  non  immerito  exittime* 
tur . 

Phacnomena  , quee  in  phofphoris 
obfervantur  . 

CCCCKCV. 

‘ J 

Amplittìma  haec  Iucis  poteftas , quam 
in  omnia  corpora  minime  dubiis  obferva- 
tionibu*  demonttravit  Beccarius , pbtrno. 

Q a * me. 
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mena  quredam  exhibet , qmbus  dcdegerr.., 
fas  erit  modus  , quo  corpora  in  phofphoros 
convertuntnr  . Obfervationibua  iraqne  con; 
fiat  i.  Queedam  corpora  folari  lumini  ex* 
polita  pertenue  lumen  libi  affiline  re  ,.af- 
fumptuir»  autem  ciliffime  deponere  . Qure' 
dam  vero  haufto  extrinfecus  lumi  ne  in  re» 
nebris  longiori  tempore  fplendere  . 2.  Qme- 
dam  corpora  fi  longiori  tempore  folari  lu- 
mini expofita  relinquantur  , licet  videan- 
tnr  majorem  lucis  copiam  combibiffe , non 
folum  in  renebris  nitidiores  haud  apparent  , 
vermn  ctiam  nulluni  refulgentem  ^nitorem 
transmittunt  . 3.  Corpora , qure  liumida 
flint  , uti  pianta:  dum  fuccis  flint  confer- 
tifìimtc  non  lncent  , tametfi  folares  radios 
din  fuftihuerint , nec  pliofpliororum  indolem 
adipifcuntur , nifi  exiccat*  cum  fuerint 
dimittant  humiclitatem  . 4-  Corpora  , quae 
artificio  aliquo  acquirnnt  ut  phofphori  eva. 
dant  , fi  haufta  extrinfecus  folari  luce  , dein- 
de  calefiant  , nirorem  phofphoricum  conle- 
fìim  amittunr  . Dum  e contra  fi  artificiales 
phofphori  imbibendo  extraueo  lumini  inep- 
ti  redduntur , ranguefeens  eorum  virtus , ac 
pene  emortua , calore  & levi  uitione  ite- 
rum  reproducitur  ; adeo  ut  calor  idem  mo» 
.do  corpora  in  priftinam  obfcuriratem  redu- 
eie  , modo  luciferam  virtutem  refiaurai - 
5»  Quod  de  calore  dixiraiu  idem  de  frigo- 

re 
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re  obfervationibus  comperimus  . Frigus  qucd 
Phofphoris  nocet  , cium  in  antecellum  fola, 
rem  lucem  combiberunt , vini  pliorplioricain 
in  iifdem  refìaurat,  du/n  in  obfcuritatc  re- 
ti rientur . 

Ex  phcenomenis  Phofphoricae  lucls 
indoics  explicatur . 

? CCCCXCVT. 

H«c  fané  Phsenomena  folerter  aceti, 
rateque  perpenfa  facem  nobis  prrebenc  ad 
explicanclam  vim  illam  phofplioricam  , qme 
in  omnibus  fere  triplrcis  Naturx  Regni  cor- 
poribus  rtperitur  . Coniicere  itaque  poffu- 
mus  , cohterenter  ad  principia  fuperius  Ina- 
bilita in  corporibus  omnibus  ignitas  parti- 
culas  delitefeere  in  Ratti  fìxo  coercitas 
& refrienaras  . Dum  vero  corpora  ifia  fola- 
ri  luci  exponnntur , particujre  Iuminis  a So,- 
le  perenniter  & undique  effiifse , & perni- 
citate fumma  quoqnoverfum  evibratse  leni- 
ter  excutient  latenres  particulas  ignis  , & 
tenuera  quamdain  , & velini  infenfilenu 
combuftionem  producent  . Hinc  intclligi- 
mus  cur  aliqua  corpora  nitidius  in  tenebris 
luceant , aliqua  debilius  ; prò  ut  nimirum 
▼aria  eorum  textura  aditura  praebet  parti- 
culi*  lucis , ut  irruere  in  latentem  ignem  , 

il- 
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illumque  excutere  valeant . Intelligimtìs 
cur  qusedam  corpora  niraium  folari  lumini 
expofita  vim  Phofphoricain  amirtanr . Ali- 
ala quippc  anione  , & vi  particularum 
lucis , perrenuis  illa  combuftio  fuffocarur 
potius  ac  perimitnr  , quin  foveatur  ; non 
fecus  ac  vehemens  venrus  tennis  prima;  , 
vel  candela  flammam  extinguit , & mo- 
mento temporis  diflìpat . Intelligimus  tertio 
cur  lminida  corpora  , nifi  humiditarem  di- 
mietane , phorphoricam  indolem  nancifci  ne- 
queant  . Humiditas  enim  abforbet , & ve- 
luti  extinguit  folarem  illam  lucem,  qure 
poros  corporum  , eorumque  textnram  per- 
means  combuftionem  phofplioricam  excira- 
ret  . Intelligimus  denique  multiplicem  ca- 
loris  & fnigoris  aélionem  in  Phofpboris  ; UC 
liaec  duo  quandoque  phofphoricx  luci  con. 
ferant  , quandoque  hanc  eamdern  phofpho- 
ricam  lucem  penitus  exringuant . Quafi  ca. 
/ or  C inquic  appofite  Commentator  Acca- 
demia Bononienfis  Tom.  2.  pare.  1.  p.256.  ) 
Under  nitorem  majorem  fieri  toties  diximus 
lucis  principia  di(folvat  primum  , atque  ex. 
p licei  , explicandoque  po/tea  diffipet  atque. - 
difpergat  ; ut  eadem  fit , & augendi  luminis  ra . 
fio  , & extinguendi . Calor  itaque  mareriam 
illam  , illamque  afmofphaeram  , qux  jam  pri. 
dem  infiammata  fuit  , fugacifiìmam  reddic 
ac  difiìpat  ; dum  e contra  lucidi  corporea 
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radios  adjuvar  , utexturbare,  excutere  & 
incendere  valeant  particulas  ignitas  in  cor. 
poribu.9  delitefcentes  & coercicas  . Erigila 
saftammationi  phofphori  nocet  , dum  cor. 
porum  texturam  valide  coaréìac  , & ignitas 
particulas  vejiementius  figic , quod  abfque 
pliofpborefcentium  corporum  detrimento 
fieri  oeqqit . Jdem  autcm  frigus  exci- 
tandis  , vel  inftaurandis  phofphoris  eric 
opportunum  » dnm  ficcitatem  in  corpo- 
ribus  indupit . Quo  fic  ut  iftiufmodi  cor- 
pora  , fi  frigida  iint  antequara  foli  fuppo- 
nantur,  vim  rutilandi  acquirent  , fola- 
ris  lux  facilins  eadem  pervader,  ignem- 
que  latentem  ad  phofphoricam  combufiio. 
nem  producendam  opportunis  viribus  io. 
tfruet  . 
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CAPUT  IX. 

• «, 

De  Igne  Elettrico , & Corporibus 
Eledtricis  , eorumque 
Phaenomenis . 

4 

Hi ft orice  Elettrica  Compendiaria 
Delineatio  . 

CCCCXCVII. 

GOrpora  Elettrica  vocantur  illa  , qua 
poftquam  fricata  , cufa  , itta  , vel  ca. 
lefatta  fucrint , indices  dantelettricos  . In. 
dices  autcm  Elettrici  fune  minutorum  cor- 
pufcnlorum  adtrattió  , & repulfio  :.fcintil- 
lae  eruropentes  ,ac  pungentes  : Lux  : Ven. 
rulus  ac  tenuis  aura  qwadam  : proruinpens 
ex  corporibus  pennicillus  elettricus  Co- 
ni figuranti  referens  : Stellula  fulgida  ; Fui* 
inen  eledtricum,  «Se  plura  alia  bis  fimi- 
lia. 

ccccxcvni. 

Vocantur  autem  Elettrica  corpora.qnia 
elettricitas  primum  detettu  fuic  in  Eiediro 
leu  fuccino  ,quod  fortiter  dìuque  panno  ali— 

cui  affridtum  levia  corpufcula  : paleas  nimi, 

rum 
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rum  , plumulas  , folta  metallica  adtra- 
hic , detinet  paruroper , denuoque  repellit  ; 
hinc  placuit  recentioris  sevi  Philofophis 
diverfas  illas  operationes  , & phsenomena 
fuperius  indicata  elettricitatis  nomine  in 
fignire  . 


CCCCXCIX. 


Licet  plurima  ad  elettritatem  fpettan- 
tia  Veteres  non  ignorarint  # ut  ex  Tale, 
te  , ex  Platone,  Theophrafto , Plinio, 
Diofcoride  , aliifque  erudimur  , Primus  ta- 
men  , qui  eleftricornm  corporum  feriem  au* 
xit , fuit  Gilbertus  Mèdicus  Londinenfis 
poft  experimenta  inftituta  a Paulo  Sarpio  , 
quse  deinde  fub  finem  ejufdem  faeculi  ite- 
rata & amplificata  fuere  a Cabseo  , & Ro- 
berto Boyle  . Poft  Gilbertum  Otlio  Guer- 
rikius  globum  fulphuris  rota  circumduxit , 
quo  ei  elettricitatem  conciliaret  ; De- 
texitque  liac  machina  elettrica  corporju 
non  allicere  ranturn  , fed  etiam  repel. 
lere  minura  fila  ac  fruftula,  & frittio* 
ne  fub  digitis  crepitantes  feint illas  ejice- 
re  , & in  admota  corpora  vibrare  . His 
experiraentis  permoti  Fiorentini  Accademia 
ci  plurima  perfecerunt  tentamina , ex  qui* 
bus  conftilit  vitream  laminarti  ex  una  fa. 
eie  fricatam,  trahere  fila  ac  fruftula,  quse 
Pars  II.  * P op. 
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oppofir*  faciet  obiciuntur . Tum  poft  FIo. 
rentinos  Accademicos  Hauksbejus , ut  com- 
fuodius  corpora  ele&ricitate  perfunderec 
globo  fui pliu reo  Guerrikii  fubftituit  vitreo s 
cylindros  folidos , quos  frizione  ele&ri- 
cos  fecit . 


Praeter  vira  adtrahendi  corpora , Se 
lucem  eraittendi  , alias  in  ele&ricis  cor- 
poribus  propriecates  detèxerunt  prey  , Se 
Weheler  in  Anglia,  Se  Du  Fay  in  Gal. 
lia  , nimirum  corpora  quaedam  deferentia*. 
effe  eleftricitatis , quaedam  cohibentia , duv 
plicemque  fpeciem  ele&ricitatis  in  colii- 
bentibus  corporibus  exiftere  , cujus  un  su 
refinofa  dicitur,  altera  vitrea.  • 

DI. 


Poft  hos  Clarifiìmos  Viros  Mathias 
Bofe  Vitteinbergenftjf , Chriftianns  Augii, 
ftus  Haufen  Se  Jo:  Enricus  Vinkler  Lyp- 
ftenfes  circa  annum  1743.  machinam  vi 
ele&ricae  explorandse  apeforem  fìmpiicio- 
remque  reddiderunt , fubftitmis  cylindros 
rum  loco  ampliffimis  vitreis  globis  hori-i 
zontaliter  pofitis  , & rota  circuma&is 
Watfon  autera  , Se  Ludolf  firn  d^texerun* 
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in  Scintilla  elettrica,  .ad  fpiritum  vini  in- 
fìammandum  . Circa  eadem  tempora  ma- 
ximum in  Bathavia  flrepitum  dedere  Cu- 
nseus , & Mufchembroekius  ob  miram  ac 
vehementem  elettrica?  pliialne  explofionera  , 
quae  inde  phiala  Le.yde.nfis  voearj  folet , 
<Sc  Bewis  Londini  , jallabertus  Genevae , 
Monnierus  Parifiis  iteratis  periculis  con- 
fìrmarunt . 

Dii!  ‘ 

Duo  denique  Clariffimorum  Viròrum 
Par  egregium  dottrina  elettrici  circu- 
lum  claudunt  : .nimirum  Abbas  Nollet- 
tus  in  Gallia  »,  qui  elettrica  experimenra 
mire  auxic , theoriam  duplicis  materice  af- 
fluenti, & eiìluentis  excogitavit , & ad  Pian, 
tarum  vegetationem  , & animalem  cecono- 
;miam  feliciter  tranftulit  : & Beniaminus 
Franklinus  Anglus  , qui  Pliiladelpliias.'  ini. 
America  , pofitiva  , & negativa  elettrici 
tate  , ac  ni  fu  elettrici  ignis  ad  tequili- 
brium  tendentis  theoriam  fuam  coniecit , 
<Sc  impervia  hatteous  ac  disjunttiflìma  phae. 
nomena  unico  & flmpliciflimo  principio 
colligavit . Hi  duo  cjarifiìmi  Viri  fune' ve- 
luri  Choragi  , ac  figniferi , fub  quorum* 
vexillo  fuccenturiarunt  omnes  recentiores 
Philofophi  ; atque  horum  opera  fattimi  eft  . 

P % ut 


i Ó4  . : 

ut  novis  & mirabili  bus  invenris  Trattata  s 
de  Elettricitate  fic  locupletatila  , Se  tota  fe- 
re Phyfìca  txperimentalis  novam  faciem-  * 
induerit .. 

De  vario  Corporum  genere  in  re  elettrica  • 

& de  Machinis  ad  vaporerà, 
etettricum  excitandam  . 


Duplex  in  corpòribus  diftinguenda  eft 
elettricitas  : Naturalis  una  , Artificialis  al. 
tera . Naturalis  elettricitas  eft  illa , quae 
fponte  , nulloque  molimine  arti.s  in  corpo, 
ribus  excitata  , varios  producic  effettus  ; 
Artificialis  vero  , quam  nos  variis  arti- 
ficio , & machinis  in  corporibus  produce, 
re  polfumus  . De  hac  elettricitatis  fpecie 
primum  ; De  altera  vero  deinceps  uberius 
pertrattabimus  , 


Duplex  etiam  corporum  differentia- 
in  re  elettrica  obfervatur  . Sant  enim  cor- 
Por^»  <luse  elettricum  ignem  nullatenus 
eolnbenc , fed  libere  reftituunt  , de  haec 
vocantur  corpora  anelettrica  , & fimperie « 
Ir  etnea  , Se  aptiori  vocabulo  defere  ntia  , 


DUI 
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leu  electrida  per  comunicationem  . Sane  e. 
centra,  quae  eledtricum  ignem  cohibent  , 
Si  elettrica  figlia  continuo  edunt  , quoties 
frizione',  calore  , aut  modis  aliis  vexan- 
- tur , acque  irta  idio  'elettrica  , leu  origine^ 
elettrica  , ac  denique  cohibentia  appellali- 
tur  . Ad  hanc  claflem  pertinent  Gummi  , 
Vitra  , Aer  , Succinum  , Sulphura  , Re- 
fìrix  omnes  , Offa  , Pili  , Penna»  A- 
vium  , Capili i Hominum  , Serica  quaevis  , 
Gcfiìpium  , aliaque  ejufdem  generis  , qiue 
fu  fi  u s enumerali  cur  a Cl.  Gray  . Ad  pri- 
mam  claflem  elettricorum  corporum  per- 
tinent  Metalla  , & quaevis  corpora  metal- 
lica , exceptis  us,  quae  in  vitrum  conver- 
rà funr , Partes  ani  mali  um  praefertim  Ner- 
vi , & Cérebrum  . Vegetabilia  omnia  quaii- 
diu  virent , & fluida  exceptig  oleofis , & 
pinguibus  . 

DV, 

Ad  excirandam  elettricitatem  arrtficia- 
lem  dtipticem  machinam  paratam  habemus; 
imam  minoris  molis  in  Anglia  nuper  inven- 
tam  a preclaro  Artifice  Nairne  qua»  coni* 
mode  ubicumque  deferri  poteft . In  e^x. 
tat  globus  vitreiis  , cujus  interior  fuperft» 
cies  materiis  refinofis  eft  obdu cffca  . Hemi- 
fpliterium  metallicuna  habet  , in  quo  eft  pol- 
vi!. 
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villus  ex  corio  fetis  équinis  fartus  , ' ela- 
teri adfixns  , qui  mobilitate  fua  , & tritum 
auget  , & errorem  officinae  vitriartae  facile 
corrigit  , fi  globus  aliquam  irregularitatenrc 
prodeat  . Pulvillus  ope  cocleae  vel  lìrmatur 
vel  laxatur  , ut  vel  fortius  , vel  laxius 
apprimatur  globo  vitreo,  qui  filo  teneo 
imeritur  , atque  in  eo  veluti  circa  axeiTLr 
fuurn  revolvitur . Axis  perpendiculariter 
implantatur  tympano  , quod  includit  plures 
cocleas  tali  artificio  combinatas  , ut  cunu 
vertittir  manubrium  , & una  cum  eo  ve<fi:is 
adnexns  , axis  etiam  circa  feipfum  vertitur  , 
fiuuilque  maxima  celeritate  vitreus  globus. 
Huic  macinare  admovetur  ad  difiantiam  u- 
nius  poli i c is  tubus  oricalceus  , qui  mate- 
riali) eledìricam  frizione  excitatam  , &.  irt 
^equatore  globi  potiffirmim  collettami  excipir, 
f vocatur  Conducfor  . Ne  autem  materia  e* 
lecinca.  per  machinam  , cubicuhim  dif- 
fluat  , columnre  vitrei»  inferi  tu  r . Quod  fi 
ac  inajorem  difiantiam  transferenda  fit  ele- 
ricitas  , tunc  anulo  adnexo  adjtmgitur 
catena  oricalcea  cujufcumque  longitudini*»,  j 

n?CVÌttari,m  fericarum  cserulei  colo- 

inreri/'fn  n ^.pluriljus  fcdibus  per  aliquod 
intervallimi  difiuntibus  . 


Al* 
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DVI. 

Alteram  elegantiorem  machinam  con- 
fpicitis  experimentis  elettrici  perficiendis 
commodiorem  , in  qua  eft  difcus  cryftalli- 
nus  lamellaris , ultra  decem  , & otto  pol- 
lices  arrtplns  , quem  in  centro  perforatmn 
axis  metallicus  in  arca  ligneo  fufpenfmn 
tener  , ac  quatuor  pulvilli  bine  inde  in  ex- 
tremis oppofitarnm  facierum  fricant  t Su- 
pra  duas  columnas  vitreas  ultra  pedem  lon* 
gas , ac  glutine  indutas  figitur  tubus  me.’ 
tallicus  , ex  quo  bina  egrediuntur  brachi» 
in  acutas  cufpides  definentia  , quae  prope 
ac  fere  ad  contattimi  cura  difeo  cryftallino 
poflunt  collocari.  Alteri  extremitati  hujur 
fee  metallici  tubi  duo  virgse  ex  craffiori  fi-" 
lo  metallico  inferuntur  in  globos  definen* 
tes  . Una  ex  his  virgis  ampliori  bracino 
rotundata  adnettitur  diiobus  aliis  longiori. 
bus  tubis  mecallicis  fupra  columnas  vitreas 
applicati.  Si  manubrio  difcus  rotetur,  ele- 
ttricus  ignis  per  difeum  vitreum  in  primuin 
tnbum  feu  conduttorem  colligetur  ac  den. 
fabitur  ; & poft  paucas  rotationes  in  crafiìo- 
ra  fila  metallica  , & ex  filis  in  duos  alios 
conduttores  effluet , ut  experimenta  de- 
monftrabunt . Reliqua  fpettantia  ad  media-’ 
nifaium  cjufdcm  machia»  Hmplici  obtutu’ 

in- 
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inteliiguntur  , nec  indigent  ipeciali  de* 
fcriptione  . 

DVII.  . 

Illud  autem  in  experimentis  perficien- 
dis  eft  obfervandnm  , quod  ut  corpora  anae- 
lettrica  indicare  pofiint  fluidum  eleélricura, 
quo  a corporibus  idioele&ricis  fuere  imbu- 
ta  , feparanda  fune  a commercio  corporum 
coniiguortnn  anaeleftricorum  , fecus  enim 
vis  ele<flr ica  , quse  a globo  diffiuit  difper- 
deretur  per  corpora  adjacentia.  Quando 
corpora  hoc  pa<flo  conftituuntur  in  infila 
verlari  , feu  infulara  diquntur . Infulantur 
autem  corpora  fi  vel  vittis  fericis  coloris 
Cerulei  fufpenduntur  , vel  fiipra-  columnas 
vitreas  collocantur . In  noftra  madrina  , ut 
homo  infnlari  poflìc  adfeendere  debet  ac  pe- 
dibus  infìftere  fuper  fcabelluip  innixum  qua. 
tuor  vitreis  colucnnis , quae  firmantur  glu- 
tine compofito  ex  duabus  partibus  cene  fla. 
vte  , daabns  refinae  , & una  oerse  rubrae  . 
Quod  fi  in  experimentis  fluida  aliqua  de- 
beant  i nfulari  , fufficit  quod  vafi  vel  phialoe 
vitreae  includanrur  , & in  fluido  immerga- 
tur  filum  metallicum  virgaeele&rizatae  adhae.. 
rens  . Reliqua  vero  corpora  ut  percommo- 
de  infnlari  polline  , fufficit  quod  fufpendan. 
tur  duobus  conda&oribus , quos  fuperius 

de. 
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defcripfimus.  Hi  enim  fmplanrantur  duabua 
virrtfis  cóltimnis,  a quibus  in  infida  funt  còn- 
fìituti . 


DVIII. 

Caveiidum  cft  denique  , ne  Difctis  cry- 
flallinus  lmmiditatem  aliquairt  contrattar , 
per  quam  vis  elettrica  difperderecur  . Pai— 
^illi  eciam  amalgama  fune  liiiiendi  . Amai, 
gama  autem  ad  ufus  eleftricos  optralurrt 
eft  iliaci , quod  ex  ftamni , & mercurii  par- 
tibus  requalibus  conficitur  , cui  adjungitur 
parum  erette  minutim  connine  , vel  illud  D. 
HigidSj  qned  conficirur  cum  fexta  parte  Zìn* 
chi  & quinqne  mercurii  medio  leni  igne  per. 
nùxtisé  Ut  autem  coriopnlvillorum  adluerere 
pofììc  illorum  fuperflcies  inungitur  pingue- 
dine aliqua  . 


DIX< 

Phseriorftena  omnia  ele&rica  ad  tfe* 
dlàffes  reduci  poffunt . Quidam  funt  adtra. 
^lionis  j & repulfionis  . Qnaedam  infiamma, 
tionis,  &feintillarignis . Quaedam  denique 
funt  coucufììoais  . 


Pars  IL  Q phj?. 
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‘ Ph&nomtna  adira  ffionis , & repulfionis . 

DX. 

1.  Uni  ex  condutlpribus  fufpendatur 
Elum  huraidUmex  lino,-  eique  aiiud  fìngile 
humidum  afe  ho  mine  fuper  pavimentum  (ito 
admoveatur , ftatim1  fefe  haec  duo  fila  ad.' 
traitene  ,■  & ambo  ho  riconti  parallela  eva. 
«kilt . 

DXÌ. 

2.  Si  duo  ho m irre s in  infula  verfenturV 
feu  fuper  fcabellum  infifiant , atque  iinus 
tantum  cum  conduttore  communicer  , fi  al- 
ter alteri  admoveat  filum  liujufmodi  ,<  fila' 
fefe  mutuo  adtrahent . 

DXIl 

3.  Si  conduttori  adlirereat  flexìlium  fi. 
lorurrr  falcidili)  s , qtiem  utroque  extremV 
vinculis  cwvftrmgas  , divergunt  fila  eadeur 
in  medio  ac:  veloci  inflantur  .• 

dxiii. 

4.  Si  fuper  Conduttore^  erigatur  fiium* 

rae- 
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jnetallicum  , a .quo  fufpenfi  pendeant  duo 
globuli  Vel  ex  fubere  , vel  ex  medulla  fam. 
buci , dum  fotatur  macchina  duo  globuli  fé- 
fe  mutuo  repellent  ; fi  vero  interim  homo 
fuper  pavimentimi  con  ftitutus  conduco* 
rem  taugat  , illico  .repulsone  ceffatite  , fefe- 
mutuo  adtrahenc . 

’ * . < . f i • 

DXIV. 

5.  Si  fuper  folum  infiftens  tenuem  bra* 

tfeolam  conduttori  elettrificato  admoveai  , 

adtrahetur  illico  etiam  ad  aliquam  diftan. 

ti  am  , & conduttori  adhsercbit  , ied  paulo 

pot  rppelletur . 

% 

DXV. 

6.  Si  fcabello  infiftens  una  manu  virgarn 
metajlicam  cum  machina  communicantem 
feneas  , altera  filum  admoveas  filo  alteri  ex 
conduttore  pendenti,  nulla  apparebit  adtra- 
£tio  , fed  potius  ftiprum  repulfio  obferva- 
bitur  ? 

DXV  I. 

7.  Si  vafculum  merallicum  aquse  ple- 
num ex  conduttore  pendeat  , dum  elettrici, 
tate  perfunditur  , & fiphonis  vitrei  bicru- 

Q a ra- 
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ralis  crus  brevius  fic  in  aqua  , crus  longiuj 
extra  vas  emineat , eledtricitas  aquamprte- 
met  in  fìphonem  , eam  fecnm  abripiet  , uc 
pLeno  exiliat  rivo  , quee  cseteroquin  gutta- 
tim  modo  ex  ofculo  fiplionis  effluxilfet  : 
jquo  fiplio  anguftior  erit  & capillaris  , eo 
affluxus  aqure  ab  elettricitate  magis  acce, 
lerabitur.  Hinc  fi  adhibeantur  tubi  amplio- 
res  , diametri  duorum  , vel  trium  linearum 
phtenomenon  locum  non  habebit , cura  eie. 
àricitas  tum  uberrime  aquara  perfiuet , 

DXVII. 

8.  Si  fnper  difeum  metallicum  extra- 
infulam  coliocatum  imponantur  vel  limatura 
ligni  , vel  pulveres  furfuris  vel  filiginis; 
liuic  autem  difeo  perpendiculariter  infiftat 
«dter  metallicus  difeus  ex  cóndudìore  pen- 
dens  in  infida  conftitutus  , tunc  rotata  ma- 
china minutiffiim  pulveres  ad  fuperiorem 
difeum  adtrahentur  , deinde  repeilentur  , 
Si  continuo  fubfultantes  obfervabnntur . Si 
vero  loco  furfuris  vel  feobis  lignece  parvas 
figuras  papiracea*  in  fummo  vertice  acutas 
difeo  inferiori  admoveas  , jucundo  fpedta- 
culo  apparebunt  inter  duos  metallicos  di. 
feos  choreas  agentes  . Si  difeus  inferior  co- 
lutimi vitrere  fuperincumbat , nulla  fe- 
quetur  attradlio  , & repulfio  , nifi  quando 
* f . ' fub- 
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fubtus  approximefur  i^etallica  cufpis  . 


Dxvin. 

9.  Si  in  indila  conftitutus  atque  ele- 
ttricitate  perfufus  fuper  caput  alterius  in 
foto  collocati  manum  admovéas,  illico  hu* 
jus  comre  & capilli  adtrahentur  , atque  ita 
eievabunrur  , ut  horreat  capillis  , ut  mari, 
pus  afperis  Hecbinus  ? auc  currens  Aper  9 

DXIX. 

10.  Virgre  metallica;  ex  conduttore  peti- 
denti  fufpendatur  machinula  quinque  cara* 
panulis  compofìta . Una  ab  altera  non  ul- 
tra pollicem  diftec , fitque  in  quolibet  in- 
tervallo malleolus  ferico  affixus  ; Campa, 
nulee  medile  pendeant  etiam  ex  ferico  ; fed 
ambte  extremae  fint  laminse  metallicte  affi, 
xse  : ex  interiori  parte  cujuslibet  interme* 
dise  campanula  defcendat  catenula  oricai- 
cea  . Obfervabimus  quod  effluente  elettri- 
citate , malleoli  nuilum  fignum  fonitus  da. 
bunt  nifi  pendentes  catenulae  attingant  cor. 
pus  aiiquod  non  infulatum  ; lune  enim- 
malleoli  adtrahentur  & repellentur  verfus 
pendentes  campanulas  ; atque  in  itu  & re- 
ditu  perciìtient  tintinnatila  , & campami  - 
ite  perfonabunt  ; Ad  normam  luijulce  ex- 

pe. 
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perimenti  P.  de  la  Borde  Augii  (he  Tauri, 
norum  Conftrnxir  cimbaluin  , quod  fon.urp 
barinonicum  ^ledricitate  reddebat . 

pxx. 

i 

11.  Super  unum  ex  majoribti$  cpndu* 
doribus  collocetur  filum  metallicum  in  cu. 
Ipidem  acutiffimam  definens  , cui  machia#, 
la  fiiperijgaponatur  variis  metallicis  filis  it.% 
compaia,  ut  a pentro  yerfus  circumfereq, 
tiam  radiorum  inftar  divergane . Quodlibec 
autem  filum  in  fui  extremitatje  fit  ad  angu- 
lum  horizonti  paralleluip  repnr  varimi  . - Si 
excitetur  eledricitas  , machinula  in  cufpi., 
de  metallici  fili  fita  in  gyrum  velQciflìinmn 
agerur  , & mocus  conftanter  obferysbit  di-t 
redionem  contrariar#  extremitati  filorum  ? 
Defcripta  njachinula  a Jacobo  Fergufon^ 
inufca  elrtfrica  appellatur  . t od  e in  ferme 
pad®  Aranei  eledrici  phaenomena  pbfefr 
yantur . 

DXXT. 

12.  Si  eìdem  condudori  infulato  aliud 

V ’ • I 1 17  • - tf 

rnetallicum  filum  in  obtulnin  angnlum  in? 
flexum  , atqne  in  pufpidem  acuti  (lima  ul, 
definens  collocemns  : Huic  amem  cufpidj 
approximemus'  macliiiìiilaip  yarjis  rotuli$ 

pa- 
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£àpyràceis  compattarci  ad  inftar  machinae 
planetaria  ; fi  haec  cum  folo  communicet  , 
d'uni  exciratur  elettricitas  , fliiidum  ex  cuf- 
picfc  metanici  fili  erumpens  impeller  ala* 
ifiajoris  rotte  , atque  reprehefemari  pote- 
ntine mot us  Ltmte  , Terree  , vel  aliorunu 
planetarum  . Superfluum  autem  ducimus 
rhacliinul3e  ifiius  deferiptionem  dare  , cum 
yividius  ,*  & clariusfola  machinte  infpedlio. 
ne  mecanifmits  dignofeatur  .•  Simili  artifi* 
Oio  poterit  Molendinum  parari , in  quo  , a 
fluido  elettrico  per  cufpidem  virgae  metal, 
liete  in  alas  Molendiui  irruente  , motus  ex- 
oi  tabi  tur  . 

Phuenófn&na  fdntillatìonir , & 
inflammationis  . 

DXXIL 

13X  Si  notte  obfervetur  tiranti  s horninis  , 
qàii  globunr  vitrenm  , vel  cfdcum  circuma. 
ttunrr  tangit  fitbtus  apparebit  luX  fimilis  lu- 
cf  Nott-iluote  . 

tom, 

14.  Sì  appi'oximétnr  digittis  * vel  metal» 
lum  , vel  minerale  , vel  lapis  ad  diftantiam 
unius  pollici*  vel  rninus  corpori  elettrifica-» 

io 
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to  videbimiis  etiàm  die  darò  fcintillarti  ve! 
flammulam  quafi  ex  lamina  exeuntem-  i 
modo  aurei , modo  fubrubri , modo  albi  co- 
loris  , qu?e  talem  ftrepitum  facir  , qualem 
fai  cnm  in  prunas  dejcitur  . Sunt  pariter 
ifìiufmodi  fcintillce  eo  majores  , quo  corpus 
admottim  conduttori  magis  fuerir  communi» 
catione  elettricum  . Quod  fi  nullum  tale^, 
corpus  conduttori  admoveatur  , ex  ejuse. 
niinentiis  prodire  videbuntur  in  tenebri» 
radiofi  pennicilli , quorum  raclii  divergen- 
tes  conos  quofdam  Ktcidos  formare  viden. 
tur  . Manus  conis  illis  admota  fluxum  te- 
nuifiìmse  materia?  percipiet  . 

DXXIV, 

15.  Si  catehulam  ferream  ex  condutto- 
re metallico  ope  Urici  pendere  facias  lon, 
gam  centum  , «Se  amplius  palmos , quee  de* 
ììnat  in  cufpidem  acutam  , «Se  fulpendarur 
cordi»  fericis  ; ad  qtiamcumque  pai  tem  ca- 
lerne , poftqnam  fatta  eft  elettrica  , digi- 
timi proximes,  eamdem  fcintillam  elieies  * 
& fìrepitum  obfervabis  . Sin  vero  ad  cu. 
fpidem  carente , prius  dtio  Inminis  penai, 
cillos  , «Si  poftea  kintillani  videbis  «• 


Si 
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1 6.  Si  digito  fcintillam  electricam  eli- 
cias  dolorem  velut  ex  acus  puntura  per- 
fenties  * Id  idem  accidit  fi  liomini  fcabel- 
lo  , vel  pici  infifienti  , vel  quocnmque  mo- 
do in  infida  conftituto  corpus  quodcumque 
communicationc  eledtricum  admoveatur  . 
Immofiduo  homines , quorum  unus  ele&ru 
lìcatus  fit , fibi  mutuo  fcintillam  cxcutianc  , 
itunbo  eumdem  doloris  fenfum  percipient . 

DXXVL 

17.  Si  condiufiori  admoveatur  gfobus  , 
vel  cylindriis  vitreus  aere  vacuus  , filimi 
metallicum  in  orificio  liabens , in  tenebria 
admota  mano  lumen  copiofifllme  eraittic  , 
quod  motum  manus  fequetur.  Confequerr. 
rer  ad  hoc  plicenomenon  : fi  ampliori  vie  rece 
fphaerre  intus  cavee  , & aere  vacuce  bina.» 
per  axem  metallica  fila  crafiìora  ita  aghi* 
tines  , ut  extrema  eorumdem  parte  intur 
ultra  S pollices  a fe  invicem  diltenc,  ele- 
ttrico conduttori  ad  unius  circiter  polli- 
cis  difiantiam  aclmoveas , exilifiìmas  a con. 
dudtore  ad  proximum  globum  , & veluti 
compreffas  fcintillas  profilienres  ; atque  eaf- 
dem  intus  in  ampliffimos  pennicillos  , at« 
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atque  atmofphteras  effundi  confpicies . Qfco* 
in  phoenomeno  Aurófae  Bbrealis  imaginent 
elegantifllnio  ad  Franklinii  imicacioneiiL. 
ex-perimento  facile  pervidebis v 

DXXVK. 

• i8.  „ Si  fecurvirm  vitreum  tubimi  nrér- 
„ curio  plenum , & utroque  prolungo  bra- 
„•  chio  apertimi  intra  bina  vaia  mercurio 
„ fere  piena  invertas  / ut  in  convexa  fu. 
„ psriore  ejufdem  tubi  parte  vacuimi  fpa- 
„ tium  obtinere  facillus  poHìt  ; atque  pa- 
„ ratis  lume  in  modum  tfebus  tubum  , & 
„ vafa  cohibenribus  undique  corporibns  a 
„ fedo  penitiis  fepares  ; indeque  efe&ricse 
„ catena?  rarmim  in  primnm  vas  inducas  ? 
, quotie's  digito  aut  deferente  alio  corpo. 

, re  mercurium  in  vafe  alio-  tanges,  lue i- 
, dam  in  recurvà  ac  vacua  tubi  parte  «co  - 
, lumnam  a catena  ad  corpus  deferens 
, per  m'ercuriuin  efiluenterri  óbfervabis  . 

, Si  vero  remoto  catence  ramo  alterimi  e 
, machina  fepàrafa  eleétricum  rartftim  irr 
, primum  illud  vas  inducas,  quoties  mer. 

cùriivm  in  vafe'-  altero  e folo  fimiliter 
, tanges  , lucidarti  contra  coliminam  alr 
, extpro  corpore  ad  macliinam  manifefì&.» 

, progredientem  deprehendes^  ,v 

éi 
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CXXV1IL 

i 9-  5i  Enfis,  vel  acus  Jongioris  cufpi. 
dem  objicias  conduttori  metallico  , etiaiiL. 
ad  difiantiatn  unius  p.edis  cufpis  lumiqofa 
confpicietur . Si  vero  homo  in  infida  co/i- 
fiitutus  rnanu  teneac  gladium  nudum  , & 
aliquis  applicet  cufpidi  palmam  m.anus  , 
fentiet  ventum  vehementem  . 

DXXIX. 

s>o.  Si  acu  altera  polita  fnper  condii- 
ttorem  , alteram  acum  objicias  conduttori , 
Sa  digitum  ad  primam  acum  admoveas  ; 
acns  conduttori  dabit  pennicillum  lucis  , 
qui  a cufpide  egredietur  , cufpis  autem  acns 
tuae  luminofam  fiellulam  «xibebit , quae  cuf. 
pidem  ingredietur  . 

DXXX. 

21.  Si  candela  recens  extintta  colloca, 
tur  prope  conduttorem  , deinde  ejvcitetur 
digitò  fcintilfa  ; hrec  fi  tranfeat  per  fu- 
mimi caiidelae  accender  ellyclinium  , 

*’*  7 * 

» 

1R  ■ j * 

* * ~ **  * 
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ai.  Filo  metallico  ex  conduttore  fuf- 
penfo  admovehatur  coclear  calefattmiL.  . 
cui  impofitus  fit  fpiritus  vini  rettificatus  , 
producetur  fcintilla  , qua  inflammabitur 
xnateries  in  cocleari  contenta  . Effettus 
idem  obtinebirur,  fi  homo  infulatus  detL 
neat  colclear  cimi  fpiritu  vini  , & homo 
alter  extia  infulam  conftitutus  fcintillam 
digito  ad  perpendiculum  applicato  eliciat  , 
vel  vice  verfa  . Veruni  fi  digitus  fpiritu 
vini  fit  maclefattus  , non  incenditur  , feci 
exit  ventus , qui  folTam  in  fpiritu  coclea - 
ris  producit  • 


JDXXXII. 

23.  Sumatur  vas  oricalceum  , quod  in- 
fìar  phialte  habeat  collimi  angufiius  , & 
ventrem  ampliorem  . In  lacere  fluidi  fic 
foramen , cui  metallica  coclea  aptari  pof- 
lic . Per  cocleam  tranfeat  tubulns  vitreus  , 
qui  intus  contineat  metallicum  filimi  . Hoc 
in  ea  parte;  quse  cu m interiori  capacitate 
vafis  communicat  in  cufpidem  infìexam  de- 
llnat , in  parte  vero  exteriori  definat  in  glo- 
Imm.  Hoc  vas  a CI.  Volta  vocatur  Scioperimi 

ele- 
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elettricum  . Si  v*#ifiud  aere  infiammabili 
repleas  , ejufque  pdficium  fubere  claudas  , 
dum  in  globo  inferioris  fili  fcintilla  elettri- 
ca excitatur  ; magna  cum  vi  , & firepitu 
pari  ad  ittum  fclopeti  aer  inflaramabitur 
&.  fuber  ad  maximam  diftantiam  projiciet, 

DXXX11L 

• • % 

24-  Ad  pliaenomena  adtrattionis  , & re. 
pulfionis  timi  fplendoris  & ignis  pertinenC 
infignes  illi  elettricitatis  effettus , quos  in 
caligis  fericis  detexit  Robertus  Symmer 
Londinenfis , quofque  expofuic  libello  edi* 
to  anno  1760  . Pliaenomena  autem  a Syra-. 
mero  obfervata  fune  fequentia  . Binas  ca- 
ligas  fericas  , qaarum  altera  nigra  erac  , 
altera  alba  eidem  cruri  denudato  impo- 
fuit , inde  eas  inanu  per  aliquat  minuta 
ita  fuperimpofitas  confricavit . Detraxit  eas 
a crure  , curaque  manibus  pendulas  deti- 
neret  maximam  eLettricitatem  in  illis  ex* 
pertus  eft  dura  erant  ad  invicem  fepara- 
tre  , cujus  vix  indicia  exibuerant  , cunu 
aduc  elfent  conjunttae  ; Attraliere  nimi- 
rum  vidit  omnia  corpora  levia  , quae  ipfis 
feorfim  appropinqnabat , 3c  fe  fe  mutuo  ad 
fenfibilem  etiam  diftantiam  adtrahere  : in- 
flatas  & diftenras  pcrinde  effe  , ac  fi  crii, 
ribus  impofitae  effent  , ac  denique  fcintil- 

las 
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las  fatis  vividas  cum  crepitìi  emittere  . Ha., 
ruaj  fcintillarum  colorem  diverfum  obier- 
vavit  in  caligis  albis  <Sc  nigris  ; in  primis 
enim  non  differebat  ab  eo  qui  producitur 
a globo  vitreo  , a, Iter  fimilis  erat  e;  quem 
habet  fcintilja  a globo  fulpbureq  eliciti . 
Op$  caligò  albie  phialam  Ieydenfis  concuf. 
fionis  replebat  materia  elettrica , ope  al. 
terius  deplebat  excuriendo  fcintillam  ab- 
fque  ulta  explofione  ; Cum  tibialia  , feti  cali- 
ghe fe  fe  mutuo  adtrah.ebant  , & fortiter  ìq- 
vicem  adh?erebant , tunc  detumefcebant  , 
nullamque  elettricatn  vini  indicabant . Si 
ita  conjunttte  denuo  feparabantur  , eriaip. 
polì  horce  quadrantem  ditta  phqenomena  fue. 
re  exibira.  Vis  adtrahens  inter  caligas  ab  ini- 
tio  explorata  cequabat  pondus  librarum  15  , 
Polì:  plura  autem  experimenta  feparatio  fujc 
executa  aliquot  unciis  ponderis  . Hoec  ali. 
tem  adtrattio  & cohaelio  feniani  decrevit . 

Phccnomena  Concujfionis  , fru  de  phialft 
Lcydenfi  , & Quadrato  Frankliniano  * 

pxxxiy, 

Huic  experirpento  occafionem  praebuic 
Cunseus  Leydenfis  ,qui  dum  phialam  vitreapi 
aqua  fupra  dimidium  plenaria,  ac  interro- 
re  fua  capacita  elettrica  catense  adn^- 

xara 
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xam  èxploraret , cafu  urta  marni  pliialam 
renens  , altera  catenam  fimul  tangens  ve. 
liementiflìmain  percuflìonem  inutraque  ina- 
nu  , bracino , humeris  , & pedìore  repen- 
te expertus  fuit  . Nullnm  in  re  elettrica, 
expeximentum  extat  , quod  majorem  phy- 
ircis  exploratoribus  admirationem  concive. 
rit  ; quodquè  prò  illius  explicatione  tan- 
topere  falivara  moverit  . Non  defuere_  . 
qui  iterando  perieula  , phialis  vitreis  la. 
minas  vitreas  , inetallieis  foliis  utrimque  in- 
dutas  fubftituere  cnrarunt  , & prceeipueL. 
Franklinus , qui  ex  ampliore  lamina  rite  in- 
dura abaeum  fulminantem  conflavit , quem 
tabellam  magicam  vccant  ; jdurefqne  fimul 
laminas  , quae  & onerari  , atque  explodi 
imirae  polTenc  elettrieam  oppugnationeirL, 
ir  alice  Batterìa  elettrica  appellavi . Nos 
àutem  hujufmodi  oppugnationem  variis 
phialis  Lcydenfibus  exequemur  . 

DXXXV. 

Comcìrtiones  vero  , quae  ad  accumulali, 
dnm  fluidum  elettricum  tain  in  phialis  Ley* 
denfìbus  , qiiam  in  tabellis  Francklinianis 
plurimum  adjuvant  funt  duo  . Primum  eft 
armatura  utriufque  fuperficiei  , alterum  eft 
abduttio  vaporis  ab  illa plaga,  quae  aver, 
fa  eft  a fuperficie  , in  qua  adcuiiìulatur  flui- 
dum . 
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cium  . Armatnr  anfem  phiala  t feu  lage- 
na fi  parietes  vitrei  , feu  fuperficies  inre- 
rior  & exterior  incluanitir  foliis  mefallicis 
*vel  fiarr.ni . Porerir  etiam  armari  phiala  , 
fi  externte  fupeificiei  folia  metallica  adne* 
clantur , in  interiori  vero  capacitate  ve! 
limatura  ferri  , vel  aqua  , vel  alias  liquor 
fymperiele&riciTs  infundatnr  . Lamina  ve- 
ro vitrea  franckliniana  , ut  ignem  fcintil- 
lafque  tranfmitere  poflìt  fequentem  armatu- 
ram  expofcit  . Utraque  lamina  facies  ftam. 
neo  folio  indili  debet  , ita  tamen  , ut  nu- 
clus  ultra  pollicem  circumquaque  maneat 
lamiiue  margo  . Adver tendimi  ameni  ut  op* 
poli t ic  lamina?  facies  ftamneo  folio  ita  in- 
duantur,uc  indù  fi  um  ita  in  altera  fuperfì- 
eie  converfum  , fafeiam  quamdam  digitum 
latam  in  ea  confìituat  , & undequaque  a- 
memorato  pridem  indufio  ultra  polliceli!, 
diftet  . Superficies  lamella  metallica  inte- 
gre obdufta  dicitur  armatura  inferior  , al. 
tera  fnperior  armatura  appellatur.  Secun- 
da  conditio  eft  abdu&io  vaporis  ex  averfa 
phialse,  vel  laminte  fuperficie . Nam  fini- 
cluni  eleétricum  vel  intra  phialam  , vel  in 
una  lambite  fuperficie  accumulatimi  nequin 
conciìfBonem  producere  , nifi  vel  ex  altera 
lambite  fuperficie  , vel  ab  exteriori  arma- 
tura phialec  recipiatur  . Unde  prò  expe- 
rimento Leydenù  , vel  Franckliniano  one- 
ra. 
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rari  debet  fluido  elettrico  vel  internai 
phialae  capacitas  r vel  alterutra  larainae  fu- 
perficies  . Explofio  amem  & concufiìo  eve- 
nier , fi  quis  una  manu  externam  fuperfr. 
ciem  , vel  catenam  ipfi  adnexam  tangat , 
altera  vero  illuni  metallicum  interna?  fut- 
pernciei  communicans  . 

DXXXVI. 

25.  Fifum*  metallicum  intra  phialanL. 
vitream  clemifium  fufpendatur  uni  ex  con- 
duttoribus  . In  altera  extremitate  extimae 
fuperliciei  phialae  pendeac  catena;  fi  liane 
homo  in  manu  habeat  , ubi  vitrum  diu- 
turna frittione  validam  elettricitateni  kex- 
citaveric  s & altera  manu  idem  homo  cori' 
duttorem  tangat  , prorumpet  fulmen  elee, 
tricum  ; fcintilla  folito  major  apparebit» 
& idem  ipfe  homo  percuffionem  & vehe- 
mentem  concufilonem  percipiet  in  manibus, 
brachiis  , «Se  pettore . Idem  experimencum 
in  pluribus  hominibus  fieri  poteft  , voca- 
turque  vulgo  catena  . Ut  vero  concufiio  ab 
Hominibus  percipiatur  ,debent  manibus,  ve! 
corporibus  communicatione  elettricis,inter  fe^ 
connetti.  Primus  catenulam  ab  extima  fu- 
perticie  phialre  pendentem  tenere  deber , 
pofiremus  poft  aliquod  tempus  ab  excitara 
.elettricirare  debet  conduttorem  , vel  all— 
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qnam  metallidani  virgam  Clini  conduttori 
in  infoia  coiifìitutam  , contingere  * Atifta 
phiahe  magnitudine  vcl  numero  , ipfa  qtro. 
que  explofìonis  vis  proportione  augebitur 
fi  ve  potius  fenticttir  validins  in  plurìbus 
bine  inde  fìmilibus  mufculis  concufiìo,  quo 
vaUdior  fuerit  explofìo  < Hinc  lì  ea  debi- 
lior  (ir,  vix  cligitorum  noclos  concilile  ; at 
ntramque  manmn  & brachia  , turrt  huitìff» 
ras  , pedìus  & geruia  tandem  Concucir , at- 
que  humi  etiam  flernit  fi  vehemenriflìma 
tliciatur  . Si  in  circlilo  fuccuffionis  avita, 
la  » acque  ammalia  minora  collodentur  , 
unica  ex  eadem  pili  ala  explofìo  aviculam 
momento  perimer  : majorem  avem  , puta 
columbam  , confternet  tantum  ì & canea 
in  artubus  concutiet. 

DXXXVll. 

ft6  Si  arcum  metallicitm  fflartibui'  terterts 
unam  extremitatem  adne&as  catente  ex 
pliiala  pendenti  , altera  vero  condu&orein 
tangàs  : excuflà  explofione  elettrica  vapor 
Viam  brevifììmam  ingredietur  , «Se  per 
metallicani  arcum  traduttus , nullam  in-, 
manibus  fuccuflìonem  producet  « 
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27.  Si  feries  hominum  corporibus  ori-» 
gine  ele&ricis  jun&a  fit,  nulla  fiet  concuffio  ♦ 

PXXXIX. 

» 

28.  Si  fuper  difcum  metallicnm  impo* 
nantur  triginta  vel  quadraginra  foiia  fibi 
invicem  fuperimpofita  ; deinde  collega  in- 
tra phiaiam  copiofiffima  ele&ri,citate  arcua 
metallici  unum  extremum  armatura  infe- 
riori phialae  adne&as  , alterum  foliis  , quo 
fjciniilla  in  ipfis  expitetur  ; haec  tanta  vi 
fupra  & infra  erumpet , ut  illa  omnia  per. 
foremur. 

1 

PXL, 

29.  Vitro  imponantur  bina  parallelepi* 
peda  ?x  auri  bra&ea  lata  cirpiter  linea-  . 
Jdaec  inter  medium  fìatuatur  parvum  fru- 
flillum  auri  malleati  ; ita  tamen  ut  ab  u- 
troque  una  -circiter  linea  diftet . Appara. 
tu$  hic  alia  vitrea  lamina  contegatur , & 
bradleie  laminis  vitreis  ita  fiat  aptat* , ut 
ultra  vitrum  promineant , His  ita  pera&ìs 
collocenrur  lamella  illae  vitreae  ferico  filo 
fortiter  polligatEe  luper  difcum  metallicnm 
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In  infida  conftitutam  . Ubi  phiala  fatis  im. 
buta  faerit  ele&ricitate  , excitetur  fcincitla 
per  arcum  raetallicum  , cujus  unaextremi- 
tas  catenee  adnexa  bra&eolam  contingat  , 
altera  vero  extremitas  alteri  portionibra- 
iteolce  admoveatur  ; prorumpens  elettrica 
icintilla  ita  mutabic  aurum  malleatum  , ut 
parte  utraque  parallelepipedis  obverfj  ada- 
iìionis  & liquationis  Tigna  laculenta  appa» 
reant  ; maculatile  oftendenc  metallicas  in 
.utroque  vitro  (ibi  invicem  correfpondentes, 
nulla  aqua  regia  extinguendas  . Hoc  expe- 
rimento putat  Franklinius  per  explofionem 
.elettricara  metalla  nou  tantum  fundi , fed 
etiam  in  vitrum  converti , perinde  ac  ac- 
cidie calybi  cuin  per  ipfurn  filex  percuti* 
tur  ad  ignem  excicandum  . 

DXLI. 

SO.  In  vitreo  cylindro  , vel  cereo  fe- 
xundum  axis  direÒionem  excavato  duo 
«metanica  fila  iqtroducantur  , quee  ad  di-m 
flantiam  triuni  circiter  linearum  fua  cufpi- 
xJe  fé  direte  infpipiant , & in  facie  lupe* 
.fiori  foramen  habeat , quod  cum  eodenu 
interiori  cavo  communicet  . Foramen  au. 
lem  globulum  ex  fambuci  raedulla  in  fuo 
margine  aptatum  habeat  ; dum  validior 
ituer  ila  cadem  franfilic  icintilla  a pillala 
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leydenfì  explofa  , Lhxc  globulum  longifil- 
me  projiciec . Si  vero  intra  eumdem  cylin- 
drum  vitreum  aqua  reponatur  , Se  fora. 
mine  perfette  obdutto  Se  claufo  fcintilla- 
elettrica  eodem  modo  excitetur  , torrens 
elettricus  in  tranfitn  magna  vi  aquam  ra- 
refaciet  , & cylindrum  in  minntiffirna  frag* 
menta  difperget  . 

« 

DXLIT. 

31.  Si  cartaceus  cylindrulns  cavus  re- 
pleatur  pyrio  pulvere  minutiffime  con- 
tufo , fubtili  calybis  feobe  permixeo  ; tum 
ex  oppofitis  cylindruli  partibus  intrudan- 
rur  fila  metallica;  ita  ut  eorum  extremita- 
tes  non  plus  , quam  duas  circiter  lineas  a 
fe  circiter  diftent  ; denique  , ita  inftitua. 
tur  exoneratio  phialje , ut  cylindrulus  par- 
tem  arcus  conduttori  conftituat;  diuiL- 
pliiala  exploditur  , atqiie  ubi  fluidi  elettri- 
ci via  aliquantulum  interrurapitur  , ita  ibi 
condenfabitur  , ut  pyrium  pulverejn  valeat 
infiammare . 

DXLIII. 

32.  Homo  in  infula  confiicutus  fcyphuni 
vitreum  vino  vel  aquis  plenum  ea  medio- 
do  manibus  teneat , ut  catenam  , per  quam 
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vapor  ab  adrrito  globo  derivatur  & fini- 
du.n  , & ipfas  attinga!  . Si  in  in  vitra  ab 
Adrtantibns  exhibita  panlum  elettrizati  li- 
quoris  infundat  , & finguii  poetilum  libare 
portemene , ut  primum  liquor  labra  alluec  , 
forti  concufiìone  omnes  quatientur,  & 
manibus  fingulomm  fcyphi  vitrei  excutien- 
tur  , nifi  fortiter  teneantur  9 

DXUV. 

33.  Pittala  perfette  onerata  elettrico  fca. 
belio  ioiponatur  , ut  cuin  folo  coiti  manie  a" 
tionem  non  habeat . Tarn  unco  interno  , 
quarzi  extimre  illius  fuperficiei  , ope  me- 
tallici fili , duo  rriacliintilae  campanulis  in# 
firuttqe  modo  numero  decimo  expofito  con* 
nettancur  , fi  experimentator  attigerit  un. 
cuin  internimi  phiahe  ,filebunt  campanula? 
qaarum  machinula  cuoi  eodeii)  communi. 
Ci*t  : (onabunt  vero,  qiue  exteriori  arma- 
tane  connettuntar , Si  vero  exterioreiiu 
pbialae  fuperficiem  attigerit , conticefcent 
patulla  excimse  armaturae  connexae  : fo. 
« .ount  vero  , quae  anco  interiori  adnettuu. 
tur.  Et  ita  centies  fi  velis  mutuis  obfequiis 
od  nutunj  experiuientatoris  vel  ionabunt , 
fjlfbant , • 
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344  Si  lamina  vitrea  inferiori  fila  facie 
indulto  metallico  armata  jaceat  fitti  bori- 
5to ri t ali  » tum  fuperiori  ejus  faciei  indufuim 
inetallicum  himirum  folium  ftamni  impona- 
tur  , qtiod:  ope  adnexornm  filorum  iericeo- 
rtim  &.  laminae  imponi  & ab  ca  evelli  eie. 
Varique  pofiìt  ♦ tum  prreterea  elc<5ìr ici t are  , 
qua  onerata  fuit  expolietur  » ac  poli  exo- 
nerationem  fnoeriori  indufio  denudetur  , 
esperimento  conftat  , quod  fi  iterurn  indu- 
lìum  jnetallicum  ad  fuperiorem  laminte  fa. 
ciem  aptettir,  ttim  tangatur  digito,  ac 
deinde  ope  adnexomm  filorum  fericeormn 
iterum  indù  filini  elevetur  , alterna  hac  in- 
dttfii  aptatione,  elevatione  , & attreftario- 
ne  recuperabit  elettricitatem  , oppofiram 
tamen  ei  , quoe  in  prima  laminae  oneratio . 
ne  apparebat , atque  induendo  , &.eXuen« 
do  faciein  laminae  ea  lege  , ut  ubi  eft  in- 
duca, attre&etttr  utrinique  , & dum  exui- 
tur  attreftetur  folti  m ope  ita  minimi  ferico- 
rum  , aut  bacillo  cohibente,  femper  alter- 
nam  a denudatione  recuperabit  ele&iici- 
tatem  , quam  alternatili!  ab  al  t redattone 
amittit  , qua;  fu  indufii  utriufque  fimul  • 
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35.  Quocl  in  lamina  vitrea  fuperiusde. 
fcripta  obfervavit  CI.  Beccaria  in  experi- 
mentis  atqtte  obfervationibus  > qtiibus  eie* 
tfricitatem  vindieem  explicavit  , idem  ap- 
paret  In  machina,  quamCl.  D.  Volta  in- 
verni:, cui  clectrophori  nomen  eft  inditum . 
.Orbi  ferreo  infundatur  vel  liquefa dtum  co- 
lopbonium  , vel  placenta  e duabus  cerae  liif- 
panicre  partibus  r & una  parte  maifte  tere- 
bintliinae  ve  ne  tee , ut  cralìitudo  duas  circi, 
ter  lineas  haud  excedat . Fiat  deinde  mi- 
nor alius  orbis  metallicu*  , vel  ftamni  folio 
indutus  , qui  vel  ope  flaminum  fericorum 
vel  vitrei  bacilli  fitti  horizontali  accolli  » 
& in  placentam  demitti  pofiit  , eadein  de- 
prehendentur  phaenomena  in  hac  machinu- 
Ja  , quse  in  fuperiori  experimento  defcrip. 
fimus  . Si  enim  fuperior  orbis  manti  tanga. 
tur  , tum  ope  fiaminum  vel  bacilli  elevetur  , 
indicia  pneferet  ele&ricitatis  , ita  ut  ad- 
moto  digito  fcintillet  : qui n fi  repetitis  vi* 
cibus  hoc  modo  oneretur  , totidemque  vi- 
cìbtis  tinco  pliialoe  leydenfis  admoveatur  » 
illam  onerabit  & ad  concuflìonem  produ- 
cendam  apram  ueddet . Quod  fi  orbis  fupe- 
rior e placenta  elevetur , qtiin  tangatur 
prius,  nulliuu  eleftriciratis  fignum  dabit  ♦ 
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Hrec  , & alia  multa  numero  funt  pbae. 
nomena  , quae  homini  experimenra  elettrica 
comparanti  occurrunt , quseque  a Ci.  Vi- 
ris  vario  hypotefium  genere  fummo  inge- 
nio conditarum  explanare  aggreffi  funr , 
quorumque  nos  conatum  &.  induftriam  con. 
je dando  folum  non  adverfando  profequc- 
mur . 

De  fìru&ura  Corpomm  Origine , vel 
Communìcatione  Elettrico  rum  • 

. V.  V 

DXLVIII. 

Ac  primum  quidem  ut  ea  , qnse  ad 
motum , & excitationem  elettrici  fluidi 
pertinenza  explanari  poflìnr , de  diverta. 
bruttura  & indole  corporum  origine  , & 
communìcatione  elettricorum  aliqua  difpu- 
temus  necelfe  eft  . Binas  elettricitatis  le- 
ges  Desagulierius  excogitavit,  qua?  facem 
praeferunt  ad  fecernenda  corpora  origine  , 
vel  communìcatione  elettrica  . Prima  eft 
quod  corpora  omnia  communìcatione  eie- 
ttriizcabilia  , admoro  corpore  ejufdem  ge- 
neris maxima  ex  parte  fluido  elettrico  or- 
bantur  . Altera  vero  , quod  orieiue  elettri- 
i>*rt  //.  X ca  ’ 


caea  in  parte  dumtaxat  elettricitatem  amiti 
tunt , ubi  fit  contattus  « Hae  vero  leges 
expetimentis  confirmatee  demonftrant  iru 
corporibus  communicatione  elettricis  ma- 
terici elettriche  undique  ad  Iocurn  , ex  quo 
fcintilla  eiicitur  aditum  liberum  patefce- 
re  ; dura  c contra  in  corporibus  idtoele- 
cftricis  vapori , vel  difficilem , vel  nullurn 
aditum  proeberi  . Ex  quo  quidam  exifìimant 
malfarli  cujuflibec  corporis  elettrici  efle-. 
interfperl'am  poris  incer  fé  , vel  parum  , vel 
nihil  commuilicantibus  : Corpora  vero  , qu* 
communicatione  polTunt  elettrificari  , prae- 
dira  effe  poris  intec  fe  perfette  comma- 
nicantibus . Porro  multa  fpnt  argomenta, 
quce  liujufmodi  texturam  coniìrmant  . Cor- 
pora animalia  , & vegetabilia  poris  abfor- 
bentibus , exhalantibus  , aliifque  invicent 
correfpondentibus  referta  funt,  ut  ex  eo- 
rum  anatome  confìat  . Fluida  quaecumque 
eamdem  liabere  difpofitiouem  pororum  ili- 
ci u b i a res  ed  . M.-taib  pluribus  menftruis,- 
imo  aquoe  aditum  permittunt  , facile  futi* 
duntur , caloremque  ab  una  parte  in  al- 
teram  communicanc  ; arque  ideo  praefata_. 
corpora  anaelettrica , fcu  communicatione 
elettrifi.cabilia  nuncupantur  • 


C on- 


Digitized  by  Google 


PXLIX. 


l95 


Contrariarti  ftrudturam  Iiabere  ajunt  vi. 
trnm , quod  maxime  rigidum  eli , minime 
du&ile  » nep  fpiritibus  , aqnte  , aliifque  fluì, 
dis  aditnm  permirtic . Hinc  poros  aliquo 
modo  in  direftiim  babere  debet  , ut  fi r pel- 
lucidum  , communicantcs  non  irem  . Idem 
fentiunt  de  refìnis  duris , & opacis . Se- 
ricum  textura  interna  cum  fulphure  con- 
venire arbitrantur,  digiris  enim  perfri<flmn 
eumdem  fonum  , crepitumque  edit  , quem 
flos  fulphuris  , & relìna  fluida  . 

PLf 

In  liac  theoria  poflunt  qnandoque  cor-» 
pora  idioeltétrica  in  anaeleébica  commu- 
tari  , ut  Do&iflìmus  Achard  pluribus  pe- 
ficulis  palam  fecic  . Sic  vitrum  maxime^ 
calefaftum  , fulphura  & relìnce  in  fìatu  li. 
quationis  poffunt  in  deferentia  converti  ; 
ic  eorum  pori , qui  prius  inter  fe  non  com- 
municabant,  ita  per  calorem  dilponi , ui  in- 
fer  eos  facilis  aditus  pattar . 

DL1. 

Sunt  qui  putant  corpora  origine  elp- 
T a ari-* 
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ftrica  ea  effe  , quae  elettrico  fluido  ita  re- 
pleta  (unt  , & velini  (stura  , ut  proinde- 
«equeant  novum  vaporem  abforbere  ; in- 
fiar  fpongiae  ? qu?e  femel  aqua  fatura  , <Sc 
impregnata  nequit  novarq  aquce  dolìm  epo- 
tare  . Percommode  ad  hanc  theoriam  ex* 
planandam  producitur  exemplum  Frankli- 
ni  de  varia  conducibilitate  caloris  ; Si  e. 
nini  plura  corpora  diverge  raaflle  textu- 
ne  (ub  eadem  thermometri  temperie  col- 
locentur  ; dum  ea  corpora  manibus  con- 
tre&ancur  diverfam  fenfationem  caloris  , vel 
frigoris  producunt  , prout  aptiora  funt  ad 
aBierendum  a manibus  majorem  , vel  ;ni- 
«oreiu  gradum  caloris  , & proporr ionali ter 
ad  poteniiam  continendi  calorein  dicuntur 
tnagis  vel  minus  caloris  conduétores  . 


DUI. 

Ne qu e . vero  in  fola  pororum  textura 
vel  in  copia  elettrici  fluidi  in  corporibus 
contenti  conftituenda  eft  differentia  inter 
fìric°ra  0l?S'oe  » vel  communicatione  ele- 
id^o^  oPklcrvationibus  conftat  corpora- 
, • f e<*trica  mot ui  tremulo  &.  vibratorio  mu 
e aruin  Pan iu in  concipiendo  apta  effe  , 
ferv^Ue  ld^ere  dum  elettrificantur  . Ob- 

qaoi  “rpora- qax  p,er_ 

c Clectrifit€.ri  poq'unt  maxime  fune 
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elaftica  Se  (onora  , aliifque  vibrationibua 
concipiendis  aptifiìma.  Levis  cohaereneia- 
partinm  fulplmris  , Se  refinarum  cum  ma, 
gna  elafticitate  conjuntta  facile  cognolci- 
ipieur  . Hinc  fi  bacili us  ex  fulphure  vel  re, 
fina  mann  calida  teneafur  , orientar  confe. 
fiiin  crepitantes  fragores  , Se  bacillus  fiffu- 
ras  aget  , Idem  dicendum  de  cseteris  cor. 
poribus  , qune  confrìcatione  elettrica  eva- 
dimi-, ur  norat  Nolleras  . Hiec  omnia  eo  plus 
elettricitati  concipiendae  apra  evadane  ,quo 
dura  magis  flint  , frigidiores  habent  par. 
tes  Se  ad  reagendas  aptiores  . Sic  cera  al- 
ba tempore  frigido  aliquam  elettricitareiiu 
ofiendic . Gummilacca  , Se  cera  obfignaro. 
ria  minus  fune  elettrica , quara  fulpliur 
Se  fuccinum  , qnre  foriius  fricari  poflune 
abfque  eo  , quod  ob  calorem  nimium  moL 
Jefcant , Se  motum  fu  b (ulto  riunì  amittanc. 
Atque  ficee  etiam  caufa  eric  , cur  nimius 
calor  in  quocumque  corpore  elettricitatem 
ininuac , adaugeat  vero  frigus  ; cur  idem 
calor  humidum  diflipans , adaugere  quan- 
doque  poffìc  elettricitatem  : cur  vierumin. 
rer  omnia  corpora  maxime  elecftri ffcabile_ 
fie  ; Se  cur  ligna  duriora  Se  ficca  origine- 
elettrica  evadane . 
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Cave  autem  pntes  ad  orìginariam  c- 
lettricitatem  folam  tremuli  mocus  conci- 
piendi  difpofitionem  fiifficere  , cum  metal- 
ia  eam  etiam  habeanc  ; fed  requiritur  , uc 
miniane  partes  tremanr  facilins  , & ut  po- 
ri interfperfi  ,vel  fluido  elettrico  fint  re- 
pleti , vel  minus  fmt  communicantes  ut  dif- 
ficilem  aditum  pnebeant  novo  accumulata 
vapori  . Confricando  celeriter  , & percu- 
tiejido  corpora  origine  elettrica  motustre- 
inulus  & fubfultorius  in  minimis  particu- 
lis  excitatur.  Hoc  motu  vapor  elettricus 
ex  poris  eju$  corporis  extruditur  , qui  in. 
corpora  comunicatione  elettrificabijia  , feti 
conduttores  deferri  debet  - Cum  enim  po, 
ri  omnes  iftiufmodi  corpornm  communi- 
cent  inter  fe  invicem  , per  quameumque 
direttionem  , per  intimas  fubfìantias  excur. 
ret  yapor  ; & quia  hic  corpora  ambien- 
tia  origine  elettrica  aeremque  penetrarti 
nequit  , in  intimis  conduttoris  recefiìbti$ 
accumulabitur  . Id  profetto  ofiendunt  ex- 
perimenta  Bosj  , Jal laberti , Beccante  fol- 
letti , alioruniqne  clariflìmorum  Virorum  , 
ex  quibus  conftat  fangiiinem  per  elettri^- 
ficationem  reddi  celeriorem  , aligeri  pian, 
tarma  vegetationem  , flores  ex^andi  ; fo-- 

Iti- 
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lutionem  chemicam,  deftillationem  , & pne- 
cipitationem  promoveri.  Ac  denique  aqnain 
ex  vafe  profilientem  per  recurvum  tubimi 
fieri  celeriorem  , ut  in  phaenomeno  feptimo 
obfervavimus  . Hinc  fi  mafia  & fuperficies 
corporis  communicatione  elettrifìcabilis  ad. 
augcatur , elettricitas  major  evadit , demolì, 
Arante  CI.  Volta  ; arnplior  enim  locus  va. 
pori  elettrico  accumulando  prteftabitur  . 

In  quo  natura  Elettrici  fluidi  fit 
confi ituen  da  . 

DL1V. 

Alterimi  , quod  a nobis  expendi  de- 
bet , antequam  ad  explananda  pfiaenome- 
na  accedamus  , eft  inveftigatlo  materiae  ele- 
ttriche , & in  quo  natura  Ini j ufce  fluidi 
confìftat  . In  quo  quidem  difiìdentes  fiabe- 
mus  clarifilmorum  Virorum  fententias.  Sunc 
qui  putanr  materiam  elettricam  elle  eam- 
dem  cimi  materia  caloris  ignis  . Et  pri- 
lli um  quidem  id  demonfirant  luce  il  la,  quam 
elettrica  materies  emittit , quoe  per  prifma 
obfervata  colores  etiam  exfiibet  . Secundo 
corporum  inflamraatioue  Iiiperius  memo-, 
rata  ; nam  elettrica  fcintilla  fpiritum  vi- 
ni rettificatimi  accendit , candelam  ceream 
refina  colofonia  intinttam  ardere  facit  , fol- 

vic , 
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vit  & vitrificat  metalla , aerem  3c  aqnam 

rarefaci c , evaporationes  corporum,  &.  ve- 
getationes  plantarum  promovet  . Tertio  ve. 
iocitate  perniciflìma  materia?  elettriche  , 
qualis  in  igne  folo  & luce  cognofcilur  . 
Quarto  vi  ingenti  elaflica  , quam  fluidura 
elettricum  efì  praeditum  , qiueque  foli  igni 
competere  potelì;  quo  fit  ut  lagenre  , & 
phialte  ob  coacervatimi  nimtmn  vaporerà 
difrumpantur  ; & torrens  elettricus  per  rno- 
diciffimum  foramen  prorumpat , partes  vi. 
treas  foramini  proximas  in  minutifiimnm 
pulverem  cltficiendo  . Quinto  communi  mo. 
do  , quo  ignis  , & materia  elettrica  exci- 
tanttir  ; ut  enim  ignis  corporum  frizione 
in  motum  cietur  , iìc  elettrica  materies 
confricatione  , & combuftione  corporum  fe- 
fe  reddit  manifeftam  : imo  quemadmodum 
in  pari  corporum  attritu  ea  magis  & ci- 
tius  incalefcunt  , qntecluriora  funt  , & ma- 
jori  elufìicitate  pra’dita  ; ita  eocJem  con- 
frittu  vitruin  durius  , & majus  elafticum 
majoretti  priebet  elettriche  materioe  copiam  , 
quam  fulpliur  & cera  oblìgnatoria  . Sexto 
denique  idem  confìrmant  fluidi  elettrici  per 
metalla  facillimo  tranfitu  , perinde  ac  iiu 
igne  eum  obferyamus  . 
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Praeter  ignis  dementa  , ad  materian* 
de&ricam  conftitucndam  , dementum  alimi 
eoncurrere  , live  fubfiantiain  aliquam  te- 
nuem  , cui  ignis  adhaereat , quamplurim? 
opinantur.  Ex  hoc  novo  combinato  eie-, 
mento  explicant  odorem  illuni  fenfibilem» 
qnem  fcintiila  elettrica  emittit  . Ventum  , 
quem  conus  lucidus  eleftricus  efficit,  co* 
lores  varios  , quibus  fcintillx  eleélricte  in- 
termicant  prò  varia  fcilicet  natura  corpo, 
rum  ex  quibus  educuntur  ; ntmc  enim  viOr 
lacere  flint , nunc  purpureae  , nunc  albse  # 
nunc  fubcroceae  . Ac  tandem  fluidum  ele- 
ftricum  non  effe  ignem  elementarium  puru* 
ex  eo  cleducunt , quod  ignis  in  corporibus 
excitatus  quandoque  eleftricitatem  impe- 
diat  vel  ejus  effe&us  plurimum  minuat  , 

DLVI» 

Beniaminns  Francklinus  fluidum  de, 
striami  ab  igne  elementari  quocumque  mo- 
do combinato  diverfum  effe  affirmat , pii, 
tatque  effe  ens  fui  generis  ufquequaque 
diffukim  , in  poris  omnium  corporum  di- 
ftriburnm  , cujus  moleculce  & ab  iifdem  po- 
ri* attraliuntur , & fefe  invicem  repellunc  « 
Pars  II.  V Ca. 
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Calor  enim  & ìgnis  'per  omnes  penetraC 
m-ilTas  ; materia  vero  elettrica  vitrum  , fe. 
riami  , & alia  corpora  idioelettrica  a«t  pia. 
ne  non  pervadit , aut  nifi  difficnlter  * I- 
gnis  liquorem  thermometri  eXpandit  : dila- 
tar folidinìma  corpora  ; niliil  autem  liornm 
Étdvertittir  in  elettricitate . In  vacuo  Boy. 
!eano  ignis  extinguitur  ; at  vero  materia  e* 
lettrica  in  pennicillos  dille  ridi  tur  longioresè 
Uiagifque  apertos  fe  dilatat  * Ac  denique 
maxima  oppofitio  intercedit  inter  aquani<So 
igne  in  , cum  ea  extinguendse  flammee  fit 
apeiflima  ; luec  vero  aqua , quam  ùnter  Se 
ignem  tanta  pugna  eft  , tantam  materias 
elettriche  copiam  & abundantiam  compietti 
potei!: , uttres,  aut  quatuor  aquae  librae  in 
lagena  vitrea  contentce  , adeo  vehenlentem 
eteitari  in  fe  patiantur  vini,  cujus  conctif- 
lui  ne  robuftifllmum  quidem  liomiois  cor^ 
pus  refi  fiere  valec  . 

DLVlf* 

$udt  denique  qui  cttm  Eulero  exifti- 
mant  elettricam  materiam  non  effe  diver- 
faui  ab  tetlie re  , feti  a fubtiliflimo  ilio  flui- 
do valde  elaftico  * itbiqite  diffufo  * in  quo 
libcrrime  lumoia  velocitate  caeleftia  corpo, 
ra  moventur:  quodque  interfperfum  repe- 
ritur  in  atinofphaera  tcrreftri  : omnium  cor. 
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porum  interfiitia  & pcros  accuratifiìiiuL# 
permeat  : in  ipfo  torricelliano  vacuo  rep$. 
ritur:  «Se  materialis  cauta  exiftimatur  prò» 
pagatioois  lucis  , dum  fenfus  vifìonis  vibra* 
toriis  ofcillationibus  afficic  rapiditale  majo« 
ri  ea  , qua  aer  fenfationem  fonus  in  a uri- 
bus  cxcitat . Hoc  fluidum  aere  communi 
fubtilius  effe  maxima  ejufdem  iprefaétio 
demonftrat  ,per  quain  non  folum  terreflrem 
atmofphaeram  pervadit  ; verum  etiam  fe- 
cundum  Hydrofìaticse  legos  eidem  innatans, 
ad  immenfas  , ut  ita  dicam  , diftantias  per- 
venir , *Sc  totum  illud  interplanetarimu  tpa- 
tium  occupat  & adimplet  , in  quo  abfqtic 
fenfibili  reflftentia  cseleftia  corpora  circuii!- 
rorantur  . De  hujufce  setherei  fluidi  ma- 
xima elaflicitate  ambigi  nequit  , eamque 
perniciflìmse  ilice  vibrationes  demonflrant  * 
quibus  feptem  circiter  minutis  triginta  leu- 
carqin  milliones  folari  luci  percurrere  fa, 
cit , ut  in  Optica  demonflratur  . Dum  ita, 
que  sethereum  fluidum  , vel  mediante  ele- 
ttrica machina  , vel  in  tcrreftri  armofphaera 
agitarur  , ad  motum  cietur  , ejulque  aequi, 
librium  perturbatnr  , omnia  ea  phsenome- 
na  apparebunt  , quae  fuere  a nobis  fupe- 
rius  enumerata  . Dum  enim  turbatimi  sequi. 
|ibriura  recuperare  affedtat  , fibilqm  au» 
jamque  tenuiflìjnam  excitabic  , eo  ferme^ 

, quo  turbai  um  aeri»  aequilibriunu 
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ventos  producit.  Et  qliemadmodum  aeris 
vibrationcs  foni  fenfationem  excitant , fic 
hnjufce  setherei  fluidi  ofcillationes  lucis  len* 
fura  in  oculis  prodncent . Cumque  deni., 
que  nequeat  ab  uno  corporc  in  aliud  efflue- 
re  , nifi  aeris  intermedi i refiftentiam  vin- 
cat , ejiifdera  Arata  feparet  ac  diffringat; 
bine  omnia  elettrica  phrenomena  , omnefque 
elettricitatis  indices  fragore  , crepitu  , Si 
fcinrillis  confociata  confpicientur  , qurn  rera- 
poris  momento  difparenr  , dtiiu  fluidu/n  i- 
flud  oequilibrium  perturbatum  recuperar  . 

DLVIII.  . * . * 

In  multiplici  ifto  circa  naturam  elee-* 
trici  fluidi  opinionum  4‘vortio  , qutenam 
At  a nobis  tutior  fornita  arripienda , adhuc 
in  ancipiti  iiimus  . Nobis  enim  videtur  ab 
argumentis  liattenus  adduttis , aliifque  , 
quae  adduci  etiam  poflent , perplexam  ad- 
modum  rem  effe  definire  velie,  in  quo  na- 
tura elettrici  fluidi  lìt  conftituenda , Si 
falebrae  abs  human»  mentis  liraitatione  dif' 
fìfulter  extricandae  . Hinc  nil  audatter  prò, 
nunciando  judiciura  noftriira  , ut  in  bu* 
jufmodi  rebus  oportet  » cobiberaus , 
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Fortaflls  pars  illa  purifllmi  aeris  , qnatn 
praeeunte  Craffordo  materiam  calorificanu 
effe  putamus  , diverto  modo  combinata  e-* 
leltricum  fluidum  appellari  poterit  , «Se  ea. 
indicia  praebere , qu?e  in  experimentis  eie. 
ftricis  obfervantur  . Si  qu?e  autem  differen- 
ti apparet , tota  adferibi  poterit  veliiculo 
iftitis  ignei  fluidi , per  quod  in  corporibus 
difluit  ; Atque  ita  componi  poffent  prò- 
prietates  ilice,  quee  fluido  igneo  conve*  . 
niunt  , quoque  a Francklinio  elettrica 
materne  denegantur  : nimirum  quod  ignis 
libere  permeei  poros  vitri  , & corporuiiL. 
refinoforum  , quos  elettrica  materies  mini- 
me pervadit  . Non  defunt  quippe  multa, 
fluida  facillime  corpora  queedam  penetrati, 
tia  , quaa  aliis  admixea  , & confociata  nul. 
lo  patto  adigi  poflunt  intra  poros  eorum  . 
Sic  fpiritus  nitri  facile  pervadit  argen- 
tum  : admixta  vero  poxtione  fpiritus  falis 
marini  minime  poteft  argenti  poros  Tubi, 
re  . Lux  , qux  in  plurimorum  fyftemate  ab 
igne  elementari  non  differt , nequit  corpo- 
ra ea  omnia  libere  fuJjire  > quee  ab  igne  pò* 
nqtrautur . 
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Hcec  vero  colettando  folum  ditta  vo« 
lumus  , & in  gratiam  eorum  , qui  vitrunu 
ab  elettrico  fluido  effe  impermeabile  prò 
aris  & focis  defendunt  , Veniet  fortaffe-. 
tempus  ( ut  Seneca  Nat. , quseft.  1.  7.  cap.25 
appofite  aie)  quo  ifta  , qme  nunc  latenc 
in  lucem  dies  extrahat . Veniet  tempus, 
quo  pofìeri  noftri  mirabuntur  nos  haec  tana 
aperta  nefeiiffe  . 

The  or  ice  tlettricitatis  exponuntur . 

H«s  de  varia  cohibentium  , & defereiv 
tium  corporum  textura  ac  de  natura  flui- 
di elettrici  delibatis , examinancjuin  mo- 
do fupereft  , quo  patto  elettricus  vapor  e 
corporibus  extrudatur  , & quomodo  pliaeno- 
mena  omnia  fuperius  enumerata  ex  mota 
màterke  elettricae  producantur . In  quo  qui- 
dem  nodo  extricando  radicem  ac  fonteni 
divorali  , quod  inrer  numerofiffimos , & ce- 
leberrimo* Experimentatores  e*tac  attinge- 
mus . 
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Celeberrimus  NoIIetus  Accademia 
Scienriarum  Parifinae  decus  inclytum  , fy. 
ftema  de  rebus  eleftricis  propofuit , quod  ex 
omnibus,  quae  unquain  ante  orbi?  pili lofophi- 
cus  vidic  * primas  femper  tulir.  Excitari 
autem  putat  materiam  ele&ricam  fequenti 
modo  . Quoties  corpus  idioeletflricum  con* 
fricatur , ejits  particulre  , cum  introrfura  ad 
fnajorem  contaftum  impellantur  , materiam 
fluidam  interiettam  extrudunc  . Fit  ergo  ve. 
luti  vacuum  in  corpore  quod  ita  comprimi, 
tur . Ubi  autem  iftitifmodi  vacuum  fattmn 
efi;  ; aequilibrium  inter  memorati  corporis  , 
&corporum  circujacentium  materiam  ele- 
ttricam  fublatum  eft  . Protinus  ergo  duo 
fiunt  per  contrarias  direttiones  inotu  pro- 
gredivo , & bmultaneo  fluidi  ele<ffrici  tor, 
rentes  , quorum  alter  perpetuis  affluxibu^, 
alter  effluxibus  elettricitatein  alit  : qui  ex 
Corpore  confricato  profluit  materia  effluens 
appellatur , qui  vero  ex  vicinis  corporibus 
corpus  ipfum  fubit  materia  affluens  vocatur. 
Ex  bis  torrentibtts  omnium  phsenomcnoruin 
elettricorum  caufas  deducere  conatur  . Af- 
fluxum  autem  , & effluxum  effluviorum  e- 
lcttricorum  fimul  dari  variis  experimentis 
probat . Quod  ad  effluentem  totrentem  at- 
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tinec  ipfb  oculorura  tediraonio  facile  cogno.  » 
fci  porte  affirmat.  Pennicillos  eoira  , live  co. 
nos  luminofos  , qui  fponte  effluunt  ex  an- 
gulis  omnibus  corporis  elettrificati  quif. 
que  videt . Prceterea  facile  percipitur  di- 
ftorum  floccorum  motus  a corpore  elettri- 
co in  vicina  effundi , fi  his  manns  admo- 
veatur  ; percipitur  enim  vclut  fubtiìiorfs 
aurse  afflatus . 

DLXIII. 

\ 

Quod  vero  praeter  fanne  torrentem  ile 
alius  affluens  fais  potifiìmum  argumentij 
demonftrat  CI.  Auttor  . Si  digitimi , ve! 
corpus  cufpidatum  conduttori  admoveamus, 
illico  duo  producentur  coni  lucentes , qui 
bafes  conjnnttas  habebunt , eorumque  a! 
ter  in  conduttore  , alter  in  corpore  ipfi  ad* 
moto  apicem  infixum  oftendet  . Nulla  feré 
inter  duosconos  luminofos  noratur  diverfi- 
tas  unde  eorum  alter  materiam  elettrica^ 
aftiuentem  , alter  effluentera  oftendic . 

dlxiv. 

Confirmat  hoc  idem  fequenti  experi- 
]?ento  . Si  in  difeo  metallico  cum  condu- 
ttore infulato  imponatur  ligni  vel  tabaci 
rafura , in  altero  vero  difeo  extra  infulam 

con. 
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confitti to  ad  dtiorum  vel  triiim  pollicum 
intervallum  cjafdem  rafurie  aliqua  quantitas 
imponatur  , dum  circa  condii  dìo  rem  eie. 
ttricitas  fundi tur  , avolabit  ex  difco  info- 
iato rafura  cum  fluido  effluente , & acl 
conduttorem  accedet  cum  fluido  affluen- 
te rafura  illa  , qui*  in  difco  extra  infoiali! 
conftituto  , fnit  collocata  . Atmofphaenu 
igitur  effluviorum  elcttricorum  corpora  ara. 
bientium  componitur  neque  ex  vapore  , qui 
ab  elettrificatis  corporibus  effluit , & avo- 
lat  ,&  ex  ilio  qui  eodem  tempore  ad  eum. 
dem  conduttorem  affluit , & advolat  , abf. 
que  mutuo  impedimento  inter  effluvia  in 
contrario  curfu  irrumpentia . Quid  quod 
corpus  fluidum  conduttori  admotum  fupra 
fuam  libellara  aflurgere  corilpìcimus  ? quod 
nonnifi  a materia  elettrica  a fluido  ipfo  in 
conduttorem  affluente , & fluiclum  impel- 
lente fieri  pofle  Nollecus  affirmat  . 

DLXV. 

Duplex  ìtaque  hic  torrens  eaufa  eli  per 
Nolletum  eorum  quos  admìramur  in  elettri., 
cis  eXperimentis  effettuimi.  Narri  primo  phse- 
nomena  attrattionis  & repulfionis  ab  af* 
fluentiìs  & effluentiis  fimultaneis  deducir, 
atque  acceffum  corporum  ad  corpora  ele- 
ttrificata fieri  a vapore  elettrico  in  ea  af 
Pars  II.  X fiu* 
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fluente:  receffum  vero  ab  atmofphaera ef- 
fluente , qna  corpora  repelluntur  . Dum- 
cnim  vapor  eleftricus  catena  & condu&o- 
ribus  circumfunditur  , atmofphaeram  quam. 
dam  circa  eadem  corpora  efformat.  Si  ad 
hujus  atmofph?er:e  limites  collocentur  cor- 
pufcula  leviora  : uri  e.  g.  fruftilla  auri  mal» 
leati  , pulveres  tabaci  , vel  furfuris  : leriu« 
fcula  haec  corpora  ad  conduftoreni  abri- 
' pientur  , quia  radii  divergentes  , qui  flu. 

unt  a co  ii  dilato  re  , impingunc  in  aerem  fu- 
j perambientem  , eum  rarefaciunt , & vacuo- 

lum  in  eo  relinquunt  , quod  confeftim  oc- 
• cupatur  a materia  affluente  , quae  fiandra* 

neo  motu  , & radiis  minus  divergentibus 
verfus  condiufforem  affluit  Corpora  itaque 
leviora  , qtt:e  inter  duos  iffos  torrentes  re- 
periuntur,  a materia  affluente  verfus  con- 
dtuffqrem  impelluntur  . Corpora  auteiTL. 
iffa  , dum  intra  limites  atmofphcerte  elee, 
tricce  pérveniunt  , magna  eleftricorum  va. 
porum  copia  faturantur  ; quo  fit  , ut  eo- 
rum  volumi na  , veluti  totidem  villis  atipìa  , 
evadere  ampliti s nequeanc  impulfum  mate- 
terke  effluentis  ; unde  repelli  , & excuti 
cu  in  eodem  vapore  debenc  . Accedit  ad 
ba?c  , quod  condenfatus  plurimum  vapor 
cletffricus  circa  corpora  illa  leviora,  non- 
folu in  augebic  eorutn  volumen  ; verum  e- 
t/am  nevam  atnaofplizeram  ele&ricam  circa 
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ipfa  efformablt  , cujus  divergenres  rudiiea 
ad  receffum  determinabunt  . Qnod  fi  cor- 
pufcula  itfa  vapore  elettrico  fattirata  attiri, 
gant  aliud  corpus  minore  elcdbric ira r is  gra- 
du  praeditum  , tunc  fiiperabundanti  & fii- 
perfluo  vapore  privabuntur , & ab  affluen- 
te torrente  iterum  ad  condtittorem  altra, 
lientur  ; & tamdiu  attrattio  & repudio  per- 
feverabit  , donec  tandem  ad  fìatum  cura* 
reliquia  corporibus  acquilibrem  tranleant  . 

QLXVI. 

Pari  ratione  per  duplicem  ifiura  fimiil. 
taneum  torrentem  explicat  Nolletus  phae- 
xiomena  fcintillationis  , infìamraationis , & 
conculTionis  elettricae  . Nam  quod  fpettac 
ad  leydenfera  concufiìonem  vapor  elettricu$ 
intra  phialam  coacervati^ , ut  primum  a* 
patena  interiorem  fuperficiefri  tangente* 
magno  ìmpetu  irruit , eodem  tempore  ab 
extima  fuperficie  phialae  vapor  effluit  . Fic 
ergo  collido  binos  inter  torrentes  ; partef- 
que  inflammabiles  turinone  commixtae  , fer- 
mentatone vehementi  exorta,  accendùntur, 
difploduntur  . Inde  oritur  fìrepitus  difietti 
commotique  aeris  , convulfio  dolorque  acu- 
tus  in  corpore  animali  , & cheterà  phseno- 
roena  fuperius  enumerata  . Quod  de  ful- 
minea leydenfis  phialae  concuffione  expli<*. 

X a ca« 


• Digitized  by-Google 


aia 

catum  eli  , idem  dicito  de  elettrica  fcirt. 
tilla  , qua  auttore  Nolleto  non  eli  nifi  mi*; 
nor  explofio  duplicis  iftitu  torrentis . Ele- 
ttrica etiam  aura  nil  aliud  eft  nifi  divifus 
«flfufnfque  fcintillarum  impetus , ut  fufius  ab 
eodem  auttore  declaratur  . 

DLXVjr, 

BeniamintisFranckliniusnaCione  anglus 
motum  & excitationem  elettriche  mareriae  in 
corporibus  novo  fyftematè , magnaque  ex- 
perimentorum  confenfione  explicat  . Tripli- 
cem  eorporum  fiatimi  diftinguit , nimirurr* 
flaturo  naturalem  , ftatum  elettriqitatis  po- 
fìtivap  , & {iatum  elettricitatis  negativa  . 
Fiuidum  elettricum  per  pcancklioium  in 
corporibus  omnibus  delitefcic , illudque  val- 
de  elaliicum  eli . Ejufdem  in  bis  denfitatis 
cfi , nec  manifefium  redditur , quam  ubi 
denfatur«&  accumulatur,  tuncque  elettrifi- 
cata effe  corpora  dicuntur . Corpora  illu. 
in  quibus  yapor  elettricus  redandat  vocat 
Francklinius  pofirivè  Se  exceffu  elettrica  ; 
illa  vero  in  quibus  vapor  refpettive  defi- 
cit defettu  & negative  elettrica  appellar . 
Tranfitus  ergo  fluidi  elettrici  per  vim  fuain 
elafticam  ex  corpore  exceffu  elettrico  in 
/ corpus  defettu  & negative  elettricum  pro- 
curari potelì:  videlicet  partem  elettrici  va- 
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poris  addendo  corpori  , vel  illud  fubtra- 

liendo  , vel  utrumque  affittendo  . lllnm  ve- 
ro corporum  ftatum  naturalem  dicic , in_ 
quo  fi  yerfaqtur , indices  elettricitatis  nul- 
los  obtinemus.  Itaque  certam  habere  debent 
corpora  elettrici  vaporis  quancitatem  , quaca 
ubi  obtinuerint  figna  non  produnt  ele- 
ttrica . Ac  vero  fi  in  illis  aut  circa  illa 
major  fluidi  elettrici  copia  adcumulatur, 
quam  naturali*  lìatus  exigac  , pofitive , vel 
per  exceffiim  elettrica  erunt;  fi  vero  de', 
perdane  quidpiam  de  portione  vaporis  na- 
turaliter  fibi  debita  negativain  & per  de*' 
fettina  elettricitatem  prodenc . 

DLXVIII. 

Duro  igitur  vitrum  fricatur,  fluidnro 
elettricum  fubtrahitur  a manu  fricante  , 
& cuna  vitrmn  a fluido  ipfo  nullo  patto 
penetrari  pofiìt  pars  alia  vitro  addita  ex 
eo  profluic  in  conduttorem . A condu- 
ttore ipfo  coercerbitur  , corporibus  origi- 
ne elettricis  fufpenfo  ? cum  in  aere  illi 
tranfitus  non  tanti  facile  pateat , & in  a- 
lià  corpora  impeditur  a corporibus  origi. 
ne  elettricis,  quibus  conduttor  ipfe  fujs- 
ftinetur.  Coercitus  hac  ratione  vapor  in 
conduttore  , & equilibrio  turbato  nititur 
fc  ad  sequalitatejn  diffundere  in  corpora 
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vicina . Habetur  ergo  per  FranklmmnU 

toifipus  rorrens  materite  eleftricse  ejufque 
drculatio  abfelvitur  dum  ab  extraneis  cor- 
ppribus  ad  hominem  fricanrem  & tubini* 
vifreum  , a tubo  ad  condu&orem  , a con- 
clu&ore  ad  corpora  vicina  , <St  dtmique* 
ad  hominem  tubnm  fricantem  , & ad  fo- 
lum  completa  periodo  redit  , eique  vapq- 
r^m  reftiiuit,  jatturairi  , quanti  infur- 
bito ^equilibrio  habuerac  refarcit  . 

DI.XIX. 

Expofìtam  theoriam  his  potifllmum  ob. 
fervarionibus  3z  expcrimentis  deinonflrare*. 
nititur.  Ac  primum  quidem  nullum  elTei^ 
certius  fignum  exifbmat  ingredienti?  in  cor- 
pus ele&ricitatis  , quain  ftellulas  lucidas  ; 
egredieqtis  vero  fafces  , pennicillos , feu 
flocco?  Ineidos  , Ex  yifu  autem  deter- 
minari  poteft  , qiiod  dum  experimenta  ele- 
tfricitatis  artificiali?  capirrns  , & culpides 
condn&oris  globo  , vel  cylindro  approxi- 
jnamus  , materia  elettrica  fub  forma  debi, 
Hs  lapis , feu  fìelhe  lucidte  ex  globo  iiu 
cufpides  conchidloris  prorumpit  . Dum  ve- 
ro e contra  condudori  ele&rificato  cor- 
pus aliquod  admoyemus , conus  eledtricus 
feu  pennicillus  fatis  magnus  obfervabijur, 
Ex  (juo  evidenter  apparec  ele&ricum  va** 
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porem  ex  digftis  fricantibus , veì  pulvil- 
lis  in  tubum  , & ex  iis  irt  .tonhuctorern 
effluere  ; & a conduttore  exceflum  illuin 
elettricitatis  , quo  fuerat  ontrarns  iterimi 
folo  & corporibus  illis  reftitui  , a quibus 
eumdem  receperat  . Et  fané  figura  conica 
fiocci  lucidi  a conduttore  emanantis  aper- 
te demonftrat  elettricmn  fluidurn  ex  con- 
duttoris  extremis  exiens  dilatari  , eapror- 
fus  ratione  , qua  columna  quoevis  fluida  ex 
vafìs  foramine  proilliens  eamdcm  induit  fi. 
guram  . 

DLXX. 

Expofitse  ’obfervationi , qua  circtilatlo 
nnius  elettrici  torrentis  juxta  Francklinj 
dottrinam  demonftratur  , addi  potei!  expe- 
rimentum  illud  a Cl.  Beccaria  execntum  . 
Si  machina  integra  , vel  pul  villi  fricantes 
corporibus  origine  elettricis  fufpenfa  fint  , 
apparebunt  indicia  elettricitatis  in  condu- 
ttore , deinde  definent . Qnod  profetto  de. 
monftrat  ideo  apparere  in  conduttore  pan  • 
ca  elettricitatis  indicia  , quod  in  iilum  de* 
feratur  materies  elettrica  ex  tubo  & cor- 
pose ipfurn  fricante  . Hac  vero  deficiente  , 
cum  a folo  , & a corporibus  circumambien. 
tibus  novus  vapor  illabi  uequeat,  elettrica 
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indicia  minuentur  ,ac  tandem  omnino  eva- 
nefcent  . Contrarium  evenir  quoties  tubus 
& homo  fricans  cum  folo  conunanicationem 
Jiabenc , condudìor  vero  corporibus  origine 
cledìricis  fufpenditur  ; urne  enim  fortis 
excitari  poterit  eledìricitas  , cum  a folo  Si 
corporibus  vicinis  copiofa  elettrica  mate- 
ries  in  tubum  pofììt  proflneie  . Haec  vero 
in  conci  littore  in  colledìa  iplum  elettriciurt 
reddit  per  excelTum  ; ut  ofìenclit  floccus 
vel  pennicillus , quoties  corpus  aliquod  per 
commnnicationem  elettricum^ei  admovetur. 

DLXXt. 

Hinc  intelligitur  phaenOménori  aliud 
iti  fiata  machinje  & catenae  feparat*  ab 
eodem  Beccaria  obfervatum  . Si  pulvillis 
ad  difìantriam  uilius  circiter  pollicis  obtu* 
fa  & fcabra  metallica  citfpis  objiciatnr  , e- 
mergimc  ftatim  figlia  elettrica  in  catena-  ; 
fìlentque  iterimi  remota  , quoties  libile— 
rit  * ctifpide  ì iterumque  redeunt  ciifpide 
adntota.  Éft  itaque  reiute  adcatenamad- 
mota  machinfe  cufpiS  , quod  in  Hydratilica 
eli  epiftomium  ad  fubjettum  vas  ; in  quod 
prout  illiicl  referatur  * aut  rediiditiir  * fini* 
«lo  viam  pandit  * cut  interfecat  . Hinc  fi 
in  teuebris  pìisenomenon  obfervetur  appa* 
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rebit  ex  admota  cufpide  pennicillus  coni* 
ca  bafi  fua  machinam  peiens  ; contra  in-. 
apicibus  cufpidatis  conduttoris  lux  tenuis , 
rot unda  , qure  fiellula  nominatur  . Ar  vero 
fi  altera  cufpis  conduttori  admoveatur 
conduttor  pennicillum  luciduin  in  admo- 
tam  cufpidem  projiciet  ; contra  vero  cu- 
fpis metallici  fili  conduttori  ad  aliquam  di- 
fiantiam  «dinota  , ftellula  iniignietur  « 

DLXX1I. 

t * • 

Hoc  pneftabilito  principio  de  unico 
dumtaxat  torrente  elettrico  , pergit  Fran- 
klinus  ad  explicanda  pliaenomena  omnia-, 
fuperius  a nobis  enumerata  . Et  quod  fpe- 
ttat  ad  phaenomena  attrattionis  & repul- 
fionis  bis  legibus  compraehendic  . i.  Si  duo 
corpora  fint  vapore  elettrico  onerata,  eo- 
ram  atmofphaene  elettricae  fefe  mutuo  re- 
pel l un t i & quo  validior  elettricitas  co  ma- 
jor repulfio  . 2.  Si  duo  corpora  fint  nega- 
tive elettrica,  live  naturali  fua  elettrici- 
tatis  copia  fint  orbara  , ea  attraliuntur  a» 
vapore  elettrico  denfiori  exifìente  >in  at- 
jnofphaera  contigua  , aut  in  corporibus  vi- 
cinis  ; magna  fiquidem  eft  inter  corpora 
omnia  , &fliiidiini  elettricum  affinitas  . Hac 
ergo  ratione  etiam  a fefe  inviceli)  feparau- 
^ tur  . 3.  tandem  fi  in  alterutro  corpore  va- 
Pars  II.  Y por 
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por  ele&ricus  redundet  refpe&ive  , refti-  ' 
tuetur  in  utroque  cequilibrinm  magna  vi 
ob  eamdem  affinitatem  , & corpora  ad  fe-. 
invice m accedent . 

DLXXIIr, 

Effettuimi  autem , atque  experimen- 
torum  pliialse  leydenfis , & quadrati  filimi- 
nantis  liane  explicationem  producir  - Dum 
fuperior  quadrati  armatura  , vel  interior 
phialce  vicrece  fuperlicies  filo  .metallico  ex 
conduttore  pendente  elettrificatu  r , tunc 
augetur  in  illis  fuperficiebns , colligitur  , de 
denfatur  magna  vaporis  elettrici  copia  , & 
fuperficies  ilice  pofitive  de  exceffu  elettrica: 
appellantur  . Inferior  vero  quadrati  , de  ex. 
terior  fuperficies  phialce  negative,  live  de- 
fedili elettrificabuntur  . Adaugetur  feilieet 
vapor  elettricus  in  fnperiori  quadrati  , de 
interna  cavitate  phialce  ;minuitur  vero  iru 
liu jus  externa  fuperficie  , de  armatura  infe. 
riori  ejufdem  tabellce  . His  itafe  habenti- 
bus  cum  vapor  elettricus  in  exteriori  fu*, 
perfide  pliiaice  , vel  inferiori  armaturata, 
bellce  ea  ratione  deficiat  , qua  in  interna 
phialce,  de  fuperiore  quadrati  acervatur  , 
excuifa  ex  conduttore  fcintilla,  elettricitas 
illa  copiofa  per  digittim  de  primum  homi- 
nem aliofque  contiguos  debet  a conduco. 
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re  transfluere  , ufque  ad  illum  , qui  exre; 
riorein  phialae  vel  inferiorem  tabellae  fuper- 
ficiem  tenec  , & vaporetti,  qui  deficit /ux. 
ra  leges  zequilibrii  reftituere  . Hoc  trans- 
fluxo  per  nervos  , mufculofque  potiflìmum, 
qui  in  animalibus  flint  communicatione-, 
valde  elettrici,  involuntaria  quaedam  mufetr 
lorum  contrario  , & concuflìo  producimr  . 
Vapor  enim  ele&ricus  fua  vi  expanfiva- 
fluidas  huinentefque  humani  corporis  par- 
tes  per  quas  traicit  , dilatar  , folvitque 
in  nodir  praefertim  ob  coile&um  magis  in. 
ter  tenuiores  valorum  plexus  ele&ricum-. 
ignem  . 

Hinc  fi  quocumque  artificio  vapor  e- 
le&ricus  maxime  acervetur , praefertinu 
phialam  aere  vacuam  recidendo  , non  per 
re&ain  viam  dumtaxat , & mufculos  bra* 
cliiorum  , fed  in  roto  corpore  concuflìo  va. 
lidifiìma  habebitur  . 

Via  vero  quam  in  hoc  experfmento  ab 
Una  ad  alteram  fuperficiem  eleftricus  va- 
por percurrit  , breviflìma  eft  . Etenim  fi  in 
experimento  carente  homo  unus  pedem  al. 
terius  hominis  rangar  , vel  aurem  : homo 
hic  concuflìonem  in  pede,  vel  in  aure  per* 
pipiet  : manifefìo  indicio  fluidum  eleftri- 
cuoi  per  mufculos  liarum  partium  excur- 
rere  , qui  mufculi  viam  breviflìmam  con* 
fiituunt  . Idem  obfervamus , quoties  fluì. 
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àum  elettricum  ex  fuperficie  fuperiori  ta- 
belle in  inferiorem  , & ex  incerna  phialse 
in  exteriorem  transmiccitur  per  arcum  me* 
tallicum,  nullam  enim  tunc  percipit  concuf- 
iìonem  homo  qui  arcum  manu  tenet  ; bre* 
viflimam  namque  viam  rune  arcus  ipfe  con* 
jftiruic  & proinde  per  eum  elettrica  mate- 
ries  movetur . 

DLxxvr: 

Quod  fi  interna  phialce  fuperficies  ne- 
gative  elettrifìcetur  : coinmunicatione  ni- 
mirum  cum  corpore  hominis  tubum  frican- 
tis  ; rune  motus  fluidi  elettrici  contraria 
direzione  fìet  in  concuflìone  , & a fuper- 
ficie exreriori  phia'ae  pofitive  & perexcef. 
fum  elettrica  ad  interiorem  defettu  , & ne- 
gative elettricam  movebitur . Hanc  con- 
trariam  circulationem  vaporem  elettricum 
tenere  plures  exiftimanc , dum  phiala  ele- 
ttrificatur  tubo  fulphureo  . Hinc  fi  tubo 
vitreo  fulphureus  fubfiituatur  aut  tubus 
externe  colofonia  pice  , refina , fulphure^ 
fic  obcluttus,  phoenomena  contrario  ordi- 
ne apparebunt . Ea  enim  , quee  ex  condu- 
ttore producuntur,  videntur  intubo,vel 
cylindro»  & reliquis  machinre  partibus  . Huic 
obfervationi  innititur  potifiìmum  Kinners- 
lei  theorema  ab  omnibus  Franklinianis  re- 
ce. 
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ceptum  : tubo  nimirum  fulphureo  oonfri: 
caro  ex  conduttore  macliinam  , ex  machi- 
na  fieri  conduttorem  . 

DLXXVII. 

Confequenter  ad  recenfita  phoenomena 
Fayus  , Vindlerus , Beccaria  , aiiique  dupli- 
cem  elettricitatis  fpeciem  diftinguunt:  nem- 
pe  elettricitatem  vitream  , & refinofam . 
Harum  vero  elettricitatum  fequentes  enu- 
qierantur  proprietates  . i.  corpora  elettri- 
ficata elettricitate  vitrea  repelluntur  . 2. 
Corpora  elettricitate  refinofa  imbuta  pa- 
riter  repelluntur.  3.  Corpora  quae  repel- 
luntur ab  elettricitate  vitrea  ».  attraliuntur 
a refinofa  » & e coatra  . 

DLXXVI. 

Aiiam  elettricitatis  theoriam  proponiti 
Ci.  Pryeftlejus  in  hiftoria  elettricitatis  t.2* 
p.  3.  fett.  3.  editionis  Parifienfis  - Statuit 
nimirum  differentiam  refinofte.St  vitreae  eie* 
ttricitatis  aFayo  primum  inventarti , eain- 
que  differentiam  repofitam  effe  credit , non 
in  eo  , quod  vitra  diverto  modo  elettrifi- 
centur  , ac  fubfiantise  refinofae;  fed  duplex 
fluidum  elettricum  agnofcit , quorum  al- 
terni» refiaofum  , aiterum  vitreum  appeU 
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lat . Horum  fluicloram  particnlas  maximam 
inter  fe  affinitatem  liabere  credit  , & utriuf- 
que  particulas  maxima  vi  repulfiva  prtedi- 
tas  effe.  Supponit  htec  duo  fluida  quan- 
tiiare  determinata  attraili  a corporibus  om- 
nibus , & in  eorum  poris  intime  conjun&a  , 
& permixta  effe  . Confricatione  vero  corpo- 
ris  origine  elettrici  producitnr  horum  fluì» 
dorum  leparatio;  linde  ele&ricitas  vitrea 
corporis  confricantis  ad  conciti dtorem  defer- 
tur  ; hujns  vero  refinola  elecffricitas  defer- 
tur  ad  corpus,  quo  vitrnm  fricatur  . In_. 
lioc  ergo  corpore  duplex  erit  quantitas  flui- 
di refinofì  , & in  conduttore  duplex  itidem 
quantitas  vitreae  elefìricifattf  . Cum  duo 
fluida  elettrica  ira  fin t feparata  exercere. 
incipient  relpettivam  vim  ad  tendentiam , 
& novam  conjunttionem  . Duo  ergo  ve! 
piar  a corpora  alternerò  horum  fluidorunu 
onerata  fefe  mutuo  repellent  : atrrahentur 
vero  a corporibus  omnibus  , qute  npoorem 
ejufdem  fluidi  dofim  habent  , quo  priora* 
corpora  onerata  flint  ; maxime  vero  attra- 
Iientur  a corporibus  illis , *a  quibus  nonnifi 
alte-utriim  fluidum  ineff  ; quo  ipfa  defii?- 
tuta  lune . 

DLXXVII. 

Juxta  liane  theoriam  elettrica  quceli*- 
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bec  fcintilla  compofka  eric  duobus  fluidis 
quac  per  oppoùtas  direttiones  moventur  . 
Cam  vero  digitus  admovetur  conduttori 
Vitrea  elettricitate  refertiflìmo  , deponet  iiic 
iftiufmodi  vitreae  elettricitatis  portionem  , 
& a digito  partem  refmofte  recipiet , quse 
in  corpore  hominis  digitimi  admoventis  a 
folo  fuppletur  . Hinc  duabus  illis  potentiis 
in  cequilibrium  reduttis  , nulla  amplhis  e- 
rune  indicia  elettricitatis  ; Cum  pliiala  Iey- 
denfis  interna  fna  fnperficie  cum  condutto- 
re  commimicat  , elettricitas  lefinofa  liujus 
luperficiei  ad  flluin  transferetur  , & vitrea 
alterili?  fuperficiei  ad  corpus  fricans  , cum 
quo  communicat  ; adeo  ut  tota  elettricitas 
vitrea  in  una  fnperficie  colletta  fortiter 
per  medium  vimini  attrahat  rePinofam  in 
altera  exiftentem  . Cum  ergo  medium  effc 
corpus  aliquod  defereus  inter  utramque- 
fuperficiem  , altera  elettricitas  in  alteram 
magna  vi  irruic , & denuo  co  njunguntur  . 

DLXXVIII. 

Hoec  funt  fyftemata  omnia  a Cl-Viris 
hattenus  excogitata  , ut  miranda  elettri- 
citati^  artificialis  phaenomena  enuclearent. 
Veruni  ut  ingenue  fateamur  tam  inulta 
numero,  tamque  in  dies  nova  liomini  ex- 
perimenta  comparanti  occiurunt , ut  nulla 
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arre  inter  fe  componi , nullis  hyporliefibus 
ad  leges  notas  naturae  revocari  pofTe  videan- 
tur.  Plura  tamen  in  tanta  hypothefium  eli— 
fcrepantia  prò  certis  affumere  pofìTunuis  in 
quibus  mirifice  confentientes  Phyficos  om- 
nes  Experimentatores  liabemus  : nimirmn 

1.  Fluidum  eledricum  effe  ubique  clilfu- 
fum  , in  corporibns  omnibus  delitefcere  , 
& maxima  in  copia  in  atmofphxra  reperiri. 

2.  Fluido  irto  in  ^equilibrio  manente  nulla 
eledricitatis  indicia  praeberi , & corpora 
faturitatem  naturalem  hiijufce  fluidi  ha- 
bere  . 3.  Laxatis  hajufce  fluidi  repagulis  , 
& c-equilibrio  foluto  , fluentem  eledrica.ru 
materiam  ex  uno  in  alterimi  corpus  tranfi- 
re  : five  per  occurfum  duplicis  torrentis 
eledrici  , ut  opinatur  Nolletus  : live  per 
feparationem  potentise  vitreie  a potentia 
refinofa  ì ut  putat  Prieftlejus  ; live  denique 
juxta  Franklinium  , quia  fluidi  iftins  quan- 
titas  ultra  liatum  naturalem  in  uno  corpo- 
re  adcumulatur  > in  altero  vero  infra  liatum 
naturalem  fluentis  eledricie  materia  quan. 
titas  remanet . 4.  Cum  natura  fluidorum 
ea  fit  , ut  fi  nullo  obice  impediantur  in  par- 
tem  omnem  difluant  &exundent  ; liincea* 
clem  eli:  materije  elettrica?  indoles  , quje  vi 
fua  expanfiva  difflueret  quam  facillime-, , 
ubi  facilis  datur  evagandi  via  , nifi  agge- 
res  curfum  vaporis  elettrici  fifiere  ut  , ac 
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coercerent . 5.  Inter  corpora  , qnae  hujufce 
vaporis  fluxum  intercipiunt  principem  lo. 
cum  obtiner  aer  . Unde  aeris  ftrata  fune 
veluti  aggeres , qui  fluxum  vaporis  elettri- 
ci fiftunt,  aut  inhibent  ; & ita  excitatam 
elettricitatern  in  aliquo  corpore  cohibent  , 
& converfim  imminutam  elettricitatern  in 
corpore  alio  intra  ambienterò  aerem  collo- 
cato retineant  . Hanc  aeris  proprietatem  , 
quse  ad  elettricitatern  naturalem  explican- 
dam  facem  prsebet  Vilkius  , ^c/Epinus  fe*' 
quenti  experimento  conlìrmarunc . 

DLXXIX. 

,,  Si  binae  ampliores  ligneae  lamina 
tenui  metallo  obduttse  planis  faciébus 
,,  paralleli  ad  aliquot  pollices  difiic?e  co^ 
,,  hibentibus  corporibs  firmiter  fuftenten- 
,,  tur  ; annexoque  catenae  ramo  alterutrau 
v elettrica  fìat  : ftratum  aeris  interpoliti  fn 
a,  elettrificatione  alterius  Plani  vices  gerit 
vitri  , & duo  illa  corpora  iefe  fortiter  at. 
,,  tralient  ; atque  idem  in  aere  inter  bina 
„ hujufmodi  plana  iqterie^o  fìet , quod  in 
,,  quadrato  Frankliniano  , vel  in  phiala  le y- 
,,  denti  fieri  novimus . Hinc  $ fìnifira  in- 
,,  dufìum  inferioris  ligneae  laminae  lente- 
,,  tangatur , duttifque  in  arcum  brachiis 
,,  dextera  alterum  indufium  follicitetur * 
Pars  IL  2,  „ con. 
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».  concnfEor.em  experiemur  . Quo  certe  in-» 
»,  experimento  patet  aerem  inrerpofituiiu 
„ inftar  laminae  vitreae  elle  confiderandum, 
,,  cujus  coliibeptia  firata  inftar  feiiei  fub- 
,,  riliorum  „ ac  mutuo  oppofitarum  laroeU 
„ lanini  fpe&ari  diebeaat . 

Ex perimenia  , Ù obfervationes  conqer  untar  k 
quce  Tur  mal  ini  , Gy  innati , ù ' Torpedini 9 
peculiare m quamdam  eletfricam  vini  per - 
Jpetfam  reddunt » 

DL  XXX. 

Prarter  corpora  idioelettrica  §.  504. 
defcripta  dantur  quaedam  alia  , quae  vim 
ele&ricam  excitant  , & phrenomena  qucedam 
cfferunc , quae  non  ita  facile  ad  leges  caete. 
rorum  corporum  ele&ricorum  redqci  pof- 
funt . Id  primo  confpicitur  in  Turraalino  , 
quod  a Linneo  lapis  ele&ricus  appellatur,  & 
a prifcis  Hiftoriae  naturalis  Scriproribus 
tjncurium  . Invenitur  hic  lapis  in  Ceylam 
infida  Afije,  colore  imitatur  hyacintum  , 
ejufdem  duritiei  eft  ac  cryftallus  , & variae 
magni tudinis . Excitatur  in  lapide  turma* 
lino  ele&rrcitas,  dum  forcipe  captus  in-, 
fornace  ab  orani  latere  » Si  in  medio  aequa - 
liter  calebat , aut  in  fervente  aqua  vel  fub 
palidis  cineribus  aliquoc  minutis  detineatur» 
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EÌe&ricitas  aufem  in  Turmalino  excitatà 
vimduplicem  jnirific'e  offenditi  quippe  li- 
no latere  eft  pofitiva  , adverfo  negativa  ; 
fi  enim  imi  Turmalini  lateri  globulus  fam- 
buoi  approximetur  , atcjne  alter  globulus 
oppofito  laieri , imus  ra pie  tur  , dùtn  ab  acl- 
verfo  alrer  globulus  repelletur..  Non  tan- 
tum igftis  aut  calor  eleftricitat-em  inTur- 
malino  excitat , fed  ventus  ex  folle  expref. 
fus  , & aliquòties  reperitili  , qui  efficit  ut 
utroque  latere  fiat  ele&ricum  . Vis  ele&ri. 
ca  hujufce  lapidis  non  permeat  corpora  L 
dioele&rica  , bene  vero  corpora  deferentia 
ele&rLitatem  . Hinc  fi  ferri  limatura  * vel 
plura  corpora  levia  in  pulvenem  redatta 
chartae  alicui  infpergantur  , qu?e  fupra  Tur. 
malinum  teneatnr  , liujus  eleiìricitas  cliar, 
tara  pervadens  erigir  perpendiculariter  iru 
fidemia  corpufcula  , fed  non  ex  fede  excu- 
tit  . Si  charta  inox  ad  itevam  , inox  ad 
dexteram  fupra  Turmalintim  moVeatur  , -e  - 
riguntur  -corpufcula  nunc  destroifum,  mine 
finiftrorfum  , velini  feobs  ferrea  a magnete 
fnbjacente  . Si  denique  duo  Turmalina  fuf* 
tìcienter  calefafta  filis  lineis  , vel  fericis 
fufpendantur  , fe  invlcem  alliciunt . Htec 
<3t  plora  alia  id  genus  plnenomena  detexe. 
rrmt  in  turinalinó  lapide  DuX.  de  Noja  Nes- 
poli , Wilfon  & Canton  in  Anglia  , j^pi- 
tnus  Petropoli',  quae  quidein  baud  leve  du. 
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biura  iniicfunt  an  ele&ricitas  Turmalini  di* 
verfae  omnino  indolis  fit  ab  ele&ricitate  a-* 
liorum  corporum? 

DLXXXI. 

Peculiaria  etiam  phaenoména  erthibet 
ele&ricitas  illa , quse  obfervata  fuic  tum 
in  pifce  Gymnoto  , tum  etiam  in  Torpedu 
ne  . Invenicur  Gymnotus  in  fuperiori  parte 
fluminis  forrinamenfis , precipue  ubi  rupes 
eminetites  flint . Si  homo  fit  in  aqua  ve! 
fluvio  , & Gymnotus  hominis  pedem , aliam- 
ve  corporis  partem  tangit , profternitur  pe- 
nitus  & vitee  ac  fuboierfionis  periculunu 
incurrit . Si  pifeis  hic  captus  natet  in  do- 
lio aqua  pieno,  & digito  manus  aqua  at- 
tingatur,  magna  in  manu  concitino  & fra* 
por  excitabitur  ufque  ad  cubitum  , fi  altera 
manu  eadem  aqua  tangatur  . Idem  eveniet 
fi  vel  ligno  vel  virga  ferrea  ittrifque  raa- 
nibus  adhibita  vel  aquam  in  quo  Gymna* 
tus  innatat  vel  ipfum  pifeem  tangamiw . 
Si  vero  liujufmodi  tentamina  fiant  baccillis 
cene  fignatorire  nulla  concuffio  a Gymno- 
to producetur  . Hsec  eleftricitas , quae  ex 
toto  corpore  pifeis  effluit , & potiffimum  ex 
cauda  five  pinnis  ultimis,  ab  aqua  , in  cujus 
profunditaté  pifeis  innatat  , nullo  pa<fio 
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difpergitur  . Haud  abfimiles  effettus  pifcis 
Torpedo  edere  videtur;  curri  hoc  iainen_. 
difcrimine  , quod  elettrica  iuccuflìo  , rune 
a torpedine  producitur  cum  una  manti  e- 
jus  venter  , altera  vero  dorfus  tangitur  . 
Tunc  enim  manus  , brachium  , humerus  , 
& caput  vehementer  & celerrime  concu- 
tiuntur  , afficiunturque  dolore  «Se  iìupore 
haud  abfimili  illi , quem  leydenfis  phialiu 
inducere  folet  . 

CAPUT  X. 


De  Elettrlcitate  naturali  liumani  corporis  ; 
& attiene  elettriciratis  artificialiter 
in  ipfura  excitatse  . 

Elefiricitas  naiuralis  fiumani  corporis 
explicatur . 


DLXXXII. 

, u 

ELettrictim  ignem  non  tantum  in  atmo  . 

fphaera  attionent  fuam  exerere  , veruni 
etiam  ampliffime  in  corporibus  omnibus 
triplicis  Nattiree  Regni  eflediffufum  ,exiis 
quoe  fuperius  difputavimus  manifefìo  appa. 
ree.  In  animantibus  pori  , quibus  cutanea 
cranspiratio  perfìcitur,  funt  orificia  illn-. , 
qute  aditunj  pnebent  elettrico  fluido » ut 
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intiraas  vifceritm  & organorum  Immani  cor- 
poris  partes  pervadere  valeat  . Ex  iisdenà 
poris  ab  liumano  corpore  efflnit  idem  eie— 
ttricus  vapòr  , quoties  ita  acctimnlatur,ut 
majorerà  elèttrici  fluidi  copiam  poflìdeat 
quam'ejus  flatus  elettricitatis  naturali  pò- 
fcac , vel  tequilibrii  leges  requirunt  . In- 
fenfilis  itaque  transpiratio  perenni  ifH  eie* 
lìrici  fluidi  vel  affiuxui  vel  refluxui  ma- 
ximopere  deferviet  , & aequilibrium  refli- 
tuet  corporibus  , qireties  extra  flatum  ele- 
ttriciratis  naru.talis  funt  conftitnta,  vel 
quocumque  modo  eum  flatum  arai  Ter  unti 
Uberem  prreterea  elettricitatis  copiam  fup- 
peditat  organimi  refpirationis  , quod  me- 
rito cenferi  poteft  infìrumentum  illud , quo 
vel  fecernitur  , Vel  pèrfuntlitur  elettricitaS. 
■Compertum  eft  refpirationis  mOtum  fie- 
quentiflìmurti  effe minuto  temporis  20  vi. 
cibus  iterart per  horam  1200  vicibùs  , & 
vicibus  28800  quolibet  die  . Conflat  prte- 
terea  in  quolibet  infpirationis  haùftu  pul- 
ìmones  recipere  40  pollices  cubicos  aeris  • 
Ex  quo  manifefìe  confequitur , ut  minuto 
temporis  forbeat  800  pollices  cubicos, 
48000  qualibet  bora-,  & 1520000  qualibet 
die  . Tota  ifla  atmolphacrici  aeris  quanti* 
tas , qu?e  pulmones  pervadif , cu  in  mate- 
ria elettrica  fit  referta , efl  leque  vehicu- 
lum  illud  , qupd  fecum  rapit  etiam  ignenli 
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elettricum  : cui  non  parvas  fuppetias  fere 
mutuus  attritus  fluidorum  inter  i'e  , & cimi 
partibus  folidis  , per  quein  naturalis  ele- 
ttricitas  excitari  poteft , & viribus  fms  vel 
attrattivi  vel  repuliìvis  agere  . Profeto 
ficuti  in  civitate  bene  conditura  , inqnic 
Ramazinus  , quoufque  legtbus  fuis  vigor 
perftat  fumana  tranquillitate  degirur,  iis 
ameni  peffundatis  turbarum  piena  funt  om. 
nia  ; ita  in  h urna  no  corpore  aequilibrii  lege 
fervata  , fartta  tetta  valetudo  eft  , ea  vero 
Infranta  fus  deque  aguntur  omnia  , ac  in- 
tefiinae  feditiones  fubfequuntur  . Concetta- 
re  igitur  licct  tranfitum  hunp  elettricitatis 
naturalis  ab  aere  intra  humanuin  corpus, 
vel  a corpore  in  aerem  quandoque  occulta 
aliqua  labe  & inquinamento  poffe  pnepe- 
diri  : quod  profeto  eveniet  curii  vires  ef- 
fluxum  ele<51r i ci  fluidi  urgentes  vincantur 
a viribus  eidem  effluxui  refillentibus  . Quo 
fit  ut  fublatp  virium  squilibrio  ad  elettri* 
pitatem  arte  excitandam  fit  recurrendum  , 
ut  vel  exceffus  elettrici  fluidi  pieno  fluen* 
to  libere  exoneretur  & dee  urrà  c , vel  de* 
fettus  poflìt  refarciri  ;*  acque'  ita  squilibri, 
ras  i41a  reftitui  , quam  morbolle  qusdan-L. 
caufs  perturbarunt  : quo  minus  mi  randa  m 
videtur  quod  toc  Cl.  Viri  cnm  Antonio  de 
Haen  confidenter  aflerant  elettricitatenu. 
inter  prsftantifììcaa  artis  medicee  auxilia 
effe  referendam . " v Me-  ' 


Medicee  eleffricltatls  compendiaria 
delineatio  . 

DLXXXIII. 

Primi , qui  experimenta  de  medica* 
eleZricitate  inftitiierunt  , fuere  Joannes 
Francifcus  Pivati  Venetus  ; Verati  Medi-* 
cus  Bononienfis , & Bianchi  Medicus  Tau- 
rinenfis.  Hi  nominis  famaqtie  maxime  in* 
eliti  Viri  , ad  curationes  ope  eleZricita- 
tis  feliciter  peragendas  exiftimarunt  vini-, 
eleZricam  medicam  in  corpora  transfun- 
di  poffe , fi  tuborum  vitreorum  parietes 
inreriores  armarentur  & incrufiarentup 
refinis  odoriferi  , fuccino  , affa  fetida-.  » 
aliifque  fimilibus , vel  Pharmacon  aiiquod 
liquidum  intus  cilindrimi  vitreum  apte  po- 
neretnr  • Tubos  ita  armatos  agitabant  fri- 
zione confueta , eofque  prò  materiae  me* 
dicoe  vitro  infufae  differentia  diverfis  aegro- 
tis  adhibebanc  eo  felici  effeZu , ut  quam- 
plurimis  falus  reddita  fneric . Immo  D. 
Bianchiti?  .tefiatur  fepius  fe  purgantibu? 
( ut  vocant  ) indufis  tubo  alvum  fubdu- 
3fiffe  iis , qui  illtìm  manu  tenuerant , ad, 
ditque  efflnvia  medica  per  catenam  etianu 
propagari  ad  partes  corporis  male  affectas  , 
fi  eam  attigerit  segrptqs  . Hanc  eamdem 
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raethodum  ciirandi  tenuere  Brigoli  Vero, 
nenfis  . & iu  Sicilia  D.  Palma  , qui  morbo- 
rum  pertinaciam  plerumque  tubis  iftis  fre* 
giffe  teftantur  » 


DLXXXIV. 

Cum  anno  1747.  hujufmodi  eledrici- 
tas  medica  pervulgaretur , rei  novitas  to- 
tani commovit  Europam  , Clariflìmus  Noi- 
l^ttns  ubi  experimenta  hapc  medica  typis 
venetis  & taurinenfibus  sedita  legit , nec 
tempori , nec  furaptibus  , nec  labori  peper, 
cit , ut  deprelienderct  verane  efient  expe- 
rimenta , quse  proelaudati  viri  inftituerunc  . 
Cumque  medicatos  tubos  variis  aegrotis  ap- 
plicuiffet,  eledricifmus  effedu  caruit  omni , 
& Venetias  rei  experiundse  caufa  profe- 
dus  , ni!  prorfus  comperir , quod  expeda- 
rioni  fuse  fatisfaceret  . Idem  de  pharmacis 
9 vi  eledrica  addudis  teftantur  etiam  Wac. 
fon  Londinenfis  , Jallabertus  Genevenfìs  , 
& Bofius  Vitembergenfis  . Hinp  fadum  eft, 
ut  eledricitas  medica  per  plures  annos  fi- 
luerit , donec  anno  1752,  ite  rum  infcenam 
produda  fuic  melioribus  avibus  , felicio- 
rique  fucceflu . Etenim  rejedo  tuborunu 
^edicatoru m.ufu  maxima  cum  laude  folam 
vim  eledricam  adlubuerunt  ad  morbos  de- 
pellencios  Medici  cl^trifQix^i  Parcktington  , 
Pqìs  II.  A a Vie- 
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Vatfon  , Vilkifon  , Fergufon  , Lover,Be* 
cket  , Birchius  , Cavallo  , Bertholon  , alii- 
que  , ac  prselertim  contra  morbos  nervcfi 
generis  , & quotiefcumque  humo.res  fpiflì , 
vifcofì  , & con  de  tifati  in  humano  corpore- 
reperiuntur  . Ex  quo  parer  dilcrimen  quod 
intercedit  inter  cam  elettricitatem  .qua  ufi 
funt  anno  1747,  arque  Ulani,  quam  de.in- 
ceps  arripuerunt  recenfìti  Phyllci  experi- 
mentatores.  Ula  corporìbus  tegrotis  mede- 
ri  conabatur,  non  quidem  elettrico  fluido, 
fed  medicata  materia  , qme  cimi  elettrico 
fluido  transfundi  debebat  ; haec  vero  elettri, 
cum  vaporem  per  corpus  humanum  traijcir, 
tit  canalium  nervoforuni,  & membranaceo* 
rum  concuffìone  glutinofi  & Itagnanres  hu- 
niores  priftinam  obtineant  fluiditatem  . 

DLXXXV. 

Poflemus  per  medie®  hiftoriae  campos 
difcurrere  , & eximium  acervum  fingula- 
rium  experimentQrum  , & curationmii  col- 
lidere , quibus  recenfìti  Clarifììmi  Viri  eie 
£Ìriclfmogloriam  fibi  compararunt.fìid  nobis 
agendnm  effet . Qui  diftinttum  curationurn 
catalognm  velit  , iegat  opti*  Antonii  de-. 
Haen  de  ratiqne  medendi  , Nofologiam  me- 
thodicani  D.  de  Savnages  Monfpeffulani i, 
:diffcrtationem  De  la  Sone  fuper  elettrici- 
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tatis  effetfiTs,  Programma  t).Theodori  Quel- 
malr  de  vtribus  eledricis  medicis , Opera 
Àbbatis  Sans  enumeranti*  curaiiones  pa« 
ralifis  & fu rclitatis  habitas  media  ele&ri- 
citare  , theotiam  & praxim  ele&ricitam 
medici  Tiberii  Cavallo  , & refleXicnes  f«- 
per  van  fcleftric’ratis  Joannis  Birch,  qua» 
duo  itovjflìma  opufcnla  ex  Anglia  in  Itali- 
cam  linguam  fuere  transfufa-,  & dotfiflL 
ma  difiertatione  autfa  a Joanne  Viventio 
meritifiìmo  Sereniflìmi  noflri  Regib  ATckia- 
tro  . 


DLXXXVI. 


Sed  in  Iiaec  arva  expfttiari  nobispky— 
fifcorum  experimenrorirm  curis  diftri&is  non 
licet  . Qaod  fpeélat  ita^ue  ad  hoftrum  in- 
frinitimi  eft  itiethodum  deicribere , arque-* 
infìrumerita  deiineare  , quibiis  ele&ricum 
fluid  tira  pofiit  ad  partes  internai  hominis 
tran  sferri;  iis  vero  negle&is  faluberrimma 
taeteroquin  remedium  improfpere  cedst  . 


DLXXXVI  I. 


Dnas  auTerh  methodos  ufurpari  novi- 
tnus  : Unam  , quam  vocamus  ufitatam  & 
communeiti , quceque  in  Anglia  , Germania, 
“Gallia , & Italia  ufurpari  iolet  ; Alterane 
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vero  fecretiorem  & arcanam , quam  Mef- 
meriatiam  appellane  Qaod  fpettat  ad  me* 
tliodum  communem , fideliter  tranfcribe- 
mus.eam,quam  Tiberius  Cavallo, & Birchius 
Lo  ad  ini , & D.  Mauduic  D.  Regens  Medie», 
facnltatis  Pafifienfis  in  Galliis  ufurpare  fo- 
lent  , quamque  per  fnmma  diimtaxat  capi- 
ta attingemus . fripliciter  itaque  elettri- 
eum  fluidum  adhiberi  poteft  ad  morbos 
depellendos . Vel  medio  fcabello  elettrico, 
conftituendo  infirmum  in  Infida  , qui  mo- 
dus appellari  folet  Balneus  elettricus  , vel 
mediis  feint illis  exculTis  , vel  denique  me- 
dia concu Alone  elettrica  per  leydenfeiiu 
phialam  excitaca  . Quilibec  veftrum  non  i- 
q no  rat  , quod  , ut  elettricus  balneus  appii. 
cètur  , neceiTe  fìt  , quod  aegrotus  fuper  fel- 
- lam  ; vel  fcabellum  infiftat  a reliquis  non 
elettrici  corporibus  ope  pìcis  , vitri  , aut 
alterius  idioelettrici  corporis  infulatum  . Si 
li uju fillodi  fcabellum  fit  adeo^  amplurn  , uc 
plures  firn ul  elettrifìcari  poflìnt  , tunc  vo— 
catur  balneus  elettricus  , eo  quia  intra  am; 
plani  atmofplKeram  elettricam  infirmi  con- 
Aituuntur  , non  fecus  ac  corpus  illius  , qui 
in  balneo  aquie  accommodatur  . Quotquot 
elettrico  balneo  fnbiciuntur  clcbent  metal, 
licam  virgam  cum  conduttore  commuuican»' 
tem  manu  prebendere  . D.  Maucluyt  cu- 
juslibct  infirmi  curationem  incipit  elettrico: 
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baiato  . Infirmi  per  odo  priores  dies  eie- 
drificantur  ad  horae  quadrantem  dumtaxat. 
Sequentibus  odo  diebus  per  lioram  circi- 
ter  , &cleinceps  ad  duas  & rres  ho  ras  , per- 
penfis  femper  & libratis  aerate , viribus , 
temperamento  , atqne  morbi  intenfitate.,  . 

Polì  inceptam  eledrificationem  per  bal- 
neum  progreditur  laudatus  vir  ad  excu- 
tiendas  fcintillas:  fcilicet  ex  p&rtibus  ma- 
le affedis  Òc  morbofis  excutit  per  5.  vel  6. 
minuta  fcintillas , atque  tìujufmodi  opera- 
tionem  deinceps  extendit  ufque  ad  femi. 
lioram  . Concuifìonem  denique  media  ley. 
denfi  pliiala  magna  cautione  adhibet  , le- 
viter  onerando  phialam  , nec  unquam  nu- 
merus  concuffionum  ultra  20.  extenditur  « 

Ad  conducendam  & determinandam  eie- 
dricitatem  pectiliarem  quemdam  appara- 
tum  adhibuerunt , turr.  ut  concufliones  eie- 
dricie  per  gradus  augeri  poflìnt  , tum  ut 
cuilibet  corporis  Immani  parti  vel  fcintilla, ..... 
vel  leydenfìs  concuflìo  determinari  poffit , ^ 
Ad  hos  efFedus  producendos  phialam  leyden  - 
fein  ornant  eledromerro  D.  Lame  , variaf- 
que  virgas  parata^  habent  vel  metallica s 
vel  ligneas  , vel  in  acumen  , vel  inglobu- 
los  defmentes  , & manubrio  vitreo  adne- 
xas  . Hujufmodi  virgie  direttore*  appellanti  r. 
quia  per  has  dirigi  & determinari  poteft  ad. 
quamcuniqoe  Immani  corporii  partem  ele- 
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drica  conctifìio , fr  extrémitati  nniustirgfc 
carenula  adne&atur  cnm  armatura  este- 
riori phialze  comraunicana  , alteri  vero  vir- 
g?e  catenula  fit  applicata  , qrtae  ctim  condii* 
dorè  communicet  \ 

* ' ‘ ' 

Scholion . 

DLXXXVlir. 

Phialam  Eledrorìftètro  arniàtam  , èz  de*  • 
fcriptos  Direttore s inter  machinàs  prò  ex. 
perimentis  eledricis  peragendis  in  promp. 
tu  liabemus  ; eorumque  raèchantcarn  con- 
ftrudionem  facile  quilibet  veftrum  digno* 
fcere  potèrit  * duriunodo  oculcs  in  tcòti/àrft 
Jfecàndàrh  infendat  ’.  Fig.  i\  exhtbet  elettri- 
cam  riVàchinam  qnana  §.  506  accurate  de- 
fcripfimus . À eft  Dilcus  cryftaliinus  làmeh 
laris  , quem  in  centro  perforatum  axis  mèw 
tallicus  B fufpenfurn  tenet  » manubrium  M 
circumagit  , & quatuor  pulvilli  in  óppòfi. 
tis  faciebus  perfricant . ( In  altèra  vero  ma. 
china  , quam  Negativa  elettricitatis  eXci* 
tatricem  vocant Pulvilli , Axis  metallico*, 
& manùbrium  cohibentibtis  corporibus  fune 
adnexa',  qtiibus  òmnis  ciun  lelo  communi, 
catio  tollitùr , & ad  Pofitiimm  ftàciim  re* 
ducitur , dura  pulvillis  catènnla  fufpènditar 
adfoium  ufque  .protenfa  ) C eft  tukustìte* 

tal- 
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tallicus  , fcu  pTOcipuus  conduttor  in  acu- 
ras  cufpides  definens  , & duabus  vitreis 
columnis  innixus . D D flint  duo  alii  me- 
tallici  tubi  , & conci  li  dores  , qui  priori  ne- 
ttumur  ope  virgarum  metallicarum  a a . 
Hi  eiiam  coliibentibus  vitreis  coiumuis  bine 
inde  incumbunt , arque  in  illis  fuipenfus 
delineatur  Apparatus  omnium  fere  tenta- 
flùnum , quorum  pheenomena  proximo  ca- 
pite explicaviraus  : m mufeam  elettrica™ 
defignar , dd  metallicos  difeos  adpulveres, 
& figur^s  papyraceas  attrahendas  vel  repel- 
Jendas  ; tum  etiam  adpaginas  perforandas, 
bratteolas  Jjquandas  , & pyrium  pulverem 
elettrico  fulmine  accendendum  : e e vafeu- 
lum  repreliefentat  ad  ipiritus  inflamman. 

: j machinulam  ad  fonum  in  campa' 
milis  excitandum  : g elettrornetrum  prae- 
cipuo  conduttori  adnexum  : h h fila  linea., 
qu?e  vel  inflantur  , vel  repelluntur  ; / ley- 
denfem  pkialam , qu*  ope  patenulae  exre* 
riori  armaturre  adnexre  cum  folo  cornioli, 
iiicat  . Fig.  2.  fcabellum  eleffricum  exliibet  . 
fì&m  3*  Abacum  fulminante™  , fed  quadra- 
rum  Francklinianum  . Fig.  q.  elettroplio- 
rum  Volt*  , in  FE  manubri um  , AB  pia- 
cenram  , CD  orbem  metallo  obduttum  . Fig. 
5-  elettroinetrum  lànae  phialae  leydenfi  ap* 
plicatnm  curii  catenulis,  & direfforibus  ad 
c«ncuffionem  vel  debjlem  , vel  veliemen- 

tem 
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?em  excicandam  prout  globulus  x rragis 
Vtl  minus  globulo  h phialce  approxima-* 
tur  . Fig.  6.  denique  Direèlores  varios 
defignat  , a direèìores  in  apice  romn- 
dato*  ; b Direètores  in  acutam  cufpidenu 
deHnentes  , c direètorcm  infirmo  oculo  ap- 
proximarum  ut  vapor  eleèlricus  leni  fìbilo  , 
tenuique  afiìatu  intra  oculi  bulbum  perfun- 
datur  . 

Ili  # ' * V 

Conjecfurce  de  Magneti [mo  Animali , 

Jeu  Mefmeriano  , 

DLXXXIX. 

Atque  haèlenns  quidem  ufitatam  me, 
thodnra  defcripfnnus  t cjuam  artis  medici» 
periti  ufurpare  folenc  in  elettrico  vapore  ad- 
ir» ini  Arando  . Sant  tamen  aliqui,qui  novo  «Se 
occulto  duftu , <3y  velini  arcana  quadarrL. 
arte  eleèlricum  flnidum  aegris  fuppeditare 
conati  flint  , & deplorarne  ialnci$  rcftitutio- 
ne  eosdem  recreare  . Hos  inter  merito  re- 
Cenferi  debet  D.  Mefmer  , cujus  fama  cìiver* 
fifiìmis  viroruiT)  doèhflìmorum  judiciis  jaèta- 
ta  fnit , Et  fatendurn  omnino  eft  adirne  in  te- 
nebris  delitefcere  media  , qute  praelaudatus 
V’ir  arripuerit  ad  curationes  perficiendas  , 
qua s ut  ajunt  non  improfpere  , inagnaqne 
felicitate  exevtftu?  eft  y Conjecerunt  qui- 

<ìan* 
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dam  mesmerianam  methodum  in  eo  confi;  j; 

fiere  , ut  inedia  applicatione  magnetis  fiu- 
penda  illa  curationum  exempla  , quaenar-  i 

rantur  , fnerint  executa  , òcdefperati  atque  jj 

incurabiles  morbi  iublati  . Inier  hos  recea'  J 

fendus  eft  Abbas  Sauri  , qui  tom.  2.  fu?e 
Phytìcoe  experimentalis  curationes  omnes 
a D.  Defcemet  pera&as , & mesmeriana-. 
methodo  executas  reducir  ad  magnetis  ap.  ^ 

plicationem  . Multa  quidem  ab  eodem  Au- 
rore enarranti1, r de  magnetis  viribus , & 
de  cautelis  in  magnetifmo  applicando  adhi- 
bendis  , libratis  femper  /Egri  temperameli.  * 

to  , intenfitare  doloris  , viribufque  in  ma- 
gnete refidentibus  . Ex  mesmeriano  prae- 
fcripto  , fi  fides  danda  efi  Delceaietto  . ap- 
plicatio  magnetis  per  gradus  , & fucceffi- 
ve  fieri  debet  ; ita  tamen  ut  dum  magne- 
tes  , vividiori  majorique  vi  donati  , tegro- 
tis  partibus  affricantur  , femper  dcbilioral. 
ter  magnes  eodem  tempore  capiti  applicar! 
debeat;  atque  ea  caurione.  ut  magnetis 
armati  pedes  & cufpides  ad  perpendiculum 
folo  infiftant  . Sufpicatur  praefatus  Sauri 
virtutem  magneticam  , atque  a&ionem , 
quam  explicat  in  humanum  corpus  , tribui 
clebere  vel  ferreis  mojeculis , quae  mcdiis 

alimentis  abliomine  deglutiuntur,  velquod 

in  liumcribus  , nervis  & mnfculis  amman- 
tili m adinveniaimir  particulse  analoghe  mq- 
£ars  IL  Bb  gnq«. 
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gneticis  efflnviis , & difpofitre  ad  parendum 
corumdem  anioni  - Agunc  itaque  in  hoc  fy. 
ftemate  magnetica  eftìuvia  , vel  quia  per 
poros  corporis  fe  infinuant , vel  quia  mor- 
bose particulre  in  fiumano  corpare  latitan- 
tes , cum  femel  vitti  magnetis  leniter  fu- 
jpradufti  fubolfecerinc , veliettientifiìme  at« 
trato  per  poros  corporis  expelluntur  . 

DXC* 

Quod  autem  fpe&at  ad  curatlones  ma* 
gneticis  effluviis  pera&as  , ad  teftes  omni 
exceptione  majores , Se  fide  dignifiìmos  pro- 
vocar , ad  Principimi  teftimonia  , ad  bona* 
res  Se  proemia  Aularum  , Se  quae  alia  fue- 
lint  publica  argumenta  , quibus  certiflìme 
conltet  inefmerianilmura  metfiodo  Defce- 
metti  executura , inaudita  curationum  e- 
atempfa  edidifle  . Quia  vero  nondefuerunt 
acutifiìmi  Viri  * qui  raefmerianas  curatio. 
nes  denegarunt , earqm  fidem  valde  ele- 
vando ; Se  contendentes  teftes  eos  produci, 
qui  vel  a Mefmer  ejufque  difeipulis  decep- 
ti  funt , vel  ob  commoda  fua  , atque  emo- 
lumentum  ex  ja&ata  arte  mefmeriama  Iiau- 
riendum  , talia  confinxerint  ; ideo  non  au- 
dennis  Arbitri  partes  nobis  furaere  , judi- 
ciutnque  hac  fuper  re  interponere  . Illud 
jcamen  confidencer  aflerimus  , quod  fi  mel- 
me* 
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mertanifrtiò  lo'cus  in  arte  Tàlutari  dandus 
eli  , non  alia  metlioclo  adóptari  debet,  nifi 
illa  , quam  proponit  Cl.  Saujj'elier  de  la 
Tour  in  libro , qui  infcribitur  L’  ami  de  la  ria' 
ture  ou  maniere  de  trotter  les  maladies  par 
le  pretenda  maqnetijme  animai . Hic  enim 
in  mefinerian^e  medicina  myfteria  diligen- 
ti i US  inquirens  ad  eleftricifmum  refert  cura- 
tiones  omnes , quee  mefmerianis  magnami* 
ìiominis  telebritatem  conciliarunt . 

. DXCI. 

Novimns  quod  Mefmer  infirmos  collo- 
cat  fupra  vas  ligneum  ovalis  formae  . Oper- 
culo  didi  vafis  inplantantur  metallica  quie. 
dam  fila  crafiìtiei  unius  pollicis  ad  invicem 
incurvata,  & definentia  in  globulos  - Vir 
g?e  ilfoe  metallici  foraminibus  operculi  ea 
cantione  appofitae  funt  , ut  facile  exiraht 
polline  . In  bali  virgarum  fnniculi  alligan- 
tur  aequalis  crafiìtiei  curr.  virgis  . Dnm  in- 
firmi mefmeriana  metliodo  virtute  magne- 
lica  imbnimtur  , dirigere  debent  cufpidem 
metallici  fili  verfus  illam  corporis  partem, 
qu?e  laborat  & doloribus  eiì  affetta  , pluri- 
busque  funis  revohitionibus  illam  cingere  . 
Vas  ligneum  in  mefmeriana  fciiola  relpici- 
tur  tamqnam  prómptuarium  «Se  receptacu- 
ium  ad  colligenda  , & confervanda  magne. 

D b 2 ti- 
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tica  effluvia Metallica  fila  funefque  can- 
nabiai  fune  iftius  fluidi  condu&ores  . 

DXCII. 

Hoc  polito  mefmerianse  methodi  fpe- 
cimine»  ariolatur  .pritfatus  de  la  Tour  va- 
fcuhim  illud  fimilliimim  effe  machinae  a 
a Clar.  Volta  adinventae , cui  Eleflropliori 
nomen  eftindittim.  Quemadmodum  enim 
EletArophorum  Voltce  componitur  ex  orbe 
ferreo  vel  ligneo  cui  infunditur  liquefatimi 
colophonium  , & placenta  qusedam  effor- 
matur,  qure  liabere  debet  crafiìcudinem  fai- 
tem  duarum  circicer  linearum  , ita  intra* 
vas  Jigneum  mefmerianum  reperir!  cenfet 
vel  colophonium  , cum  pice  mixtum , vel 
fnlplrjr  , vel  ceram  obfignatoriam  hifpani- 
cam  , aliudve  corpus  eletricum  . Et  que- 
madmoclnm  in  eletrophoro  Volere  minor  a. 
lius  orbis  e ffamni  folio  peripherice  ligneoe 
vel  ferrere  undique  affixo  requiritur , qui 
ope  Zonarum  fericaruni  fitu  liorizontali  at. 
rolli  & in  placentam  demitti  poflìt  ; ita- 
eriam  in  apparati!  mefmeriano  operculum 
confpicitur  metallicis  virgis  armatimi-.. 
Coniicit  itaque  prrefatus  Audor  quod  me- 
dio apparata  mefmeriano  trasfunditur  flui- 
cluni  eletricum  eodem  fané  pato  ac  in  e- 
letrophoro  elettrica  maceria  in  orbem  vel 

ar. 
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armaturam  fuperiorem  accumulatnr  , &ad- 
moto  digito  diffunditur . In  experimentis 
proeterea  eleZrophori  obfervamus  , quod  fi 
dum  fuperior  armatura  manu  tangenda 
eft  , ej us  digitus  unus  armatura  inferiori  , 
alter  autem  fnperiori  applicetur  , hoec  in_ 
placenta  elettrici  fluidi  retrufio  notabiliter 
major  erit  : qui  effiuxus  elettrici  fluidi  ex 
fuperficie  placentae  adjuvabitur  attrazione 
armatura;  fuperioris  , idque  fluidum  ex  in- 
feriori orbe  in  fuperiorem  aliqua  fui  parte 
per  cligitos  velini  per  quemdam  arcnm  con. 
duZorem  tranfibit  ; Iiatid  fecus  fulpicari 
poflumus  , quod  in  apparatu  mefmeriano 
dum  manu  arripiuntur  merallicae  virgo?,  ef- 
formetur  arcus  quidam  conduZor,  per  quem 
fluidum  eleZricum  quo  vafcnhim  oneratimi 
eft,*in  corpus  aegroti  magna  fui  portioue  ex  - 
panditur  . 

Dxcnr. 

Atque  baec  quidem  eft  luculenta  Se 
fplendida  mefmeriani  magnetifmi  facies  , 
quam  Gl.  de  la  Tour  adurobrare  , «Se  ad  ree. 
r?e  rationis  -&  philofophise  limices  reducerc-, 
conatus  fuit , His  autem  eviZis  atque  fup- 
pofìtis  non  erit  difficile  ariolari  quomodo 
mefmeriani  Alumni,dum  apparatimi  deferip- 
tura  in  promptu  non  liabent , magnetifmum 


animalem  in  aliòs  transfmldnrìfc . Tpfì  qUU 
dem  manunm  adfri&u  fuprà  corpus  aegroti* 
& iteratis  ta<5libns  ( cuivis  honerto  Virò  pe* 
nitus  indignisi  fingunt  exeitare  magnetica 
•effluvia  ; feci  reapie  appróxìniant  cegroto- 
riim  corporibus  parva.*  pliialas , vet  lericos 
facculos  ferrea  fcobe  repletos  , vel  parva 
ele&rophora  valida  ele&rieitdte  in  antecéf*. 
fum  jam  fatura  , qtiae  eas  fenfiitiones  valerti: 
producere  , quas  in  eledricitate  artificiali 
defcripfimus  * 

bxciv. 

Mittimus  hfc  enumerare  nngas  ineptif. 
fimas  , quibus , Paulianò  enarrante,  magne»* 
tifimi  applicationem  caraulant  * Quis  enim* 
nifi  emotae  mentis  libi  poterit  perfuadere  * 
quod  magno  fupercilio  , & trafonica  jadlan- 
tia  iriefmerianae  medicina  alumni  affirmanc 
infirmos  magnetifmo  animali  perfufos  corri, 
pi  illico  maximo  fopore  , duni  interim  eo- 
rum  fpiritus  velut  extafi  abreptiiS  intefiino 
fenfu  , & imagirtationis  eiccltatnè  & illumina, 
taeminifterio  fedem  infirmitatis  cogrtofcit* 
eafque  medicinas  indigitat  , qiuè  morbis  re* 
pellendis  neceflariae  lune  ? Qute  quidenu 
omnia  fi  expendanmr  cónfenfuros  nobifeum 
efle  oranes  , qnorqùot  partili m fìuclio  non., 
ducuntur  confidimus  praeter  vira  elèttri* 
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cam  , quam  in  mefmeriano  magnerifmo  re. 
cognofcimus  , quod  reliquum  eft  , totum 
effe  frudum  imaginationis  emotae  , & deli- 
ranti . 

DXCV. 

Fortaflìs  magnetifmi  animalis  facies  di* 
verfa  eft  ab  illa  , quam  hadenus  cum  prae- 
laudato  Pauliano  depinximus.  Fortaflìs  quce 
circnmferumur  ineptiffimae  nugae,  & vafer. 
rimje  offucke  non  a legicimo  fonte  & fcate- 
bra  , fed  a vulgi  imperiti  rumore  , & incon- 
lìderata  credulicate  profluxere  ; quapropter 
haec  , ut  mea  omnia  , limatiori  veftro  judi- 
cio  , & exadiori  criterio  vel  recipienda  , 
vel  repudianda  relinquo  . Sed  ad'  expen- 
dendam  vim  eledrici  vaporis  in  corpus  lui. 
manum  tamquam  e diverticulo  in  viam  re- 
deamus . 

An  elettrici  voporis  afflo  fit  pure 
medianica  . 

. k y v 

% * **  ‘ ' * " i ' N ^-r  - ' ‘ , . v 

Dxcvr. 

Defedimi  nondum  hadenus  fuit  aru 
fluidum  eledricum  agat  in  humanum  cor- 
pus aliqua  chymica  proprietate  , quemad- 
taoducQ  reliqu^i  medie amina  . Exiinii  Ex- 
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perimentafores  Beccaria  & Fontana  exifti* 

mant , qur-d  elettricum  fluidum  ,dum  inrer- 
nas  Immani  corporis  parres  permear  , tranf- 
ferre  fecum  debear  particulas  aliquas  vel 
acidas  vel  alcalmas , vel  inflammabiles , 
idqne  ex  eo  inferunt  quod  elettricura- 
fluidum  odorem  quemdam  emirtat  fulphu 
reum  , vel  porius  phofphorìcum  , & quod 
hoc  idem  fluidum  media  elettrica  Scin- 
tilla intra  palatimi  excufia  faporem  acidum 
excitet  . Ar  fentiunt  e contra  Birchius  & 
Cavallo:  quod  moleculae  vel  acidae  vel  al- 
calinae  a torrente  elettrico  abreptae  , fune 
in  modica  adeo  quantitare  , ut  elfettus  il- 
los  faluberimos  in  liumano  corpore  ne- 
quirent  producere  , quòs  confìans  experien- 
tia  denronftrat  . Attio  igitur  elettrici  fluidi 
concipitur  fimpliciter  medianica  , per  quam 
torrens  elettricus  irrigat , expellit  , diffol- 
vit  quidquid  in  fuo  perniciflìmo  curiti 
tranficum  impedire  poflet  . Hiec  autemu 
elearicifmi  attio  in  hoc  cuilibet  mediga. 
inini  anteferri  debec  , quod  medicamina 
reliqua  nequeant  ad  aliquam  internam  par- 
ticularem  corporis  partem  applicari  & de- 
terminaci . Diim  e contra  hoc  fluidum- 
co'arttari  & determinari  poteft  ad  percurren- 
damtt  permeandam  aliquam  parcicularem 
femitain  ; ejufque  fluxus  per  alias  partes  nec 
morbofus  nec  male  affettas  tamquam  omni, 
no  indifterens  cenfendus  fir  , Ex- 
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Dxcvir. 


Etfperimenta  autem  & obfervationes 
fa  laudatis  clariffimis  Viris  habira  circa  ac. 

mele&rici  fluidi  nos  condocent,  quod 
cle&ricitate  augetur  ìli  linmano  corporea 
pcrfpiratio  , pulftis  arteriarum  acceleran- 
tur  , promovetur  fecretio  in  gianduii^;  ut 
adeo , qure  infirmitates  bis  praeftitis  rolli 
polfunt , in  bis  curandis  ele&rizalio  utiliter 
adhibeatur  . „ Se  1*  Elettricità  £ inquit  Tif. 
fot  tom.  a.  part.  2.  §.  147.  ) deve  opera- 
re de  buoni  effetti , ciò  farà  nelle  malat. 
tie  ebe  dipendono  da  una  atonia  ne  foli, 
di,  e da  lina  vifcofità  lenta  de’  liquidi, 
e che  per  ciò  deve  riufeir  di  buon  ufo 
in  que*  cali , ne’  quali  vi  è uno  fconcer- 
to  di  trafpirazione  fenza  rifcaldamento 
e fenza  fecchezza  ; nè  i reumatifmi  cro- 
nici , in  que  Ile  malattie  nelle  quali  vi  fa. 
rà  qualche  evacuazione  foppreffa  ; in  una 
parola  nelle  malattie  principalmente^ 
che  dipendono  dall*  allentamento  della 
fibra  e dalla  vifeofità  degli  umori . E 
lìccome  quelle  due  cagioni  poffono  prò. 
durre  malattie  convulfive  , potrà  allora 
divenire  utiliffima  , riftabilirà  le  forze, 
riparerà  la  nutrizione  , ravviverà  gli  u. 
Pars  li . C c „ ti- 
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tili  movimenti , farà  fparire  i falli 
„ si  guarirà  le  paralifie,  e le  convulfi 


Dottiffimus  Bertolon  in  pereleganti  C 
pere  de  Elettricitate  Immani  corporis  »cu 
juxta  nofologiam  D.  de  Sauvages  ad  decem 
claffes  revocaffet  morbos  omnes  atque  aegri, 
tudines,  quibtts  humanum  corpus  affici  po- 
tei!, pluribus  periculis  captis  oftendit  vei 
elettricitate  pofitiva  vei  negativa  jugulari 
& frangi  poffe . Porro  advertit  aliquibus  me., 
dendum  effe  praefidio  & unione  aliorum- 
medicaminum,quae  ab  arre  lalutari  fuppedi- 
tantur:  Neque  enim  credendum  eft  elettri- 
citatem  effe  pharmacon  univerfale  , & lapi- 
dem  Pliilofophorum  medicinalem  ad  defpe- 
ratiffimos  morbos  omnes  curandos  , ut  qui* 
dam  de  Elettricitate  magnifice  nimiumfen. 
tientes  inepte  opinantur . Partium  periti 
Medici  erit  internolcere  an  vapor  elettri- 
cus  in  bujufmodi  morbis  abundet , an  vero 
zegritudines  originem  trahant  ab  ejufdem 
vaporis  defettu  . Hinc  prò  re  nata  , libra- 
tifque  ac  perpenfis  omnibus  morbi  adjunttis 
poterit  in  praelìdium  advocare  velelettrici- 
tatem  pofitivam  vei  elettricitatem  negati- 
vam  . Methodus  ad  utramque  fuppeditan- 
dam  eaeft,quam  fuperius  delincavimus  a 
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quaeqne  adhiberi  poteft  vel  per  balneum  vet 
per  fcintillam  , vel  denique  per  oneratse 
diialae  concuflìonem  . Ante  oculos  veftros 
^«ojeci  machinam  ad  utramque  elettricità- 
lem  excitandara  aptifiìmam . Quando  ele- 
ttricitas  negativa  in  praefidium  eft  advO' 
canda  , tunc  infirmus  in  infida  conftitutus 
commnnicet  neceffe  etf  cum  puivillis  perfe- 
tte infulatis;  atque  in  extremo  conduttori 
anulo  catenula  pendeat  oportet , quae  pa- 
vimentum  contingat  . Vapor  itaque  elettri, 
cus  ex  humano  corpore  erumpens  in  pulvil. 
los  avolabit , a puivillis  in  conduttorem  , e 
conduttore  in  pavimentimi  , totamqne  do- 
firn  elettrici  fluidi , qua  corpus  onerabatur 
in  folum  tanquam  in  commune  fluidi  ele- 
ttrici receptaculum  transfundet . Methodus 
ergo  elettrificandi  corpora  negative  opponi, 
tur  mechanismo  elettrificationis  pofitivae,  <5c 
ut  verbis  Celeb.  Franklini  utar  pulvilli  & 
madrina  evadunt  conduttores;  conduttor 
vero  in  pulvillos  & machinam  convcrtitur  * 

DXCIX. 

Quia  tamen  in  malis  inveteratis , & 
quibufdam  etiam  non  inveteratis  elettrifl. 
cationem  flepius  novorum  malorum  caufam 
extitiffe  , plufque  nocuiffe  , quam  profuiffe 
experientia  docuic  \ ideo  vos  communi  tot 


Digitized  by  Google 


25a 


Volo,  Juvenea  optimi,  qnos  cateroqnin  tliee- 
rise  elettricicatis  bene  gnaros  effe  non  dubi- / 
to  , ut  caveatis , ne  , abque  confilio  , prae-  * 
fentìaque  Viri  artis  medicae  pcritiflìmi  %- 
vofmet  in  curationes  eleftricas  ingeratis;quia 
vel  error  in  applicatione  alterutrius  , aut 
attemperatione  ejufdem  commiffus  non  levi 
detrimento  effe  poterit  . 
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O P T I C /E 

UNI  V E R S M 

ELEMENTA: 


Ulcherrimam  , jucundifllmam  , creterif- 


que  omnibus  anteponendam  eam  Philo- 
fu  pi  li  eie  partem  aggredimur  , qu?e  in  lncis 
phsenomenis  & affe&ionibus  explicandis 
totaverfatur . Prseftantifìimum  hoc  fluidum, 
quo  omnes  Cueli  Regiones  oculis  noftris 
afpe&abiles  funr , quodque  corpora  illufìrans 
cornili  quantitatem  , meatus , figuram  , ve- 
rni ftatem  , numerimi  , afperitatem , poli— 
turam  , locurn  , firum  * diftantiam  nobis  vi- 
fibilia  reddit  , triplicem  obtinet  fìatum  ; ita 
ut  & in  corpore  a quo  promanat , & in- 
cerporibus  ad  qure  effunditnr  , 5c  in  organo 
a quo  percipitur  pofiìc  coulìderari  - In  cor- 
pore a quo  promanat  eft  ea  corporis  lucidi 
adfe&io , a qua  habet  illud  ut  Incidimi  ac 
luniinofum  fìt  . In  corporibus  vero  ad  qua? 
effundieur  , lumen  dicitur  ob  quod  corpora 
videntnr  , eorurnque  diftantias  , magnitu- 
dines,  fìtus  , connexiones  , colores  perci. 
pimus  . In  organo  denique  , in  quo  recipi- 
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tur  eft  motus  ille  , quem  in  oculo  excitat 

luminis  impattus  , a quo  follicitatur  anima 
ad  ideam  objettorum  eliciendam  . Lux  au- 
tem  a corpore  lucido  emiflfa  triplici  ratio- 
ne  ad  ocuium  venire  potell  : vel  enim  re- 
tta ab  ipfo  ad  ocuium  ufque  progreditur , 
diciturque  lux  diretta  : vel  lux  a corpore- 
lucido  emilTa  ab  opaco  aliquo  corpore  in- 
tercepta  regeritur  & ad  ocuium  demitti- 
tur  , diciturque  lux  reflexa  . yel  denique 
pellucida  corpora  transmittens  horum  ac. 
tione  a priftina  direttione  detorquetur  , & 
dicitur  lux  refratta  , Juxta  triplicem  liane 
rationem  inregra  de  Luce  dottrina  in  tfi- 
plicem  partem  dividi  illa  folet  : nimiruiiL. 
in  Opticam  , Catopcricain  , «Se  Dioptricam  , 
Nam  quae  agit  de  lumine  diretto  vocatur 
Optica , altera  quse  agi t de  lumine  reflexo 
Catoptrica  dicitur;  tertiademum  de  lumine 
refratto  Dioptrica  nuncupatur.  Nos  limi- 
timi nobis  prielcriptorum  liaud  immemores 
amaeniflìtram  iliam  Pliilofophiae  experimen- 
tal»  trattationem  aggredientes  rem  toiani 
lummatim , ne  prolixiores  fimu$  judo  , ita 
per  fìngulas  partes  comp.lettemur , ut  an- 
reloquii  loco  t’rattatiuncula  prsecedat  ge- 
neralia  quaedam  complettens  de  Natura  lu- 
jninis , & mirandis  ejus  propricutibus . 
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CAPUT  I. 

De  Lucis  natura  , & proprietatibus 
generalibus  . 

DC. 

INd.ibìa  res  eft  lucem  corpus  effe  , non 
vero  occultam  quamdam  qualitatem  , uc 
Peripatetico-Arabes  fomniarunt  : aut  ori- 
gini & nature  fpiritiialis  , ut  Pythagorici? 
placuit  * Nam  qnod  in  obftacula  impin- 
gens  refle&i  ac  regredì  cogitur  , vel  refra- 
^bionem  fubiens  dire&ionem  mutat  : quod 
in  particulas  etherogeneas  diffringitur:  quod 
co  Medium  in  foco  lentis  convexse  aut  fpeculi 
concavi  nrit  : quod  clamate  ac  fplendo- 
re  fuo  oculos  afficit  ac  percellit  : & fex- 
Cenra  alia  prtefert  corporum  indicia  , cura 
accidenti  peripatetici  fubfìantia  nequit  com- 
poni » aut  cum  fpirituaii  natura  confundi . 
T angere  enim  , & tangi , nifi  corpus  nulla* 
potej't  res  , 

DCI. 

% 

Num  vero  corpus  iftud  a corpore  Inci- 
do effluat , & immani  velocitare  moveatur 
tamquam  a centro  fphserae  ad  ejus  circum- 

Dd  a fc- 


ferentiam  ; an  vero  fubftantia  fir  per  Uni- 
verfum  diffufa  , qate  igni^  anione  agitecur, 
& ita  organmn  vifus  afficiat  , lis  & con- 
troverfia  eft  inter  Ecle&icos  Pliilofophos  . 
Renatus  Cartefius  voluic  la  cena  nil  aliud 
effe  nifi  preffionem  quamdam  ex  nifu  ilio 
profeftam,  qao  folidi  fecandi  elementi  glo  . 
jouli  a fole  , alio  ve  luminofo  corpore  ni, 
tuntur  recedere  ita  , ut  iftiufmodi  prefiìo- 
nis  vis  i&u  oculi  ex  primo  ulque  ad  ex- 
trcmum  globulum  odilo  conterminura  re- 
ttilinea direzione  propagetur . Ignita  ni. 
mirum  corpora  per  inateriam  primi  elemen- 
ti ignem  conftituentem  , dum  motu  pertur- 
bato agitantur  , globulls  fecundi  elementi 
circumpofitis  motum  vibratorium  comuni - 
nicant , qui  per  longas  ipforum  globuloruni 
feries  veLuti  per  tocidem  fila  ad  maximam 
diftantiam  diffunduntur  , percipiturque  ab 
oculo  . Joannes  Bernoullius,  Hugenius,  Ab- 
bas  le  Piacile  , Nollertus  , Monteiro  , 
Eulerus  , aliique  cartefianam  hy  potile  firn- 
emollientes  elafiicam  quamdam  ac  fiibtilif- 
lìmam  materiam  quaquaverfum  effufam  ex- 
cogitarunt  , quse  ab  agitatis  lucidi  corporis 
particulis  fuccu(T.i  olcillat  , motuque  luo  vi. 
bratorio  lumen  efficit  ac  propagar  eo  modo 
Cedi  celeriusj  quo  vibrantes  aeris  undee 
forni m producunt  . Neuttonus  deniq'ue  de- 
uucriticmn,  & atoiuifticum  filicina  iterata 

in 
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in  (cenarci  producens , lumen  nil  aliaci  elTe 

volai: , nifi  ipfius  corporis  lucentis  conti- 
nuali), fubtilifijmamque  emanaticnem  , feti 
corporis  ipfius  lucidi  fubtilifljmas  partici:- 
las  actenuatas  & rarefadas  , & quaqua- 
verius  linea  reda  jugiter  profluentes  • Quam 
nos  partem  in  hac  quseftione  meri  debea. 
mus  , decernere  nequimus  nifi  prius  lucis 
proprietates  praecipuas  accurati us  & ordine 
perfequamur  . 

Lux  projre/fiinis  motu  , & velocitate 
inexphcabUi  propapatur  . 

peti. 

Obfervandum  eft  itaque  primo  lucis 
propagationera  non  effe  iltantantam  , led 
eain  fuccefllve  diffundi  , licet  incredibili 
velocitate . Hanc  fucceflìvam  luminis  pro- 
pagationem  demonftraut  obfervationes  fadre 
a Roemero  in  circumjovialium  fatellitum  e- 
clipfibus  comparatje  cum  tabuli*  , quas 
Dominicus  Cafiinus  fenior,pro  his  prredi- 
cendis  anno  1 666.  vulgaverat , inquibus 
nullam  habuit  rationem  iuccefiìvae  propa- 
gationis  luminis  . Vidi:  feilieet  memoratam 
eclipfim  & praecipue  intimi  fatellitis  , ci- 
tius  fieri  quam  Cafllnianse  tabula  indica- 
tane , cum  Juppicer  in  oppofitione  cum  fo- 


. 

le  eft,  hoc  éft  cnm  proxtmns  eft  Tellurio 
quam  cunr in  conjiinétione  eft , feu  a lei* 
Iure  remotior  ; quod  nonnifi  a majori  tem. 
pore  , quod  a luce  infumitur  ad  majiis  fpa- 
tium  percurrendum  videlur  reperendo  iil.  . 
Qucd  ut  clarius  vobis  innotefcat  juverit  in 
primis  noflfe  ab  Afìronomis  quaruor  fiatui 
fatellites,  qui  circa  Jovem  * nr  circa  Ter- 
tam  Luna  , revolvuntlir  . Et  quemaclmoduni 
Luna  eclipfim  patitur  , dum  eam  inter  & 
Solern  Tellus  nofira  interiacet  ; ita  confti- 
uno  intef  Solem  ac  farèllitem  Jove  , fatelles 
quifque  eclipfim  fubit  , ideft  fub  Jovis 
umbra  delitefcit  . Quibus  fiatutis  qme 
Aftronomis  omnibus  funt  probatiflìma  , en 
deirionfiratio  Roemerii-  Sol  fit  S Tub.$fig.  i. 
Telluris  orbita  fit  circuhis  A C B D , Jnp- 
piter  J,  & fatelles  circa  Jovem  raptus  fit 
M.Obfervavit  igitur  Roemerus  fattllitem 
M , cium  Tellus  eft  in  A , adeoque  Jove 
perigteum  obtinente  pofi  eclipfim  a Jovis 
umbra  V emergere  , feu  liberar!  circiter 
uno  bone  quadrante  citius  . quam  cum  Tel- 
lus  in  B degeret  . Idque  deprehenfurn  con- 
ftanter  eùam  eft  in  alia  orbitte  parte  cum 
Teljtis  Exph  gra.  eflet  in  quadratura  & ver* 
farerur  in.C  vel  in  D ; tuuc  enim  tellure 
eXiftente  in  C,.cmerfionem  fatellitis  M ab, 
umbra  Jovis  ] degreheudittir  uno  honefe- 
miquad/aiite  tardius  òbfervari  quam  obfef* 

Va- 
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vari  deberet  fi  tellus  priorem  fnam  a Jove 
diftantiam  A ] non  mutaflec . Jam  vero 
hoc  temporis  difcrimen  proficifci  aliunde- 
haud  potelì  , nifi  ex  fuccefiìva  luminis  prò. 
pagatione  , qu?e  cirius  ad  breviorem  di- 
ilantiam  A , quain  ad  longiorem  B appel. 
lat . Nam  fikimen  ab  eo  rateili  te  ad  Ter- 
roni momento  temporis  dcveniret.  emerfio- 
nes  fatellitls  eoclem  piane  tempore  debe- 
re-mus  cernere  , live  Tellus  in  orbitae  fuae 
pun&o.A,  five  insB  verfarerur  . Obferva- 
tionis  itaque  retardatio  , tellure  exiftenre 
in  B inde  provenit , quod  lumen  circiter 
integro  quadrante  indigeat  , donec  terre- 
#ris  orbine  diametrum  A B peragret  . 

pciir. 

Cohaerenter  ad  Roemerii  obfervatio- 
nes  per  decem  annos  diligentillime  habitas^ 
ac  premio  cumulatas  ab  Accademia  Pari- 
iìenlì  Qlar.  Vargentinus  recentiores  ,tabu- 
las  aftronomicas  conftruxic , in  quibus  prae- 
ter  vari.as  impUcatiinmas  motuum  incequa- 
litates  determiuavit  etiam  fucceflìvam  iftam. 
hujus  Jucis  propagationem  in  quolibet  .fatei* 
lite  a Jove  ufque  ad  Terram  , uc  relatuid 
efi:  in  Monumentis  Accademiae  Svecice  an- 
no 1744.  Acque  exa&iori  calculo  , iteratiti 
£ué  obfervationihus,mdaifeftuco  reddidik  lu- 
men 
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meri  prò  cotificiendo  fpaììo  diametri  orbi- 
ta* Teiluris  infumere  minuta  16'  & 26"  . 
Rine  radium  lucis  folis  (patio  8'  «Se  13"  ad 
cculos  noftros  deferri  debere  Afironomi  fe- 
re omnes  hac  noftra  retate  defendunt . Cum 
cnim  diameter  orbis  magni  » quem  Terra* 
percurrir  contineat  fere  66.  miliones  Leu- 
caritm  , difiantia  folis  a terra  erit  33  &am« 
plius  milionum  leucartim . Si  itaque  lux  ad 
integrum  fpatitim  perenrrendum  66.  milio- 
num leucarum  indiget  ininutis  16'  «Se  2 6‘  , 
ex  eodem  principio  inferri  debetfolem  mit. 
Ceie  lucem  fuam  ad  nos  tempore  minuto- 
rupi  8 A 13"  . Deinde  cum  difiantia  fiella# 
rum  fixarum  primae  magnitudini,  ut  A- 
itronomi  demonfiranc  ad  minimum  fupe- 
ret  400000  vices  ipfam  difiantiam  Soli.s  a 
tellure  , facile  intelligitur  ex  eodem  calcalo 
lumen  filino  ad  nos  derivare  fpatio  fex  an* 
norum  cum  cliebus  15  circiter  . Nam  8'  , 
1 3''  , feti  493'  dilata  in  400000'  danc 
197200000'' , qure  divifa  per  3155815»": 
numerimi  nempe  fecundorum  annum  com. 
ponentium  dabunt  annos  fex  & dies  15  circi- 
ter  . Stellas  inde  fextae  magnitudini*  , qua. 
rum  difiantia  fextuplo  efi  major  quain  di* 
itantia  fìellarum  primte  magnitudinis  , I11- 
cem  fuam  non  communicare  nobis  nifi  fpa- 
tio 36.  annornm  «Se  3 menfium  . Q use  qui- 
dem  licet  abfona  vidcantur  iliis , qui  ex 
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Solis  prejudiciis  una  fortaffe  cum  latte  e- 
bibitis  metiri  coeleftium  corporum  magni- 
tudines  allitudinefque  folent  . Qui  tamen 
Aftronoraise  ftudiis  intenti  ftellas  diligen- 
tifììme  exquitifque  telescopiis  contemplali- 
tur,  agnolcunt  piane  & immania  effe  ftel- 
J-ariun  corpora  , qiue  nudis  oculis  puntti 
loco  habentur  , & earum  diftantias  effe  fere 
immenfas  ; ita  ut  fi  ex  iniris  probatifque_- 
calculis  fofaris  lux  impendere  debeat  otto' 
minuta  ut  ad  nos  perveniat,  mirandum  non 
fit  , qtiod  lux  ftellarum  primoe  maguitudinis 
ad  iter  conliciendum  quatuorcenties  millies 
longius , fex  annos  infamat  cum  femimen- 
fe  , & lux  fextre  magnitndinis  llellarum  fex- 
rnplo  fuperans  diffami  a in  ffellarum  prima? 
magnitudini  iriginta  fex  annos  cum  ir  Urna 
m-en  fi  bus  impendere  debeat  - 

• V 

Ammadverfio  . 

DCIV. 

• 

,,lllu-d  lue  amena  monendnm  cfucimus 
n cmn  Cl.  Rogerio  Bofcovich  prorfus  Lnepta. 
„ effe  ea  , .qua;  a nonnulljs-  in  alio  ffudioriim 
genere  non  ineptis  Ito-minibus  contra  fil- 
ar mi  ivi  s ffellarum  prcpagarionein  fuccefù- 
a,  varn  proponuntur  : nos  ffatim  ac  ocufes 
aperimus,  videre  fixas  re  mp  ti  film  cvs  : fu- 
Pars  //,  £ e 
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tim  aq.  foì  oritur  , videre  ipfum  , & alia 
ejufmodi  . lS?os  obje&um  videmns  ftatim, 
ac  lumen  octiliim  percellit . Quo  tem- 
pore id  lumen  ex  objefto  egreflfum  fit , 
idvero  fentire  non  poffumus,.  Qui  in  flu. 
vium  deciditi  ftatim  madefir , fed  per 
aquam  multo  ante  e fonte  egreflam  . Ubi 
oculos  aperimus  , ingreditur  oculos  Ju- 
men  , quod  in  palpebras  incidifier  , & 
ftatim  ac  radius  folis  rerram  ftringens  in 
oculum  incidi t orienrem  lolem  confpici. 
mus  „ . Hadlenus  laudatus  Bofcovich  . 


DCV. 

Succeffivam  liane  luminis  propagatiti 
fieni  cotifirmat  annua  fixarum  aberratio  * 
quam  Samuel  Molyneux  , Hook  , & Bradley 
pluribus  obfervationibus  evicerunt.  Duuu 
enim  radius  luminis  a Sidere  ad  nos  fuccef- 
five  propagatur  , fi  interea  fpe&atoris  ociu 
lus  /ufficienti  ccierirate  moveatur  oritur 
aberratio  luminis  . Nempe  fi  dum  lumea- 
fiderum  propagatur  & ad  terram  pervenir  . 
Tellus  interea  annuo  fuo  morti  aliquem  fuse 
orbitae  arcum  pereti  r rat,  Sidus  apparebic  di* 
ftans  a vero  fuo  litu  quantitate  acquali  an. 
gulo  quem  efiormat  radius  lucis  , «Se  radium 
vifualis  . Quod  ut  clarius  pateat  : in  fig.  a. 
tab.  3.  retta  AC  referat  celeritatem  lumi. 

nis 
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nis  a fidere  C in  oculum  A propagati . Ce. 
leritarera  autem  oculi  interea  progredienti» 
referat  refta  AB  : tum  dutta  retta  CD  ad 
AB  parallela  & «quali , puntta  A & D per 
refi  ani  AD  connettantur  . Celeritas  CA 
juxta  leges  compofuionis  & refolutionis  mo. 
tus  refolvi  potei!  in  CD  & DA  ; & quo— 
niam  pars  CD  parallela  & aequalis  eft  AB , 
conununis  eft  etiam  oculo  A , fpettator 
nonnift  partem  alteram  DA  fentiet  : qui 
proinde  radium  CA  , direzione  DA  ve- 
nire exiftimabic , adeoqne  ftellam  C ad  D 
referec . Aberrabit  ergo  ipfius  vifio  , & men- 
fura  liujus  aberrationis  erit  angulusCAD. 
H«c  luminis  fìellarum  aberrano  evanefcec 
fi  celeritas  oculi  comparatè  ad  ccleritatem 
luminis  fic  adeo  parva,  ut  angulus  Ct  ad  feti’ 
lima  imperceptibilis  & latus  DA  cum  CA 
congruere  vicleantur  , Ex  quo  deducitur 
quod  omnis  ea  celeritas  , quam  oculus  no- 
iter  habere  poteft,  dum  in  fuperficie  Terrae 
de  loco  in  locum  tranfimus , omnino  evane- 
fcit  comparatè  ad  immanem  luminis  cele- 
ri tatem  : ac,  fubinde  aberratio  luminis  in 
hujufmodi  traslationibus  oculorum  noftro- 
rum  adfenfum  nulla  eft.  Quod  lì  Tellus 
in  fua  orbita  reapfe  movetur  circa  folenu 
motu  annuo  , motus  liic  oculo  noftro  cum 
Tellure  coramunis  parie  aberrationem  fenfi. 
Eilem . Angulus  ifte  aberrationis , quenu 

E 2 2 di- 
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dìre&io  lumtnis  cnm  direzione  moti  ocuG 
facit  ab  Aftronomis  , Bradleyo  duce  , caU 
culo  erutus  eft  = 20* , quod  fpatium  a Tel- 
lure  in  fila  orbita  percurritur  tempore  mi. 
nutorum  ottocirciter;  licet  autem  celeri, 
tas  ifta  luminiscum  motti  annuo  Terree  com- 
parala lumini^  aberrationem  producat , ut 
fnperius  obfervavimus;  rotatio  rainen  Terree 
diurna  circa  proprium  axim  refpettu  ipfius 
eft  ita  lenta  , ut  nullam  pariat  fenfibilern 
aberrationem  . Cum  eniin  terra  motu  annuo 
conficiat  peripheriam  22000  vicibus  majo. 
rem  , quain  rotatio  diurna  conficit  , ut 
conjmunis  jam  fert  Afironomorum  fententia, 
erit  celeritas  inotus  annui  ad  celeritatenu 
diurni  ut  22000  ad  1 dirette  , & ut  an- 

22000 

jius  addiem  reeiproce  , uve  ut  ad. 

365  4 

1 nimirum  ut  60  ad  1 quam  proxiine^.. 
Quare  aberratio  orta  ex  rotatione  diurna  e- 
rit  pars  fexage  finta  aberrationis  annuce  . 

2q" 

adeoque  — ^feutertiam  minuti  fecundi  par- 

tem  uon  excedet  , ut  obfervat  Rogerius 
Bofcovicli  in  Diflertatione  de  lumine*  Ex 
ìiatteniii  demonftratis  circa  fucceflivam  lu, 
minis  propagationem  dedneitur  etiam  im- 
n.ejifa  ilia  velocilas  , qua  lumen  propaga- 

tur 
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tur.  Cnm  enira  diameter  'annuae  terreftris 
orbitee  fit  66  millionum  leucarum  & confe. 
quenter  diftantia  folis  a terra  fit  33  millionu 
leucarum,  quse  aequivalent  960  centenis  mil- 
libus  milliariorum  italico-rum  feu  96000000 
milliariis  italicis  ,deducitur  lumen  fìnguJis 
fecundis  horariis  five  fingulis  arteriae  pul- 
lìbus  percurrere  plura  quam  ido  milliario* 
rum  millia  . Quod  eiiara  ex  co  deducitur 
qnod  diftantia  folis  a terra  fit  24000  femi. 
diametrorum  terreftrium  , quarum  lìngulae 
continent  milliariorum  quafuor  raillia,  adeo. 
que  integra  diftantia  eft  acqualis  96000000 
milliariorum  , quie  borse  femiquaclrante  lu- 
men per-currit , ac  proinde  fingulis  fecundis 
five  fingulis  arterke  pnlfibus  plura  quanu 
80  millia  milliariorum  debet  peragrare  . 

Lucis  pariiculjc  incredibili  parvitate 
preditee  funt  « 

DCVI. 

Obfervandum  fecundo  lucidarum  parti- 
eularum  fubtilitatem, ac  renuitatem  tantam 
effe.utvix  concipi  pofiit . Experimur  enim 
quod  lux  penetrar  vitrum  , cryftallum  , ada* 
mantelli  , & alia  corpora  pellucida  & du- 
ri filma , qute  nec  bumoribus , nec  aeri  adi- 
timi prxbent  : immo  fi  aurum  , quo  nullum 
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mecallum  eft  denfius,  nnllnm  ponderofius  in 
laminas  exiliflìmas  rediga*  , luci*  particulie 
illum  penetrabunt.  Experimur  prieterea  lu. 
cis  radios  ad  oculos  appellere , quorum- 
membrana  mirifice  fenfiles  flint,  nulluni 
omnino  appulfus  & i di ns  fenfum  relinquen* 
tes . Experimur  denique  lucis  parciculas 
licet  maxima  celeritate  promotas  ne  flofcu- 
lo*  quidem  teneriorcs  offendere  , quod  non 
aliunde  provenire  poteft,  nifi  ex  lucidarum- 
p^rticularum  incredibili  fubtilitate . De- 
monfirat  enim  Mufcbembroekius  quod  fi  par* 
ticula  lucis  tantum  ponderis  haberet  , quod 

i 

effet  grani  pars ~ eafdem  vires  lia. 

r 34794121 

beret  ac  globus  rormencarms  librarum  ro  ; 
linde  in  corpora  illaquibus  occurreret  vehe- 
menter  operaretur  , & non  folli  ni  tenerrima 
florum  petala  illuminans  ea  defirueret  ; ve- 
rmn  etiam  integra  redificia  «Se  terram  ipfam 
disjiceret  . Cum  enim  inomentura  virium 
ex  Leibnitiano  «Si  Mufchembroekii  fyftema- 
te  in  eo  corpore  , cujus  motus  eft  unifor-* 
micer  acceleratus  , aeftimandum  fit  ex  pro- 
duco madie  in  quadratura  celeritatis  , yi- 
res  globi  ferrei  librarum  io.  requales  erunc 
vlribus  memorar*  tenuiffim*  particulae  la- 
cis  -,  ut  fequenti  calcalo  palam  fit . Lux  mi* 
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glcbus  ferreus  a bombarda  emiflus  conficic 
mimico  fecundo  pedes  600  ; divifo  autenu 
per  liunc  numerimi  priore  eric  velocitas  lu- 
cis  ad  velocitatem  globi  ferrei  proxime  ut 
1634683  ad  r.  Globus  ferreus  librarum  io 
conrinet  grana  76800  , quae  dufta  in  qua- 
dratimi fine  velocitar is  fen  per  1 dabunt 
ino  mene  uni  virium  globi  ss  76800  granis , 
Eodem  modo  fi  pondus  pari iczilae  Iucis  du. 
canuis  in  quadratimi  fute  velocitatis  funrnia 
indicabk  momentini!  virium  particulae  lucis. 
Quadratimi  aurei»  recenfitae  velocitatis  In. 
eis  eit  26721885 J049S.  Quod  quadratimi 
fi  diyiferis  per  numerili»  34794121.  deno- 
tai ite  m partici)  latri  grani  Iucis;  oumerus 
quorum  eric  edam  76.800 « Igitur  parricida 
Iucis  tanta  ten  aitati*  qual  era  fuppofuiimif 
attenta  e.jus  celeritate  yir.es  Imberci  aequa- 
les  globo  ferreo  decem  iibrarutn  a bombar, 
da  emiffo.:  icleoqiie  omnia  in  quae  incurre- 
ret  , difiicerec  , ttrerec  , confumeret  At 
nos  experimur  uiliil  cale  elicere  ; oporte. 
hit  igitur  ut  fubrilitas  parricularum  .ejus 
fìt  fere  infinite  minor  quaui  pars  grani  af- 
figliata - Verbo  dica m j entri  ranca  (it  ver 
locitas  Jucis  , quaniam  inteiligere  vix  pol- 
fumuSj  cunique  yelocitas  corporis  in  pom. 


dus  fuum  du&a  moraenttim  virium  indigi- 
tet  : neceffeeft,  non  ut  quantnm  lux  in- 
perat  velocitate  unum  granum  ponderis  in 
globo  ferreo  , tantundem  fuperet  parvitaté 
jpfum  granum  ;aliter  vires  effent  lequales  ? 
fed  neceffe  omnino  eft  ut  quantum  effedus 
lucidarum  particnlarum  in  tenerioribus  con 
poribus  minor  eft  eftedu  globi  ferrei , tan- 
tundem pondus  particularum  luci»  frt  mimi», 
quam  pondus  globi  ; atque  ita  lucis  par- 
ticuke,  licet  maxima  celeritate  promot<e  r 
band  poternnt  non  dicane  aedifìcia  proftra- 
*e  , aut  Tellurem  difiicere  , fed  ne.ftofculos- 
quidem  teneriores  offendere. 

« 

Cor  oliar  ium  - < 
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Cura  in  quallbet  Jucis  particula  mo- 
mentini! viiium  expvunatur  per  MC  , feu 
per  Mattana  dadam  in  ejus  celeritateml  ;• 
quemadmodurn  celcritas  C velini  eft  infini, 
ta  , Malia  M erit  qnantitas  infinite  Orna* 

' j 

feu  -<  , ut  hoc  viriuna  momentum  fit  te-v 

CO 

nuiffimim  , & infenfites  ferme  producat  ef- 
fe tìus  ► 


Ob. 
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Obfervandum  tertio  rtdios  lucis  mo- 
tu  rettilineo  ad  fenfura  propagati . NaiiL. 
fi  ex  angnfiiflìmo  foramine  , ad  obfcuruin 
cubiculum  luminis  radius  penetret , niti- 
di! m quemdam  arque  ad  lineam  retta® 
compofitum  tramitem  deferibit , qui  in  di- 
rettimi jacens  rett*  line*,  fora  meri  inrer 
Òc  lolem  interpoli!*,  incolumis  incurrir , 
ulque  dum  inopacum  corpus  impingat  , a 
quo  reflettatur  vel  oblique  , fi  oblique  , vel 
retta  , fi  retta  in  illud  inciderit , femper  ,ta- 
men  motu  rettilineo.  Diximns  motu  retti- 
lineo ad  fenfum  propagari  ; nam  ut  infe- 
rius  videbimus  , dum  lucis. particuke  diver- 
ge clenfìtatis  media  franant  , .refringuntur 
atque  a linea  retta  recedcntes  , ad  curvam 
accedunt . 


DCIX. 

Obfervandum  quarto  lumen  per  lineas 
parallelas  in  medio  non  refifiente  propaga, 
tum  intenfionem  haud  mutare.  Confian- 
ter  enim  experientia  animadvertimus  per- 
feverante  copia  radiorum  illuminationem 
prodneentium  vis  illuminatricis  quantitar 
lem  non  aligeri.  Et  fané  cum  ex  hypothefi 
Pars  11.  F f ra- 


radii  fine*  paralleli , ncque  refiilentia  medil 
habeatur  , progredì  ulcerivi*  debent  , nec  in 
unum  pondum  uniri  ; quo  fu,  ut  nec  eo- 
rum  quantitas  augeatur  , nec  eorum  velo- 
citas  immuretur , «Se  fcmper  aeque  a fefe_. 
mutuo  diftabunt  , nec  propagarne  lumen  ia 
exolicatiorem  aream  elfundere  poterunt  . 

DCX. 

Qbfervandum  quinto  , quod  fi  lumerL. 
per  radios  divergentes  propagatur,  intenfio 
ejufden*  deprefcit  in  ratione  duplicata  di- 
flantiarum  a punito  radiante  reciproce  • Sit 
enim  Fig.  3.  tab.  3.  puqélum  radians  a , ex 
quo  per  radios  divergentes  ad,  a m qua- 
quaverfum  promanet  lumen  , primo  ad 
fuperficiem  DE  , bine  ad  fuperficiem  circu- 
ii AB  , dico  intenfionem  luminis  in  fuper- 
fìcie  A£,  effe  ad  intenfionem  ejufdem  irL, 
fnperficie  D È in  ratione  duplicata  diftaq- 
tire  a b , ad  diftantiam  ad.  Eadem  quip- 
pe  ratio  efi  intenfionis  luminis  , ac  den. 
fitatis  corporum  ; ficuti  enim  denfita* 
corporis  ex  numero  particularum  corpus 
illtid  cpmponentium  coalelcit , fio  lumi; 
nis  intenfio  ex  radiorum  lumen  componen- 
ti,i)m  numero  conflatur  ; fed  duorum  cor- 
pprum  aequalem  particularum  numerimi  lia- 
bentium  denficates  funi  in  ratione  inverfa 
voluminum  ; iqtenfio  igitur  luminis  prona. 
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gnti  p'er  fuperficiem  AB  erit  ad  intenfio- 
nem  luminis  in  anguftiori  fuperficie  DE  , 
rcciproce  , ut  ipfce  fupcrficies  : nimirum  quo 
ro#]or  eft  fupcrficies  AB  fnperficie  DE,eo 
minor  intenfio  luminis  illam  collufirantis 
jntenfione  luminis  , quod  hanc  irradiar . 
Cum  igitur  fuperficies  circuii  DE  fit  ad  fu, 
perficiem  circuii  AB  in  ratione  duplicata 
radii  feu  diftantite  a b ad  radium , feti  di- 
fiantiam  a d ab  eodem  punito  radiante  a ; 
in  eadem  ratione  lìt  oportet  intenfio  lumi- 
nis  in  fuperficie  ED  ad  intenfionem  luminis 
in  fuperficie  AB  fìc  , ut  tot  partibus  intenti 
fio  luminis  in  fuperficie  AB  deficiat  ab  in- 
tenfione  luminis  in  fuperficie  DE  , quot 
quadratum  radii  a b deficit  a quadrato  ra- 
dii a d . Intenfio  igitur  luminis  erit  irt* 
ratione  inverfa  duplicata  diftantize  a tor- 
pore radiante  , ejufque  vis  a punito  , undè 
amittitur , digrcdiens  fequetur  liane  feriem 

i i i i 
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Obfervandum  fexto  , quod  fi  corpus  lu- 
cidum  lumen  effundat  per  radios  conver- 
gentes , intenfio  luminis  propagati  crefcit  in 
ratione  duplicata  difiantiarum  a. punito  con. 

F f 2 tur- 
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cnrftts  reciproce  . Cum  enim  intendo  lu-* 
aninis  ile  reciproca  ut  fuperficies  circulorum 
ad  quas  propagatur  lumen  ; confequens  e- 
»it  ut  quo  magia  decrefcit  fuperficies  eo 
siagis  augeatur  intenfio  ; & quemadmo- 
dum  circulorum  fuperficies  decrefcunt  iru 
ratio-ne  duplicata  fuorum  radiorum  feu  di- 
fiantiarum  a fuis  centris  ; ita  in  eadem  ra- 
tione  crefcat  neceiTe  eft  luminis  intenfio  . 
Quapropter  fi  condpiartms  in  Tab.  3.  Fig.  4. 
tadios  luminofi  corporis  AM8  ita  conver- 
gere, ut  ex  fuperficie  circuii  ACB  in  circu- 
Iitm  cogantur  EOF  , & denique  concurrant 
in  D , intenfitas  luminis  crit  reciproce  in  C 
ad  intenfitarern  in  O , ut  quadratimi  AB  ad 
quadratimi  EF  . Onde  idem  eveniet  , quod 
in  radiis  divergentibus  diximus  quando 
pun&um  radians  confideratur  in  D . 

DCXII. 

Obfervandum  feptimo  » quod  lumini* 
intenfio  ab  aere  , aliifqne  mediis  per  qu» 
franile  imminUitur  . Si  enim  ad  tenebrici)- 
finn  cubiculum  fubtUiffimas  radins  perva- 
dat  , portio  aliqua  lucis  in  illorum  etiauu 
oeotos  incurret  , qui  lateraies  Occupant  pia- 
gas  » Hoc  aurem  contingere  haud  poteft , 
quia  particulte  aliquse  radiantis  illtus  fafci. 
talli  ab  aere,  «liifquc  per  aereaa  fpatianti*. 

bus 

I 

1 

1 
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bus  corpnfculis  in  oculos  inruentium  conti- 
nuo refle&antur  ; ita  ut  quo  longius  pro- 
vehitur  radius  ? eo  plures  amittat  particu- 
las  , majoremque  propterea  fufcipiat  remif. 
fionem  . Id  quod  manifeftius  f'e  prodit , 
cuir.  lumen  per  corpora  aere  cralfiora  pro- 
pagatur  . Videmms  enim  a lumine  per  vi- 
irum  planum  transvedo  languidius  obje- 
dam  chartam  illuftrari , quam  idem  prae- 
ftenc  radii  illi  , qui  vitri  latera  lambentes  in 
edmdem  libere  incidunt . Fic  proinde  , uc 
lumen  parallela  radiis  per  aerem  , aliaque 
corpora  effulum  ab  inrenfione  fua  paula- 
tim  deficiat  , ac  tandem  extinguatur  . Qua- 
propter  cum  hi  ine  n cueleftium  corporum  ut 
ad  tellurem  perveniat  per  ejus  atmofphae* 
raiB  tranfire  debeat , quo  majus  fpariunu 
per  eam  radii  conficiunt  , eo  magis  dilper- 
duntur.  Spatium  autem  co  majus  eft  , quo 
magis  oblique  ad  Tellurem  radii  deferirne 
tur.  Ex  fuis  experimentis  deducit  Bougue. 
rius  ex  10000  radiis  ab  aliquo  fidere  emif- 
fis  , qui  fi  nulla  effet  atmofph?era  ad  nos 
pervenirent  , nonnifi  47  ad  Tellurem  per- 
tingere  , dum  fidili  uno  dumtaxat  grada  eft 
fupra  horizontem  elevatum  . Ex  altitudine 
4 graduum  800  , ex  altitudine  io  graduimi 
3149,  ex  altitudine  denique  graduum  90. 
8123.  Quo  fit  ut  lux  coeletti um  co» poruuu 
in  horizoiue  eft  ralde  debilis , major  quo 


£74 

aitimelo  fupra  horizóntem  crèfcit  ; vividif- 
fìnta  denique  in  zenit,  in  quo  fielhe  fixoe 
minime  fere  fcintillare  videntur . Idem- 
Ainftor  exp’erimentis  conftare  fecit  lumen 
jfolis  effe  tercenties  millies  vividius&effi- 
cacitis  lamine  a Luna  in  plenilunio  emiffo  * 
cimi  I12PC  mediani  habet  a Tellure  diftan- 
tiam  . Denique  pluribus  captis  peritulis  de; 
inonftrat  lucem  folis  percipi  amplius  non_ 
poffe  , fi  bilionefimls  vicibus  fuerit  immi- 
nura  ; corpufque  vere  opacum  effe  illud  , 
quod  non  nifi  particulam  ’bilionefimam  lu- 
cis  ad  ocuium  demittere  ralet . Cumenim 
1 6 vitreas  laminas  craflìcudinis  linearunri 
9 , 5 fimul  compaginaffet  , obfervavit  per 

eas  -L  lumi  nis  d'Umtaxat  permleaffe  ; cura- 
240 

que  priererea  eodem  modo  80.  ejufdemodi 
laminas  conjunxiffet  craffitiei  linearum  47, 
5 , lioe  perfe&am  induxere  ópacitatem  ; in 
quo  quidem  cafu  i cum  lumen  nequiret  ob- 
jftaculum  pervadere  , in  oppofitam  dire&io- 
'nem  refle&ebatur . Calcolo  autem  idem 
Bouguerius  demonftrac  decrememum  lumi- 
jpis  ab  80  laminis  produftum  aequaffe  303 
bilione  fi  mas . 
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Quarti  legem  fervet  efficacia  illuminai  io  ni$ 
in  medio  pellucido  uniformis  denfitatis 

pcxpi. 

Si  medium  fit  pellucidum  & uniformis 
depfìtatis,  efficacia  illutninationis  , Sy  inten- 
do Iuminis  fequitur  rationem  compofitam 
inyerfam  quadratorurp  diftantiae  , & dire- 
narti terminorum  feriei , qua  iifdem  diftem. 
tiis  refpqnclet  : feu  eri^  in  proporrione  geo. 
metrica  refidtii  denfitatis  Iuminis  in  fingili is 
diminutionibus  . Supponatur  enim  , quod 
prima  aeris  vel  cujufcumque  corporis  pel- 
lucidi (uperficies  feu  lamella  ob  propriam 

craflìtiem  incercipiat  eam  Iuminis  portiol 

> ' " * * 

i 

nem  , quae  exprimatur  per  ~ . Jam  fi  luci$ 

intenfìtas  ini tio  emifiìonis  a cprpore  lucido 
exponatur  imitate  , haec  dum  a prima  la. 
radia  intercepta  ad  fecundam  perveniet  e- 

1 „ _ 

Jit  i -•  — , quse  ex  regulis  fraaionum  ae- 

quivalet  . At  fecunda  aeris  lamella  , 
n 

cum  fupponatur  «eque  denfa  ac  prima- , 

il- 


-K. 


■:-~r  \ " 

, V ^ -1 
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illlns  refidui , nimirum  — — intereipiet  *- 

tiam  partem  sequalera  primae , nempe  -Ì , 

n 

quae  proinde  detrahenda  ferie  a quantitare 
n ; liaec  'autem  fra&io  ex  regulis  fra- 

C«-  I y 
~nr 


n 


ftionum  fcxponetur  per 


: quarta 


infpefta  crafiìtie  fingularum  Iamellarum  ae- 
ri s,  & cujufcumqiie  corporis  pellucidi  re- 
fì  dii  lira  denfitatis  luminis  in  fingulis  fuper. 

ficiebtis  fequetur  hanc  feriem  — i 4, 

r^  Cn 0.4  # # Qood  fi.  liuic  lu- 

n J n* 

minis  decrement0  addatur  illud  , quod  ori- 
tur  a racione  inverfa  duplicata  d>fianti.a- 
mm  , rune  intenlìo  luminis  in  medio  pel- 
lucido uniformi  decrefeet  juxta  fecfuentem 

t . n-i  (n-iV  (n-i)*  Cn-  i> 
feriem . y . z—  , 

n qn?  ióu4- 

....  Hinc  fi  curri  laudato  B ougtier io ‘Alp- 
ponamus  in  intervallo  180.  exapedarum  lu- 


men 
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inen  interceptum  ab  aere  effe  *^0  » quod 

in  formala  ftiperiorl  2 L corre fpondet  22* 

n IO°» 

& qureratur  luminis  intenfifas  ad  quadru. 
pio  majorem  dtftantiam , haec  exponetur 


per 


Cn 

iÓll* 


, quae  quidera  formula  dum 


refolvitnr  , oftendet  laminis  intenfìonem 
ferme  effe  decimarti  fextam  partem  illius 
lucis  , qute  oculos  feriebat  acl.  diftantiaro 
180  exapedariira  . 


DCXIV. 

, , • V 

Obfervationibus  hifce  proeqiiflls  , fi  re- 
trogrado paffn  ad  naturam  lumini^  invefti- 
gandam  redeamus  illud  primo  ftabiiiendum 
videtur  doélrinam  atutiflìmi  Cartéfii  circa 
naturam  laminis  admittendam  non  effe. . 
Nam  duo  funt  in  Renati  fententia  , quo- 
rum unum  ab  obfervationibus  recenfitis  , al. 
terum  a Mathematica  legibus  prorfus  abhor*. 
ree  . Obfervationes  fiquidem  Roemeri  do-, 
cent  luminis  propagationem  atiquo  tempo* 
ris  intervallo  fieri  , non  vero  in  inftanti  ac- 
que i&u  velue  oculi . Ex  Mathematica  legi. 
bus  vero  liquet  oifum , quo  a centro  co- 
• Pgrs  li.  Gg  nati 
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nantur  recedere  corpora  in  gyrum  afta  fie. 
ri  per  tangentes,  non  perfecantes  aut  fe. 
midiametros  , ideoque  neque  reZilinea  di- 
rezione ; & qnemadmodum  lapis  in  funda 
conatur  qnidem  a centro  difcedere  , fed 
non  reZa  per  radios  circuii  , quem  defcri- 
bit , fed  per  lineas  enm  circulum  rangen- 
tes  ; ita  Globuli  fecundi  elementi  per  cor. 
pus  luminofum  in  gyrum  circumduZum  pref. 
fi  non  per  radios  direZos  a centro  ad  cir- 
cumferentiam  pellerentur  , fed  per  lineas 
circumferentiam  tangentes;  ac  propterea. 
nequirent  reZilinea  direZione  ufque  ad 
oculnm  eormn  iZum  propagare  . His  ac- 
cedit  quod  in  Cartellarla  hypothefi  qurelibet 
fìxa  , Solis  inftar  cenrrum  eft  fui  vorticis, 
totque  danrur  ejufmodi  vortice*  , quot  fi- 
x?e  , quorum  globuli  contrariis  & equipol- 
lentibus  viribus  fe  mutuo  cohibenc  , nec 
imius  vorticis  globuli  alterum  vorticem  fu  • 
bire  pofìunt  atque  ab  eo  abforberi  . Preffio 
itaqne  , quam  fiderum  materia  infuum  cir. 
cumpofitum  vorticem  exercet , ex  fuo  vor- 
tice exire  non  polfet , & per  noftrum  vor- 
ticem propagari  ufque  ad  oculum  . Num- 
quiun  igicur  polfemus  fixarum  lucem  videre. 

' DCXV. 

Hypothefis  etiam  eorura , qui  lucem, 

con. 
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coaftituunt  in  fubtiliflìma  elaftica  materia 
quaquaverfum  diffufa , qum  ab  agitatis  lu- 
cidi corporis  particulls  fuccufia  , ofcillat 
«Se  propagatur  eodem  modo  quo  fonus  vi- 
brattonibus  circularibus  «Se  fphaericis  qua- 
qnaverlum  fpargitur  , & diffunditur , ali- 
quid  etiam  continet , quod  repreliendi  me- 
reatur  . Si  enim  hypothefis  liic  vera  effet 
i nullae  ùmquam  forent  tenebrae  . Fac  enim 
quod  Mundus  plenus  conftanter  fit  parti- 
culis  lucis  , & fol  fit  caufà  illa  , quae  parti* 
culas  iftas  quoquoverfus  premit  , oculus  U. 
bicumque  forer  pofitus  feraper  a luce  pre- 
metur  live  Sol  fupra  liorizontem  moretur  , 
live  infra  etim  occiderit.  Cum  enim  in  ho- 
rum  fyfiemate  lux  fit  fluidum  quaquaver- 
fum  diffufum  , preflìis  folis  contra  hoc  flui- 
dum eric  in  omnera  ambitum  , eritque  tam 
diretta*  quam  lateralis  , & efficiet  ut  ocu. 
Ins  no fle r femper  lucem  folis  fit  vifurus  , 
quod  experientise  repugnat . Ncque  etiam 
a torpore  aliquo  umbrae  produci  polfent; 
lux  enim  , quae  ptfft  corpus  opacum  jaceref, 
squali  vi  premererur  , ac  ea  qu;e  corporis 
latera  direte  firingir  . Quod  in  omnibus 
llilidis  obfervamus , qua;  in  quacumque_ 
parte  fine  preda  ,eormn  prelfura  per  omnes 
direttiones  in  rotundam  propagatur  . Lux 
itaque  non  rettilinea  via  , fed  la tera licer  e- 
Ciarn^  & flexuofe  , quemadmodum  fonus 
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prolata  umbram  illaoa , quam  corpus  [opa- 
cum  luminofo  corpori  oppofitum  proiicit  , 
ex  tempio  colluftraret , quod  experientiae 
adverfatur  . 


DCXVI. 

Sententiam  itaque  Neuttoni,  donec  me-: 
liora  non  occtirrant  , probabiliorem  duci* 
mus  , & cenfemus  lumen  confiftere  in  fub- 
tiliffìmis  effiuviis  ab  ipfo  corpore  lucido 
tamquam  a centro  per  radios  jugiter  pro- 
fluentibus , & per  ingentia  fpatia  rapidif- 
fimo  motti  ubique  diffufis  ; adeouc  merito 
dici  poffit  lucem  effe  ipfum  corpus  lumino. 
Ann  in  fubtilil|ìmas  particulas  excenuatuoi 
feu  rarefaftum  . Illud  vero  in  Neuttoniana 
fententia  explìcatu  haud  facile  eft  : qui  fie- 
ri poflìt , ut  tanta  lucis  copia  non  dico  per 
fex  mille  o&ingentos  annos  ( fi  forfan  tot 
anni  fluxerunt  ab  initio  Mundi  ) fed  per 
myriades  annornm  continenter  effluat  a 
Sole  , quin  Solis  Malfa  paidatim  decrefcat, 
ac  tandem  fatilcat?  Quod  non  tantum  de. 
Sole  , fed  de  reliquis  lucidis  corporibus  qua- 
quaverfnm  per  ingenti*  fpatia  perenni»  ef. 
iìuvia  emanantibus  dicendum  videtur  . 
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Graviflìmam  liane  difficultafem  pimi- 
bus  refponfionibus  explanare  fatagunt  quot* 
quot  Neuttonianae  hypothefi  adhaerent  . 
Primo  etenim  ajunt  ntillum  in  hac  opinione 
periculum  creari  hicidis  cceleftibufque  cor- 
poribus , quomintis  aut  imminu'antur  aut 
■tandem  fatile ant  . Nam  effìnvia  , quee  a So- 
Jis  malia  jaciuntur  , ab  eadem  denuo  abfor-» 
bentar  ; cum  enim  Sol  fit  lueidee  fpheeree 
centrimi  in  ipiain  fplieeram  lucidam  relaban- 
tnr  neceffe  eli:  effulì  jam  liicis  radii  , tpui- 
bus  folaris  malie  jaftura  continuo  repara- 
tur  . Nempe  Incida  effluvio  perenni  emana* 
tione  a Sole  erumpentia  a corporibus  ab- 
iorbentur  . His  autem  corporibus  ob  calori 
-vim  dilatanttir  , atque  latiores  filine  ponili; 
ita  uc  libere  a corporum  claufìris  , quibus 
illigabantur,  eadem  effluvia  irernm  effugiant 
atque  in  atmofpheera  afeendant . Cumque 
aere  , & fupra  aerem  conftituto  eethere  le- 
viores  fine  , furfum  attollurttnr  juxra  Hy. 
droftaricee  leges  , nfque  eo  dum  altius  ela- 
ta  atmofpheeram  quamdam  fòlari  difco  con- 
flituant . Huc  dnm  pervenerint  gravitare- 
jamdebenr  in  proprium  Solis  centrum  , in 
iiludque  naturaliter  rapi , Se  veluri  in  i- 
. gneum  quoddam  mare  , e -quo  tot  lucis*  fin 

mi- 


Digitized  by  Google 


*8* 

mina  orta  funt , omnia  in  proprinm  fin  uni 
iterato  redire  . Si  cui  vero  refponfio  haec 
liaud  arrideat.inpromptu  aliam  habent  fub. 
tiliorem  quidera , fed  amseniorem  forraffe  , 
ac  certe  fecuriorem  . Ajunt  itaque  lucida 
corpora  ob  continuatam  expulfionem  efflu- 
viorum  decrefcere  ; at  decrementum  futu- 
rum  effe  fenfibus  noftris  impervium  . Nana 
quamvis  , ut  pura  Sol  fingulis  fere  bora 
femiquadranribus  lucem  effundat  tantanu  , 
quanta  exigitur  ad  fphaeram  integrano  oc- 
cupandara , cnjus  fuperficies  quingenties 
feptuaginta  fepties  millionum  globum  terra, 
queurn  excedat  , cum  tamen  folaris  Iucis 
denfitas  iriejus  difeo  fic  maxima  , radii  ve- 
ro e folari  difeo  profilientes  mutuo  a fe  ip- 
fis  reccdant,  ac  continuo  divergant,  tan- 
tam  in  hoc  percurrendo  fpatio  fibi  compa- 
rane & fubtilitatem  & raritatem , quantam 
imagi natione  compiedi  vix  poffumus . Hu- 
jus  rei  argumentum  habemus  non  folum  ex 
iis  quae  in  obfervatione  fecundacalculo  de- 
duximus , verum  etiam  experimeuto  quod 
in  Phyfica  generali  fuit  a nobis  produdum . 
Si  emm  oculum  adraoveamus  meatulo  ab 
aciculae  cufpide  in  tenuiffima  papyro  pate- 
fado  hemifphaerium  celeffe  ita  nobis  afful- 
gebir , ut  omnia  filine  fpatiantia  corpora 
distinde  , nitideque  confpiciaraus . Porro 
tot  corporuxa  graphics  deferiptio  ac  vifio 
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fic  clara , ac  diftin&a  ex  eo  profìcifcitur , 
qaod  luminis  radii  pene  infiniti  a fingulis 
corporum  illorum  punftis  emifiì  incredibili 
pene  & fnbtilicate  , Se  raritate  inftruantur 
fic  , ut  anguftifiìmum  foramen  , quin  mu- 
tuo fefe  turbent , libere  pofiìnt  permeare  , 
Quapropter  fi  fingamus  denfitatem  effufaj 
hujus  lucis  » atque  in  latiffimara  illamfphae. 
ram  explicatae  elle  ad  denfitatem  , quam 
lux  eadem  obtinuerat  in  difeo  folari  ut  u- 
num  ad  quatnor  qnatriliones  ; in  hac  hypo. 
thefi  , quse  certe  multo  parcior  eft  , quaiiu 
velint  fiatuantque  cum  Clar.  Bofcovich  re* 
centiores  Phyfici  in  hac  inquam  hypothefl 
fingnlis  ofto  minutis  primis  unam  deperde* 
ret  Sol  quatrilionefimam  fubftantise  fuse  por- 
tinnculam  , fingulis  diebus  centum  oftua, 
ginta  quatrillionefimas  portiones  , fingulis 
annis  fexaginta  quinque  mille  feptingentas 
quadraginta  quinque  quatrillionefimas  parti- 
culas  , Se  a Mundo  condito  ad  annum  ufque 
quem  verfamus  quinquies  millefimum  fep. 
tingentefimum  nonagefimum  amififlet  Sol 

380663550 

— ...  _ — vclut  clariusloquarenc 

quatrillionefimas  p. 

imminutio  Solis  ex  continuo  per  annos  5790 
effluviorum  ja&u  habita  aequalis  frazioni, 
cujus  numerator  continet  novem  ciphras  « 
Denominator  autem  viginti  quinque  ciphras, 

Jam 
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dcxviii. 

• » " % 

]am  vero  quantulum  eflet  decreme«- 
tnm  hoc  & quam  infenfibile  fi  referatur  ad 
reliquam  fphxram  folarem  ? quanto  au, 
tem  magis  , addo  ego  , infenfibile  erit  no- 
bis?  Certe  fi  proporiionum  reguMs  utamur, 
cum  Sol  licec  juxta  celebriores  Afironomos 
quatuordecies  centies  millies  Globum  ter- 
raqneum  compledatur , propter  immanem 
nihilo  fecius  Telluris  nofirae  a Sole  difian. 
tiam  fefqnipedalis  appareat  nobis  , nempe 
31' » 57",  5 confequittir , min uti film imu 
hoc  decrementum  ne  comparandum  quidem 
fore  temiiflimce  aciculse  cufpidi  . Mirari 
propterea  non  fubefi  , fi  hrec  in  Sole  ja. 
dura  inexplorata  ha&entiS  fit  nobis  . De- 
nique  difiicultarem  de  folaris  malfre  jadura 
&.  abfumtione  depellic  ipfe  Neuttonus  ad 
calcem  propofttionis  42.-  lib.  3.  principio- 
rum  Mathematiche  , atque  iramania  Come- 
tarum  corpora  poft  varias  , periodicafque 
orbitte  fute  revolutiones  tandem  in  folarem 
difeum  erumpere  afierit  ad  compenfandam  » 
folarinm  radiorum  quameumque  jaduram. 
Cometa  £ inquit  Clar.  Vir  in  laudato  loco  ) , 
qui  anno  i68o  apparuit , minus  difiabat  a 
„ Sole  in  Perhielio  fuo  , quam  parte  fexta 
„ diametri  Splis.-Óc  propter  fummani  veloci* 
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tatem  in  vicinia  illa,  & denfitatem  aliqaara 
,,  Atmofpliseme  Solis , refiftentiam  nonnuì- 
„ lam  fentire  debuir , & aliquantulum  re- 
tardari  , & propius  ad  Solem  accedere 
„ & fingulis  revolution  ibtis  accedendo  acl 
,,  Solem  , incidet  is  tandem  in  corpus  So. 

lis  . Sed  & in  Aphelio  , ubi  tardilììmè- 
„ movetur,  aliquando  per  atrradionem  a;. 
9i  liorum  cometarum  retardari  poteft  , & 
,,  fubinde  in  Solem  incidere  . Sic  etiam  (lei. 
,,  Ini  lìxse  qu?e , paulatim  expirant  in  lu- 
„ cem&  vapores  Cometis  in  ipfas  inciden. 
,,  tibus  refici  polTunc  ,&  novo  alimento  ac* 
,,  cenfse  prò  fìellis  novis  haberi . 

A’  -V  M 

caput  ir> 

De  Proprietatibus  Umbrarum  v 

« 

DCXIX, 

TRIÀ  initio  hujns  capi cis  diftinguenda 
fune  : Tenebrse  nimirum  , Umbra  , «Se 
Penumbra  . Quoties  perledam  lucis  priva, 
tionem  habemns  , qùalis  evenir  nodtu  in  cu* 
bictilo  utrimqtie  claufo  , tunc  tenebre?  dan. 
tur.  Umbra  vero  eft  ea  lucis  privatio  ex 
opaco  corpore  interiedo  profeda  , dum_ 
tx.  una  parte  a corpore  lucido  illuaiinatur; 
Pars  /A  H h cor- 
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corpus  enim  opacum  impedir  ne  radii 
Jucis  retta  excurrentes  per  intervalla-, 
cum  ipfis  in  dire&um  jacienria  propa- 
gentur  ; hinc  radii  extremam  dnmtaxac 
corporis  opaci  fuperficiem  radentes  in  op- 
pofitam  plagam  umbram  relinquunc . 

DCXX. 

Quo  vero  intenfius  erir  lumen  in  opa. 
cum  corpus  impingens  , vel  quo  plura  fue- 
rint  luminofa  corpora  opacum  irradiantia  , 
eo*  crafìior  erte  umbra  ab  opaco  corpore  pro- 
ietta ; lune  enim  fenfibilior  erit  oppotìtio 
inter  umbram  & fpacium  vicinum  illumi, 
•fiatimi,  atque  umb ree  prope  corpus  opacum 
inter  fe  coincident  . Sic  in  Fiq.6.  Tab.  3. 
duo  accende  candela  LL  opacum  globum 
irradiantes  fenfibiliorem  reddunt  umbram  V, 
qiue  ab  opaco  corpore  proiicitur  . 

^uid  fit  penurribra  , & quanta  ejus 
ampli  tu  do  ? 

• dcxxi. 

Pentimbra  tunc  habetur  , qnoties’lumi- 
nofa  corpora  fenfibilem  diametrum  haben- 
tia  aliqua  tantummodo  fui  parte  ab  opaco 
‘corpore  obteguntur . Quse  ut  manifefta  fianc 

fic 


Digitized  by 


opacum  fuper  fo!o  DJ.  Ducantur  radii  BF, 
CG  , AH  . Manifpftum  eft  , quod  fi  fpedfca' 
t or  ab  I , ufque  ad  H accedat  , femper  vi- 
deat  integrum  Solis  Difcum  . At  ubi  ex 
H progrcditur  , inferior  Solis  limbus  A illi 
obtegerur  primum  , tum  major  femper  pars; 
donec  in  G fuperiorem  dumtaxat  partem 
mediana  confpiciat  . Denique  in  F ad  um- 
bram  veram  DF  pertinget  , rotufque  E|ifcu$ 
Solis  ejus  oculis  eripietur  • Ex  quo  pater  , 
quod  fpatium  DF  tegatur  umbra  vera,  fpa- 
tium  vero  HF  tegatur  penumbra  , quae  qui* 
demeo  denfior  erit,quo  umbrje  verce  DF 
vicinior  . Cumque  in  trianguìo  FEH  , la- 
tus  FH  , quod  eft  menfura  penumbrar,  eo 
ile  majus , quo  angulus  FEH  , qui  diamo- 
truni  apparentem  Solis  AB  meritur  , ma- 
jor eli . Sequirnr  quod  eo  penumbra  ik  am- 
plior,  quo  difiantia  ED  extremi  E corporis 
opaci  a Plano  DI  umbrara  excipiente  eft 
major  , & quo  re<kae  EH , EF  magis  oblique 
incidunt  in  lioc  PJanum  . 

Vifcrimen  expo  ni  tur  inter  umbra  m 
rctfain  , & verfam  . 

dcxxu. 

'■JJmbra  denique  in  Reftam  , & Ver&m 
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dividitur  . Retta  e(t,  qu*  a corpore  opaco 
ad  liorizontem  perpendicalari  in  planum 
horizontale  proiicitur  . Hujufmodi  um* 
bram  proiiciunt  Homines  eretti  , zEdificiau, 
Montes  , Arborea  &c.  Verfa  dicitur  illa  , 
quoe  ab  opaco  corpore  perpendiculariter  af. 
fixo  plano  ad  horizontem  perpendicalari 
proiicitur  .•  Talis  efl  umbra  u E Fig.5-Tab.3. 
quam  longitudo  horizontalis  opaci  corporis 
p u proiicic  in  verticali  plano  ED  . Hanc 
proiiciunt  bracliia  hominis  extenfa  : hanc 
ftyli  muro  perpendiculariter  infixi . Qute. 
cumqtie  tamen  umbra  feu  retta  feu  verfa 
ex  fe  reipfa  non  videtur  - Quod  fi  videri 
dicitur  , hoc  evenit  , aut  quia  luce  ab  aliis 
corporibus  reflexa  , aliqua  ex  parte  collii, 
ftratur  ; aut  quia  imminuti  , vel  defìcientis 
luminis  vis  a nobis  percipitur  . 

Vmlrjc  Rcftce  , & Verfoe  proprietates 

calculo  deter  millantar . 

» . 

1 DCXXIII. 

Si  lubeat  proprietate$  umbrce  rettae  a. 
nalytico  calculo  determinare,  fit  umbra 
DG  = x Altitudo  corporis  opaci  ED  =^i  h, 
& altitudo  apparens  fuperioris  limbi  B cor, 
poris  lucidi , feuangulus  BGD  =;  a , fuppo* 
li ta  DGhorizoacali  , EQ  verticali  ,erit  ex 

Tii. 
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T rigonorqetria  x =?=  h cot  a r= 
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qua  formula  illud  primo  confequitur  , quod 
fì  altitudo  apparens  corporis  lucidi  augnili  ni 

femire&um  efìformet  , feu  fìc  a = 45°  cric 
tang.  a = 1 , & confequenter  lougirudò  u:n. 
brue  requalis  altitudini  corporis  opaci  , feti 
x h.  . Deducitur  prtererea  , quod  variata 
altitudine  corporis  lucidi  Iongitudines  um- 
bra ejufclem  corporis  opaci  erunt  fé  m per 
in  raiione  inverfa  tangentium  altitudinis 
appareiuis  limbi  fuperioris  corporis  lucidi  . 
Tertio  ex  eadem  formula  profluit  , quod 
iinininucp  altitudinis  angulo  a immimiicur 
etiain  tangens , & confequenter  aug^tur 

h 

valor  fra&ionis  ; atque  umbra  longi- 

tancj  a f • • 

tudo  augebitur  nonfolum  ob  au&ain  altitit. 
dinem  opaci  corporis  ; ve  rum  etiam  ob  im- 
minutarci  altitudinem  apparentem  fuperioris 
limbi  corporis  lucidi  . Denique  cumfitEQ 

h 


ad  EF  , (ìcuti  h ad 


tang  a * 


& tang  , a : 1 : : 


fen  a:  cos  a , erit  femper  altirudo  corporis 
opaci  ad  longitudinem  umbra  , ut  fìnns  al- 
titudini corporis  lucidi  ad  fimm  cofmum  • 

' ' ' • ' Si  • 


DCXXIV. 


Si  idem  pnnftum  B lucidi  corporis  cnm 
opaco  ED  producat  umbram  redtim  DF , <5; 
cum  opaco  p u proiiciat  umbram  verfam  uE 
ex  natura  rriangtilorum  firailium  erit  E u : 
u p : : ED  : DF  : : fen  a : cos  a , feu  umbra 
verfa  u E erit  ad  opacum  fuum  p u , ut  fi* 
nus  altitndininis  corporis  lucidi  adejusco- 
finum  . Hinc  fi  longitudine*  opacorum  cor- 
porum  ED  , & p u érunt  requales  , altitudo 
corporis  opaci  umbram  reétam  efformantis 
erit  medium  proportionale  inter  umbraiiu 
re&am  & verfam  ; & confequenter  umbra 
iedta  erit  ad  verfam  ejufdem  opaci  lub  ea- 
dem  altitudine  lumi  noli  in  rat  ione  duplica- 
ta cofinus  ad  finum  altitudini  luminofi  8 

De  rcgutari  umb ree  figura  , quam  fpharìcQ 
opaca  corpora  proiiciunt . 

Dcxxy.  • • 

. . . • \ - • 
• - * / . • •*  • * « . . • • • * ' « 

Sì  corpus  opacum  fpluericnm  a corpo- 
pore  fphaerico  ejufdem  magnitudinis  ili w. 
minetur, umbram  proticiec  cylindricam,qiise 
in  immenfum  producetur  f 
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Sit  enim  opaca  fphaera  Fig.  7.  Tab.  3. 
CD  , qure  a lucida  ejufdem  magnitudi nis 
AB  illuminetur  ; dico  foi»e  ut  lpluera  CD 
«ylinTlricam  umbra m proiiciat  ; nam  radii 
ACK.BDJLduas  re£as  exprimunt  circulos 
AB  , CD  inpunftis  AB,  CD  tangentes  , 
eorumque  diametris  infiftenres  , ac  prop- 
terea  inter  le  parallelas  . Quamobrem  fi  ex 
centris  E & F erigatur  EFM  perpendicu. 
Jaris  AB  , & CD  , ac  parallela  radiis  BL  , 
AK  , eifque  aequalis  ; ita  ut  prodeat  redlan- 
•gulnm  A K M E , ac  fingamus  animo  circa 
renani  , feu  axim  E F I M rotari  redìan- 
gulum  praedidlum  , fupra  periphneriam  cir- 
culorum  delcribetur  ex  Geometria  Cylin- 
drus  exprimens  ‘umbram  , quae  proinde  cy- 
lindrica  eric , & in  immenlum  produca., , 
Umbra  enim  excendetur  ad  eum  ufqne  ter- 
minum,  ad  quem  radii  luminofì  corporis  pro- 
tendi poflunt , & fedtio  hujus  umbra  Plano 
axi  perpendiculari  sequaliserit  circulofph^ 
f»  opacae  . 

•Dcxxvir. 

- * . ' * r . ' 

Si  corpus  opactim  fpheericurr.  Fig.  8. 
Tab.  3.  Bminus  fueric  fphaera  illuminante 

A , 


£9a 

A , proiicier  nmbram  conicam  & fìniram;  il 
vero  globus  B illiiminàns  lùinor  fuerit  glò- 
bo A illuminato  ; tunc  umbra  globi  A in 
infinitiitn  exteiidetur  fub  forma  coni  min- 
caci  . Sit  enim  primo  fphcera  I D opaca  $ 
qliae  a majori  fphaera  HC  irradietUr  : dico 
futurtim  effe  ut  fphcera  1 D conicam  um- 
bram  effundat . Conns  autem  bafim  fuanu 
|n  corpore  opaco  liabebit  . Cimi  enim  ex 
bypotliefì  radius  BD  minor  fit  radio  AC  : 
tàngens  communis  GDE  unietur  in  axe., 
ABE  in  extrerno  piinfto  E ; acque  efforma. 
bit  angtilttm  BDE  re&um  , Se  confequenter 
BED  aciuum  cequalem  angulo  BEI  . Hinc 
dritta  fubtenfa  D R I parallela  CTH  erit 
triangulus  uinbraè  DRE  rettangulus  inRi 
Qaod  lì  fingatur  rotari  una  cum  femicir- 
*01110  circa  rettam  BE  triangulum  DRE  , ha» 
bebimus  conum  umbre  DEI  , quae  ab  opaco 
corpore  B proiicietnr . 

DCXXVIIB 

, QuO'd  fi  e cantra  fphcera  A opaca  irrà- 
dietur  a fphcera  B lucida  , tunc  umbra  glo- 
bi opaci  majoris  illuminati  a globo  minore 
'extendetur  in  infihitum  ftib  forma  coni 
francati  . Tangens  enim  comunis  CDE,  quae 
cohvergit  & occurric  in  E axi  ABE  ’per 
^centra  utriufqae  fphaerae  trafiletti!  ti  ; haéc 

in-. 
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inquanrì  fangens  a punito  C verfus  X coii- 
tinuo  divergi:  : linde  umbroe  trapetium  e;c 
ea  parte  fcmper  augebitur  ; «Ss  fi  in  una  fui 
lareris  exrremitate  circumroretur  circa  axin* 
EV  fegmenrum  coni  dcfcribet , feu  exten- 
dctitr  in  formarti  coni  truncati , 

DCXXIX- 

In  primo  Iiorum  trium  cafuum  medie, 
tas  dumtaxac  opache  fphaerae  a lurainofa, 
irradiabitur  . In  fecundo  cafu  plufquam  di- 
rnidium  . In  tertio  minus  quam  emifphqe- 
rium  , 

DCXXX.  ' 4 

Praeterea  in  primo  cafu  , cium  corpus 
opacura  & corpus  lucidum  fune  ejufdem_ 
magnitudinis , qnantuiniib$t  duo  ifta  cor- 
pora  vel  approximentur  vel  removeantur, 
fcmper  medietas  opacee  fphaerae  a lumino- 
fa  irradiabitur  . Si  vero  globus  illumiiians 
major  fìt  Iphaera  opaca,  quo  minor  fueric 
inter  haec  duo  corpora  diftantia  , eo  major 
pars  illuminabitur  ; eoque  minus  , quo  ma- 
gis  inter  fe  removeantur  ; fcmper  ramen  plus 
quam  dimidium  opaci  corporis  illuminatimi 
apparebic  . Dcmum  li  Iphaera  illuminane 
minor  fit  opaco  globo,  eo  minor  parsili», 
Ears  IL  l i mi- 
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minabitur  , qno  magis  opaca  ad  luminofam 
fphseram  acccdat  • 

DCXXXI. 

In  omnibus  tamen  hifce  cafìbus  arcus 
obfcurus  globi  illuminati  erit  tot  graduimi, 
quot  arcus  illnminans  globi  lucidi  . Et  ar. 
cus  non  illuminans  globi  lucidi  tot  gradus 
liabebit  , quot  arcus  illuminatus  globi  opa- 
ci . Ac  proinde  arcus  globi  metiens  ampli, 
tudinem  partis  illuminantis  erit  comple- 
mentum  ad  360  gradus  arcus  metientis  am  * 
plitudinem  partis  illuminata  in  altero  glo- 
bo . 

Prablemata  feleSfìora  AJÌronomice,  Horo - 
grapfiioe , & Altimetri ce  clejervientia  . 

DCXXXII. 

Cognito  femidiamerro  AC  Iuminofi  glo» 
bi  A , & (emidiametro  BI}  globi  opaci  B , 

& cognita  praeterea  diftanria  AB  inter  11- 
trumque  centrum  , determinare  poterimus 
longirudinem  RE  umbrae  vel  axis  umbrofi 
coni . Ducatur  enim  PB  parallela  CD  , erit 
BD  squali  PC  , & proinde  PA  differenti 
femidiametrorum  AC  & BD  ; cognito  ira- 
que  AC  , & BD  innotefcet  etiam  differen. 

tia 
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tia  PA  . Quo  fuppofito  per  fequenrem  ana- 
logiam  determinare  poterimus  longùudinem 
RÉ  , umbre  vel  axis  umbrolì  coni  . Ur  dif- 
ferentia  ifemidiametrorum  fphuere  lucida  , 
&.  fphaere  opacse  ad  dilìantiam  inter  cen- 
tra ; ita  radius  fphtere  opacae  mirioris  eli 
ad  diftantiam  centri  hujus  fplutre  ab  api- 
ce umbre  Clini  euim  APB  , & BDE  line 
triangula  limili  a*  'erit  PA  : AB  : : BD  : BE  . 
Innotefcet  itaque  diftantia  BE  a centro 
fpbrerae  opache  ad  verticem  ùmbra?  , lì  AB 
ducatur  in  BD  , «Se  di vidat tir  per  AP  . 

Sit  expl.  g.  Juxta  obfervatiònes  & cal- 
culum  D : de  la  Lande 

R femidiameter  folis  leucarum  161577-1 

a 

r femidiameter  Terre  leucarum  ^432  ^ 

2 


Erit  R — r , 160145 

Sit  etiam  D diftantia  media 
Solis  a Terra  leucarum  34761680 
Vocetur  X longitudo  quaefita  coni  umbrolì 
Terre.  Hanc  habebimus  per  numeros  li  — 
garitmicos  fi  a fumma  logarirmorum  D <Sc 
r fubrrahatur  logaritmus  R -,  r . Refìduum 
enim  dabit  Iogaritmum  X , qui  in  tabulis 
indicabit  numerimi  leucarum  longitudini* 

Umbrie  , quam  proiicic  Terra  in  lui  medià 
diftantia  a Sole 

Ili  t . 

. Diqitiz»  by  Googtc 


Log.  D =5  7,5410999 

Log-  r 53  3,1560946  add. 

Stimma  LL.  10,6971945 

Log.  R — r 5,2045134  fubtr. 


Log.  X.  5,4926811  refid. 

Qui  in  tabulis  dabìt  Ieucas  310944 
Pari  etiam  ratione  data  diftanria  Lunte  a 
Sole  , atque  ittrinfque  aftri  femidiametris 
dignofcemus  longitudinem  umbra  , quarti- 
Luna  proiicìc  in  conjuntìione  cum  Sole  . 

• DCXXX1II. 

Cognita  altitudine  corporis  opaci  AB  , 
Pig.  9.  Tab.  3.  & altitudine  apparenti  lu- 
jninofi  corporis  , nempe  Solis  fupra  horizon. 
rem  : boc  eft  angulo  ACB , quem  radius 
ÀCcum  horizonte  BC  efformat , invenie- 
tur  longitudo  umbra  BC  in  plano  horizon. 
tali  fequenti  analogia.  Sin  C : AB  : : Sin  A: 
BC  . Cum  enrm  in  triangulo  ABC  re&an- 
g ilio  in  B fit  cognittrs  ex  hypotliefi  angulus 
C cum  latere  AB  ex  regulis  trigonometri- 
cis  habebimus  per  defcriptam  analogiam- 
latus  BC  , feu  longitudinem  umbra.  Srt 

enim 
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enim  exp.g.  Altitudo  Solis  370  451 . Altitu- 
do  corporis  opaci  AB  187  pedina.  Repe- 

1 

rietur  BC  241 —per  tabulas  logaritmicas 

2r 

Log.  AB  2,2718416 

Log.  fin  BAC  9,8980060  add. 

Sum.  Log.  12,1698476 

Log.  fin.  ACB  9,78690 56  Subc. 

Log.  BC  2,3829420  Refid. 

Cui  in  canone  refpondet  numerus  241  -I 

2 

Idem  obtinebit*ur  fi  fiat  tang  C : fin  tot  : : 
AB  : BC  . 

DCXXX1V. 

Cognita  altitudine  opaci  corporis  , 8z 
longitudine  umbrse  inveniecur  altitudo  hi. 
minoiì  corporis  ex. g. Solis  fupra  horizontem, 
^eu  angulus  exprimens  altitudinera  appa-, 
^ntem  radiautis  aftri , fi  fiat 


29T 

Ut  Iongitudo  umbrre  BC  ; Ad  altitir 
tlinem  corporis  opaci  AB;  Ita  finustotus. 
Ad  tangentem  anguli  C > Seti  altitudinis 
Solis  fujpra  horizontem  . 


.1  . ! ; ■ • • ^ 

BC  — log.  2,3829420 

AB  — log.  2,2718416 
Sia.  tot.  s log.  10,0000000 


12,2718416 
Taog.  C log.  9,8888996 

pcxxxv. 

. Confequenter  ad  ea,  quae  fuere  produ- 
ca poterimus, mediati  te  umbra  in  piami  m hó. 
ibontale  proje&j,met  iri  alutudinem  objetfti 
fciijùfcurÀque  opaci  exp.g.  T tir  Vis  DAj^.io. 
Vo^.Defigìatnr  in  Terra  bacnlus  tiotte  alti, 
tudinis  BE  ad  lrorizonrem  perpeadicalaris  ; 
ita  tic  radium  PC  radàt  ap  icem  battili  . Fune 
aut  "caténa  horizorttaliter  ectenia  invefii- 
•getùr  longitudò  umbrré  BC  ; atque  ex  do- 
ttrina triangulorum  fimilium  BCE , ACD 
liabebifitus  feqtrentem  analogiamBC  : AC  : : 
BE  : AP  , feti  ad  altitudinem  1 utris  . Sit 
Vkp.g.BC  3 pedùni,AC  T$o,BE  tf.lgitur  AB 

SS  300 
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t:  300  nam  3 : 150  : : 6 : 300  . Mine  ciu- 
rlo- 150  in  6,  & produrlo  900  divifo  per  3 

liabebiraus  altitudinem  curris  AD  =3  300  . 

. . » • . * ■ ' / * y 

DCXXXVI. 

Ex  quo  corpus  quodlibet  opacumf  proti  - 
ciac  umbram  in  dire&um  cuift  radiis , a qui- 

; ( p * , 1 

bus  iliuminatur,  fenili  partem  luci  oppo- 
fìtam  , illud  confequi  necefle  eft  , ut  moto 
luminofo  corpore  umbra  etiam  locum  mutet. 

Divifio  geoqraphica  Incoiarti  m Terree  ek 
umbre?  projeCt ione  . 

DCXXXVIl. 

X r ; . 

Ex  hac  timbra  proprietate  orta  eft 
divifio  incolarum  Terra  defu mpt a ex  um- 
bra , quam  Spie  fupra  horizontem  exi dente 
illi  proiiciunt . Unde  a Qeograpliis  Teliuris 
Incolse  ratione  umbra  diverto  nomine  ap- 
pellantur  . Dicuntur  enim  AfGii  , Am. 
phifeii , Eterofcii  , Perifcii . Afeli  dicun- 
rur  , qui  certp  anni  tempore  nulìam  prorfus 
umbram  in  meridie  proiicinnt . Jdi  flint  qui 
fub  /Equatore, vel  inter  /Eqnatorem  & Trp- 
picum  , vel  fub  Tropicis  exilìunt  . Cuiiu 
hoc  tamen  diferimine;  quod  qui  fub  /Equaio- 
re  vel  inter  /Equatoreic  & Tropicwia  corn- 
ino- 
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$ inorantur  bis  rii  anno  Solerci  in  vertice  lia- 

bent;  ideoque  bis  funt  Afcii . Qui  vero  fufo 
$ Tropicis  exifìunt  femel  tantum  in  anno  So- 

lerci ad  verticem  perpendicularem  Iiabentes 
millam  penitus  umbram  in  meridie  proii- 
ciunt,  femelque  tantum  in  anno  funi  Afcii . 

DCXXXVIII. 

Amphifci  illi  funt , quorum  meridiana- 
umbra  modo  in  Boream  modo  in  Auftrum 
tendit  . Suntque  qui  intra  Tropicos  degunt; 
eortim  enim  meridiana  umbra  dirigitur  in- 
tra annum  modo  in  Boream  modo  in  Au- 
ffrum  . Quippedum  Sol  ab  /Equatore  ver- 
fns  Polum  elevatiorem  dirigitur , meridiana 
illorum  umbra  verfus  eumdem  polnm  ten- 
dit : donec  ufque  Sol  ad  eorum  verticem 
perveniat . Dum  vero  ulterius  Sol  progre- 
ditur  ad  tropicnra  ufque  ejufdera  elevatio- 
ris  poli,  rune  meridiana  umbra  in  oppofituin 
polurn  converretur . Hinc  fenili  tur  quod  in- 
tra tropicos  degentes  interdilla  Alcii  funt , 
qtiandoqtfe  vero  Amphifcii . Hinc  etiam  da- 
to quolibet  anni  die  determinare  pocerimus 
paraflelum  , in  quo  incolae  intra  tropicos  de* 
gentes  fune  Afcii  ..  Quando  enira  Solis  de- 
clinati© meridiana  requalis  eft  latitudini  lo-  - 
cornm  , feti  difìantite  paralleli  ab  /Equato- 
re, rune  Sol  ibi  verticali  erit  : ac  fubinde 

in. 
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incoi*  illius  loci  Afcii  evadent . Caeteris  ve* 
ro  anni  temporibus  : quando  nimirum  lo» 
corurn  latitudo  major  vel  minor  erit  declina, 
'tiórte  cógnOrtiìne  latitudinis  illius  ìoci , tun* 
incolse  Amphifcii  erunti  eorumque  meridià* 
na  umbra  modo  in  Bóream  modo  in  Au- 
ftrum  refpe&ive  dirigetur  4 

DCXXXIX. 

Qui  timbrarti  m’eridianam  ad  unarrt  tari* 
titm  partem  habent , dicuntur  Heterofcii , »3fc 
flint  ii  qui  Zonas  incoiunt  temperata*  : feti 
quicumque  intra  Tropicos  & circulOs  pola- 
res  degunt . Horum  lìquidem  umbra  iru 
meridie  confpicuum  pblum  verfus  conftan. 
ter  dirigitur . Quo  fic  ut  incolse  omnes,  quo- 
rum latitudo  geógraphica  major  eft  gradi- 

bus  23  , minor  Vero  gradibus  66  -meH'- 

■cliei  tempore  umbr&m  proitrient  verfus  po. 
iura  elevatiorem  & confpicuum;adeout  inlia. 
foitante's  Zonam  tèmptratain  àuftralem  eo- 
rum  meridiana  umbra  vèrfus  Polu m Amar, 
ticum  conftanter  dirigatur  ; inhabitantes 
vero  Zonam  temperatani  fieptentrionalem-i 
lue  ri  die  i tempore  umbraia  verfus  polum  ar- 

•tfcum  proiicuuVt  *. 

« 

*Pats  II,  k Péi 
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Perifcii  vocantur  illi  ? quorum  umbra: 
Uno  eodeinque  die  omnem  plagam  verfus 
tcndit  , unumquc  veluti  cireulum  in  Jiori- 
zontali  illorum  plano  delcrtbir . Incolse  illi 
omnes  , qui  aliquando  Solem  habent  inocci- 
duum  Perifcii  ftjnt , atque  adeo  timbrano- 
circa  fé  girancein  per  omnia  horizontis  pun- ' 
£ U circumducunt . Qui  fub  polis  dire&e  ja- 
cenf  per  fex  anni  menfes  Perifcii  fune, 
Cum  enim  Sol  integris  lex  mentìbys  non- 
occidat . Singulis  diebus  dati  tempori?  oiitr 
rjem  plagam  verfur  illorum  umbra  dirigetur. 
Qui  vero  fub  circulis  polaribus  , vcl  inter 
polares  circulos  iplofque  polos  exiftunt  > eo 
dumtaXat  tempore  erunt  Perifcii  cum  Sol 
in  iis  locis  erit  inocciduns  ^ C:eteris  ver# 
anni  temporibus  erunt  Heterofcii  . 

CAPUT  ni 

Pe  Lucè  refra&a,  fen  de  Elemeijtis 

Dioptricje . 

PCXLT. 

PErpendefttl  fliilil  totani  illam  phaenome. 
norum  & eXperimcncoruin  coile&ionem» 

guai 
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qnte  integre  Tradationis  Opticae  circulun* 
romponunt , magis  confentaneuro  vifum  eft 
ordini,  perfpicuireti , nexuique  dodrina*  t 
ut  a Dieptricte  Èlementis  exordlum  duce- 
renaus  . Profedo  fi  receptiflìmam  metho- 
dnm  , tritantque  tenente*  femitam  de  Op* 
tiea  \ ut  ajunt , (iride  dida  prius  dicere, 
animus  fuiflet , incerta  plurima  , vaga,  8t 
defulroria  profequi  neceflum  foret  ; eaqud 
vel  manca  & hiulca  relinquere  , vel  eam- 
dem  telata  fcepius  retexere  , novóqiiÉ  laborfc 
redofdiri  cogeremur . Confulerttes  igitur 
vinculis  nexuique  dodrinse  , e re  fore  cen- 
fuimus  Dioptricie  Elementa  prremittérè-  * 
quae  theoriae  de  lumine  tam  diredo  quaul* 
xeflexo  facem  lucidiflìmam  afferenc. 

DCHL1J. 

Cum  lux  a corpore  ducente  emHTa  pejr 
iparium  aliquod  propagatur,  fi  fpatium  il- 
lad  tali  materia  replet una  fit , quae  nullum 
fere  liicfs  propagatioiìi  obftaculum  fàciar, 
medium  liieruna  appellàtur  ; at  fi  ejtifmo. 
di  medium  referto  in  fit  materia  , per  quarti 
raajori  -,  vel  minori  facilitate  Jux  trartfèat  * 
vocatùr  Medium  pellucida m . Si  Medium 
Itoc  qufdem  fit  ubique  denfìtatis  & tfcXtu-* 
rie  s dici t*w  homogeneum  ; fi  diverfaè  indo.* 
li*  & texturae  parcibus  confiet  lietferòge* 
iicum  appellatili* . K k a .Si 


DCXLIIf. 
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Si  Iucis  radius  per  Medium  liomoge-» 
neum  franfit , eamdem  ubique  fervat  dire- 
ttionem  . Cum  ver©  per  medium  quodcum- 
que  propagatus , in  aliud  incurrit  diverfae 
denfitatis  , in  ingreffu  refrangitur  & dire- 
zionerò murar  . Refrattio  igitur  luminis 
eft  inflexio  a retto  tramite  , cui  infiftebat  . 
Ut  verohujufce  inflexionis  leges  calculo  fu. 
biici  & experimentis  queant  confirmari  ap~ 
paratura  quemdam  praemittamus  oportec  ; 
quo  phsenomena  omnia  ejufdem  inflexionis 
explorentur  , & intento  veluti  digito  often* 
dantur  . 

I y -*'i  ff  . ! i -T* 

• • » 4 -•  ■+  X i 

Apparatus  defcfibitur  ad  experimtnta 
Dioptrioa  rite  infiituenda . 

DCXLIV. 

* 

Cubiculum  ad  Optica  experimenta  de- 
ftinatum  undique  perfette  cjaufum  fit  , ut 
per  nullnm  fpiraculutn  luci  aditus  patere 
poffit . Tab.  3.  Fig.  17.  Fcneftrae  M aptar 
ta  fit  tabula  plana  , cui  foraminula  infculp* 
ta  fint , quae  ad  nutum  aperiri  & Claudi  pof- 
fint , per  quae  radius  Solis  in  tenebricofms. 
conclave  inlabatur  . Si  folaris  radius  intra^ 
cubiculum  ad  v^Uiu,  direttioncm  dirigi  de*  ' 

beat , « 
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[?ear,  uni  ex  foraminibus  extra  feneHram  ap  : 

tatuai  fit  fpeculum  planimi  magis  loimnni  , 

quam  latunj  , quod  per  duas  regulas  me-  -t 

fallica?  in  cocleam  definentes  e cubilUnte.  i 

riori  eievari  & deprimi  pofiìt  , & ?u  girimi  j 

verti , ut  Sole  in  quacuijjque  cceli  parte  exil' 

ftenre  ejus  radius  a Speculo  exceptus  per  » 

feneftrae  foramen  direte  inducatur . Sic  i 

praeterea  tabula  BHD  ad  circimim  perfefle  ). 

rotondata  : ita  mobili*  ut  attolli  vprcicaliter  ì 

prò  fui  opporrunifate  pofiìt , aut  horizon-  ? 

talirer  demirti  . Ejus  peripherìa  quatuor  in 

partes  gradibus  90.  difiinde  ìecetur  . In  A ' 

lamina  extet  foramine  obiongo  inftrnda  , ij 

per  quam  radio  Solis  per  feneftrte  forameli 

transeunti  libere  via  pateat . Altera  lami.  jj 

na  in  C rrqualiter  collocetur  . Quae  quideiri 

dute  lamina?  limbo  tabujae  ita  cocleis  lin  e 

affixae , ut  deduci  facile  per  circumferen-  i 

tiam  pofiìnt , & ad  quemlibet  gradurp  col-  * 

locari  , ut  lux  , quae  per  feneftrae  forame# 

admittitur,  cadac  in  earumdem  aperturani  * 

Ad  explorandam  naturai#  refradionis  in  - • ì 

fluidi?  ; metallicis  ex  laminis  paretur  cap-  j 

fui  a , quae  fu  ndu  in  cryfialliniim  g h afferac  1 

Tab.  3.  Fig.  id.  In  parte  fuperiori  f fit  a-  i 

perta  , & in  anteriori  latere  ad  tertiam  par- 

tem  longituiinis  gh  inftruda  lìtrima,feu  ! 

feiifura  lk  vitro  pariter  obdada  . Uccap- 

fula  linee  in  circuii  centro  collocetur,  ma-  \ 

v - 1. . a -4  1 
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chinili»  oricalce»  imponitur  duóbus  fulcri* 
inftrnfke  , feraicirculo  dentato  munitóé, 
qui  rotnlarum  , & axiculorum  prxfidio  ele- 
vare ad  qiMfmcumque  determinatimi  gradum 
poteft  luperincumbentem  capfulam,  & quod. 
cumque  aliud  corpus  in  defcriptis  fulcri* 
collocatimi.  Quod  fi  experimenta  fìnt con- 
fìitaenda  in  corporibus  pellucidis  folidis: 
uti  vitro  , cryflallo  communi  , flint,  fali- 
bus  : ex  hujulmodi  fubftantiis  parentuir  jfb. 
lida  , quorum  latera  perfe&e  parallela  iti— 
ter  fe  fini  , & fenfibilem  crjMTitiem  habean't, 
m lue is  Temi ta  per  dièta  corpora  pervadèn- 
tis  confpici  pofìk  , & qu?e  luminis  ab  aere 
in  cryftallum  vel  in  vitiuin  decidenti*  fit 
refradio . 

jDCKiV'. 

Jam  vero  bis  ita  «difpofrtis  , fi  capfnta  § 
li  ita  macbinulae  orLcale'e*  in  farbtrl»  dcnvfà 
collocatae  imponatur , Ut  radili®  « ferférftrtfc 
M rima  tranfeat  per  aliam  ofrlongam  rlra%M 
laminseA,  radium  AG  capfulaé  rirtiarh  in^- 
greflus  per  aqua  in  rranfibit ..  Si  capfnda  ad 
dimidium  tantum  fit  aqua  repleta  pars  ira*» 
Bii  'oblongi  per  rimana  tràufeaVis  in  a quatti 
non  bruii  erge  tur  atque  «a  iti  de  ra  dire&io- 
,nem  fequetur  . ‘Coiura  vero  pars  tadiifo'b- 
lohgi , qui  aqtiatn  permeàt  , jleètétur  ver&is 

li» 
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linearti  G r , qnre  eft  perpendicularis  luper* 
ficici  aqiue  . Quo  vero  radi us  A G firpra  a- 
quje  fuperficiem  minori  obliquirate  cacf-r  , 
minusa  direzione  AGI  deilèdetur  ; ira  uc 
tandem  fi  cariar  in  aqnaip  per  dired'o.iem 
BG  aqu<e  perpend'cularcin  *niliil  refringe. 
tur  ; fed  per  eamdem  pefget  dirediouem  . 
Eadem  pliienomena  obfervabuntur  , fi  loco 
capfiula?  fulcri*  imponantur  parallelepipeda 
vel  cryftalli  communis  , vel  finir,  vel  vi  tri  : 
cani  hoc  tamen  dilcrimiue  , quod  lumino!! 
radii  inflexio  , & a feda  femita  deviano 
inter  aquain  , vimini  , & crylìallum  divcr. 
fcji  fepcnatur . 

DCXLVL 

Hoc  generali  experimento  praemiflfò  fic 
{nodo  A8  radius  ex  aere  in  fuperficiem  L 
IVI  Tab.  Fig.  1 1.  vitri  vel  aquae  tranfiens. 
Érigatur  ex  pundo  B , in  quod  cadit  ra- 
dium ».  quodque  punduin  incidentire  appel- 
latur , perpendicularis  GB  ad  vitri  vel  a- 
quae  fuperficiem.  Haec  perpendicularis  quau- 
doque  vocatur  Gatiiecus  incidentise  , & axir 
iireidenti^e . Angulus  ABG  vocatur  angulus 
tftcJinationis  , <3c  ABL  angulus  i nei  dimise  . 
Perpendicularis  dada  a qtiolibec  pundo 
radia  wrcidentis  AB  fuper  axim  GB  voncatur 
$nu£  inciinationis  , fiept  ili  figura  linea  A nf 

& A 


30#  . . , . 

& A r Cofìnus  . Cum  radius  AB  vitrum  veì 
aquam  penetrat  , priori  relitta  direttione-  , 
& m ipfo  ingreflu  refrattus  non  ferecur  via 
BC,  feci  BD  ad  perpendicularem  BE  acce- 
dendo . AnguluS  EBD  dicitur  anglilus  re- 
frattus , DBC  angulhs  refrattionis  , Linea 
BE  axis  refrattionis  . Et  fatta  BD  acquali 
AB  , linea  D g fuper  axim  refrattionis  per. 
pendieularis  erit  finusanguli  refratti  . 

* CCXLVII. 

Si  raditìs  ìncidat  pérpendiculàrite'r  ad 
medii  fuperflciem , fine  refrattione  tranfit. 
Si  denique  ex  medio  denfiori  tranlìbit  ini 
rarius,  refrattio  fiet  cóntrsiria  ratione,  rece- 
dendo fcilicet  a perpendiculari  feu  ab  axl 
refrattionis . Qiiod  quidem  ipfa  prbbàc  ex- 
perientia  . Sit  ‘enim  Alvens  aqua  exliaii- 
ftns  LM  Fig.  \ i.  Tab.  3.  ih  cujiis  fundó  fta- 
tuatur  n uh  i fati  s A.  Cómpertumteft , hunfc 
lab  0 cufo  ‘conftitutó  in  B nonvideri  i videri 
autefa  feinei  ac  alveus  aqua  repleatur  ; 
Hoc  véro  conttngere  liàud  pòteft , nifi  radius 
AC  aqnà  nondum  ih  alveo  esiliente  , retta 
feratur  fupra  oculurr  ih  D i aqua  vero  in- 
vetta , cum  t%  puntto  € ad  mèdium  rarius, 
Ideft  ad  a'erem  pèrmeliet , ab  axe  recedit  -, 
‘atque  in  B deflettens  ad  ocultmi  appellit  ; 
VJtii  eam  obcatalam  nummum  vidfet  ad  altió* 

rem 
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rim  locum  a eveétum  ; propterea  (Juod  con. 
ftanti  nadir*  iege  farcitimi  eft  » ut  vifio 
quaecumque  per  linpann  re&am  obe&tur  » 

PCHLVIH. 

Lex  ifia  quarti  lux  ili  fui  refra£lione_, 
conitanter  obiervat  , per  qusm  ex  rariori 
ad  dentìus  medium}  tranfiens  refringitur  ad 
perpendicularem  ; a perpendipulari  vero 
recedit  cum  a denfiori  ad  rarius  medium-, 
migrar , contraria  eli  motui  querumeum- 
que  corporum  . Porpora  fiquidem  quaecum,. 
que  cum  ex  rariori  medio  tranfeunt  in  deii* 
éus  ita  refringunt  ur»  ut  a perpendiculo  re* 
moveantur  . Sic  exp.  g.  Cum  gtobus  phim. 
peus  oblique  ex  aere  tranfit  in  aquam  dire, 
tìionem  mutare  cogitar  , & aperpendicu- 
lari  recedit . Vlpiffim  vero  accedit  ad  per- 
pendicularem, fi  ex  medio  denfiori  cranfeat 
in  rarius.  Porro  in  reliquis  corporibusfbr- 
tior  denfiorif  medii  renifns  in  caufa  eft  cup 
ex  rariori  ad  compa&ibs  medium  oblique-, 
corpora  tranfeuntia , a perpendiculari  ab- 
fcedaift.  Vis  entin  * qua  corpus  A per  li- 
nearli AB  ex  aere  in  aquam  detrijditnr,  Fig* 
tt/Fab.  3.  ex  duabus  viribus  coalefcit  ,qua- 
rum  una  borizonialem,  altera  perpendtculz, 
rem  tuetur  & direftionem  3c  moturti.  Cum 
igirur  Planuuoqaqueum  , utpote  liorizontale. 
Pars  li,  Lì  kg* 
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horizonrali  corporis  A direzioni  nulla  ex 
parte  obfiftat , obfìliat  vero  perpendicnlari  , 
eoque  robufìius , quo  acre  eli  denfius  , com- 
fequitur  , vi  liorizontali  nen  immutata.haud 
parum  imminui  rim  perpeudicularem;  ideo, 
qne  corpus  A ad  aquam  appellens , & len- 
tius  per  eam  moveri  , & a perpendiculari 
BE  digreffum  in  punfrum  altius  develii  • 
Haec  de  ceteris  corporibus  lex  eli  . Ad  lu- 
cem  vero  quod  attine.t  , perpendicularis  e- 
jufdem  motus  ne  dum  a majori  medii  den- 
otate non  labefadiarur  , fed  etiain,  quo  fpif- 
fìus  eli  medium  , eo  plerumque  evadit  per. 
nicior  . Hinc  lumen  celerius  defluir  per  a- 
quam  , quam  per  aerem  , per  vitrum  quam 
per  aquam,  per  cryftallum  quam  per  vi» 
X.rum  , 

t 

DCXLIX; 

Qui  lucem  in  motu  ondulatorio  per 
materiata  tenuiflìmam  trafmilTo  confiftere- 
putant,  mirabilem  liane  lucis  proprietatenv. 
floc  patto  explicant  . Dum  radius  luminis, 
ajunt  Auttores  ifiieum  Cartello,  tranfmittL 
tur  per  materiata  aetheream  elafticam,&  evi* 
bratam  , quanto  magis  denfior  & compref. 
fior  erit  haec  materia  .tanto  facilius  accepta 
vibratio  transferetur  ; 'quanto  vero  hujus 
materiae  denfltas  minuetur  , tanto  tarditi® 

ita. 
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impulfio  per  eam  diffundetur  . Jam  vero  a- 
qua  & vimini  multo  magis  denfa  «Se  conti- 
nua funt  quam  aer . Unde  materia  aetlierea 
in  eornm  poris  exiftens  multo  magis  erit 
comprella  addenfata  & contigua  , quam  ia 
aere,  erirqne  proinde  longe  aptior  ad  ac- 
ceptas  vibrationes  citius  transmittendas  . 
In  quocumque  igttur  franimi  obliquo  luci* 
ab  uno  ad  aliud  medium  refra&i®  fiet  ad 
perpendicularem,  fi  tranfitus  fiat  per  denfio- 
ra  corpora  , in  qui  bus  condenfatus  sether 
minna  transmiflìoni  a&ionis  luminis  refiftic . 
In  traniltn  vero  a delittori  ad  minus  denfum 
refra&io  erit  a perpendicular;  , quia  caeteris 
paribus  ob  eetberis  particulas  magis  ruptas 
&.  debilitatas  radius  reperir  medium  magis 
- refiftens  , minuàqne-  aptum  ad  a&ionem  ki- 
itoinis  transrnitrèndam . 


DCL. 


, , , / f ‘ j < • > 

-*■  Nos  qui  cumrNeiittono  lucem  coafti- 
' •tùimus  in  eluvio  particularum  a corpo ra- 
r hi  minofo  perenniter  erumpentium  huicphse» 
noinepo-eamdem  damns  expiicationem/quam 
•Neiutonus  ipfe  Opricaeprop.  274.  & in  E- 
..  ad  Boyleum  tradidit,qui  refrattionis 

caufam  deducit  a viribus  attrabentibus  me- 
diorum  refringentium  , quae  vìres  utpluri- 
mum  fune  proportionales  denfitatibus . Nana 

JL 1?  pri- 
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primo  , darli  fax  ex  uno  medio  in  alterami 
tranfit  , quod  eam  majori  vi  attrattrice  tra. 

Iiit  « Incis  velocitas  augeatur  oportet  . Lux 
qnippe  ad  hoc  medium  partim  velocitate-  * 
qita  ante  advolabat , partim  altera  feretur  , 
qt.ram  a vi  attrahente  adquirit.  Secundo.cuirt  i 
vis  attrahens  operetur  in  re&is  ad  fuperfì-  | 
ctem  perpendicularibus , radlus  lucis  , dmn  1 
direzione  pet'pendiculari  ex  rariòri  in  den«  i 
fias  medium  fertur  , quod  vehemeuCiUs  tra*, 
hit , perget  abfque  ulla  deviartene  in  eadem  1 
retta  produtta  tranfire  * Radius  enim  GB  , 
Tab.  3.  Fig.  13.  perpendicularis  ad  {uperfi- 
ciem  ML  medii  denfiorir  perveniens  ad  B 
tuut  motufuo  feretur,  tuoi  vi  attrahente# 
quoe  operatur  in  eadem  direzione  Rii  ; ideo- 
que  in  via  priore  incedere  perget  ad  E , mo- 
tuqùe  accelerato  , a vi  attrahente  autto  . 
Tertio  , fi  idem  radius  luci»  direzione  AB 
obliqua  ad  eamdciii  fuperficiem  feratur,  vi- 
res  perturbamees  attrattionis  in  caufa  e- 
runt  , quod  a via  priori  aberrabit , altana* 
que  BD  ingrediatur  , Simulac  enim  radiai' 
ÀB  pervenir  ad  B motu  duplici  feretur  BG 
proprio#  & BE  a vi  attrahente,  quee  eli 
retta  ad  fuperficiem  ML;  adeoque  ex  legt* 
bus  compofitioni*  virium  in  diagonali  BD 
feretur  . Demqtie  fi  radius  lucis  RI  Tab.  3. 
Fig.  14*  ex  medio  X magis  tradente  in  fu* 
perficiem  AB  rainus  (rallenti*  medii  Z,  , 

Obli* 
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oblique  inciderir , radius  RT  exiturus  ex 
medio  X non  poterit  viam  RIK  fervare-  . 
Vis  enini  attrahens  medii  X , major  ea  me- 
dii  Z ita  dire&ionem  motus  perturbabit,  uc 
quantitate  KL  magìs  a perpendiculo  IiVI 
removeat . Linea  aurem  IL  ex  iifdem  le- 
glbus  compolìtionis  motus  confiderari  po- 
terit diagonali  parallelogrami  OIKL  cnjui 
fàtu*  IK  direvflionem  lncis  non  perturbatami 
indicabit , latus  vero  KL  vires  perturbatri- 
ce^ luperficiei  denfioris  medii  a perpendi- 
culo lucem  fctraheates  indigitabic  . 

1 DCL. 

Ex  Ilis  iraqne  manifefto  fequitut  pii*. 

* nomenon  refra&ionis  lumi n is  , feu  ciuil 
fit  tranfitus  e medio  rariore  in  denfius  ,feu 
é denfiore  in  rarius  per  vires  attrahenres 
meaiorum  explicari  polle  - Hue  aatem  vires 
pleramque  flint  denfiratibus  proportionales, 
eXceptis  nonnilllis  corporibus  oleofis  & in- 
flammabilibus  , quae  ut  Neuttonus  ipfeob- 
fervavit  in  altiori  ratione  lumen  refringunc 
* quam  denfltas  ipfa  expofceret  . Utut  vero 
fit  de  un&uofis  hifce  & fulpliurofis  corpo, 
ribtis,  indubium  eft  , quod  aer  , vitrum  com. 
mune  * aqua  , Crylfallus  montana  , aliaque 
ejufdem  generis  corpora  lumen  attralnmt 
in  ratione  fuarum  denfitatum  ; & lumini* 

re. 
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refra&io  efit  ad  perpemdiculum  , fi  inter  itfa 
recensita  corpora  tranfitiu  fiat  e medio  rario  - 
re  in  denfius  ; a perpendiculo  antem  erie 
fi  c denfiore  in  rarius  • 

DOLI. 

Cartefius  , snellianis  obfervarioriibits  irr. 
nixns  , invenit  Imam  incidenti^  ad  lìnum 
refraftionis  fcmper  elle  in  eadem  conftaii- 
ti  ratione,  quacumque  inclinatione  , & quo- 
cumque  fub  angnlo  radius  incidac  in  fuper- 
fìciem  alterius  medii  refringentis  ; & finus 
in  liifce  mediis  eflefemper  in  ratione  reci- 
proca celeritatum  . Conftantem  liane  ratto* 
jiem  finunm  Caflinns  , Neuttonus  , Se  Gra- 
vefandius  variis  experimentis  confirmarnnt, 
eamque  prò  varietare  mediorum  , e quo- 
rum uno  in  aliad  tranfit  radius  effe  variam. 
lmmo  Neuttonus  dere&a  diverfa  ftàralnum 
refrangibilitate  diftam  fìnunm  rationem  e- 
tiam  prò  diverfis  fìaminibù»  V iff  fingùlis  , 
quandiu  non  mutantur  media  , prò  quo- 
• vis-  incidenti  angulo  manere  conftàntem 
‘ exquifitis  metbodis  deprehendit  • ' 

» • ■*.  / i • 

DCLII, 

Conftans  lisce  ratio  inter  hos  finus  tru 
mediis  diverfis  inventa  eli  hujusmodi  . Sir 

nus 
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nus  incidenti*  ad  eum  refra&ionts  a vacuo 
in  aerem  ut  ioooooo  ad  99977 6 , ur  Haukf- 
beus  in  experimentis  Piiyfico-mecbanicis 
oftendit . Sinus  inpidentiae  ad  ììnum  refra- 
tfionis  ab  aere  in  vitrum  proxime  ut  3 ad 
2 . Ab  aere  ir)  cryftaUum  puriflìmam  Flint.’ 
glafs  ut  8 ad  5 circiter . Ab  aere  in  aquam 
ut  4 ad  3 circiter.  A vitro  in  cryflailiirru 
puriflìmam  flint  ut  32  ad  31  circiter  , ab  a- 
.qua  denique  in  yitrum  ut  93  ad  80.  circiter. 

DCL1II. 

Cutn  autem  quilibet  radtus  Solis  fic 
compoiìtus  ex  iie.t erogene is  partibus  , qu* 
feptem  colores  divprfos  dererminant  , ut  in. 
fcrius  experimentis  demonftrabimus  , irL, 
rad.iis  iflis  edam  ratio  finuum  a Ci.  Neutro- 
110  confìans  reperra  eft  , atque  in  mediis  di 
yerfis  tain  radii  rubri  , qui  minimam  om- 
nium refrangibilitarem  habent , quam  ra- 
dii  viride*  qui  mediani  habent  refrangibi- 
litatem  , quam  denique  radii  yiolacei  maxi, 
tne  refrangibiles  conflantem  fervant  ratio- 
nem  finus  incidentise  i ad  finum  refradìio- 
nis  r ut  ex  iequenti  tabella  compertumL. 
fìec , in  qua  fi  aerem  vocemus  A , vitrum 
V , cryfìallum  puriflìmam  flint  F , & aquam 
yi . Radios  prcererea  Rubros  vocemus  R , 
"yiridesfea  medios  vocemus  M.  Violaceos 

de- 


dcnique  P,  conftan.1  h*c  ratio  fimi s inci- 
denti* ad  fmum  refractionis  «b  aere  In  vi- 
tram  , ab  aere  in  flint  , ab  aere  in  aqtism  • 
a vitro  in  flint,  ab  aqua  denique  in  vf- 
tmm  in  radiis  mininue  , medi*  , <Sc  jtj  a x itti  se 
refrangibilitatis  dignofeetur  * 

DCLIV, 


* ARfan  » : VR  fen  r « s 77  t 50  ::  » : 0,64736 
c AM  fen  i j VM  fenr  tt  77,5:  S°  * *• 1 : 
j AP  feni*  VPfeori^B  t$o;:is  0,64105 


4 AR  fen  i * FR  fen  r : 1 } 13  » ooo  : * 1 : 0,638,8 
^ AM  f«n  i * FM  fen  r ::  516  » *00  ; : 1 : 0,63*7! 
6 AP  fen  » : FP  feor  : ; 519  * w • * * » 0,6*696 


7 AR  fen  1;  HRfen  r t s 108  «Siiti*  0,75000 
« AM  fen  i : HM  t'en  r « ? 108,5  : Sl  : ? 1 *0,74654 
9 AP  fen  i : HP  fen  r ; : 109  * 8 1 : : i : 0,7431* 


10  VR  fen  i : FR  fen  r : t 31  j : 308  ; f 1 ; 0,9840* 

11  VM  fen  i t FM  fen  r «:  316  : 310  1 * 1 *.0,98101 
m yp  fen  i:FP  fen r : : 3 1 y : 3 «a  : : 1 : 0,97806 


13  HB.  feo  i t VR  fen  r t t 926  * 800  : : 1 : 0,86374 

14  HM  fen  i «yvi  fen  r * *908  1800  :s  1 *0,86185 
ig  HP  fen  i s VP  icn  r : : 930  : 800  iti:  0,85997 


Hinc 
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Hinc  feqtiitur  rationem  finus  refra&io. 
nis  r ad  finum  incidentiae  i reciprocam  effe 
illius , quam  fupcrior  tabella  indigitat  , <5c 
in  radiis  mediae  refrangibilitatis  ab  aere  in_. 
vitrum  effe  ut  50  ad  77 , 5 , Se  proxime  ut  2 
ad  3 , acque  ita  porro  in  reliquis  mediis  re- 
fringentibus  . Et  fìcuti  fe  liabet  in  ingreffa 
e rariore  medio  in  denfius  finus  angui i inci. 
dentice  ad  finum  anguli  refra<fii  ; ita  fe  ha- 
bet  in  egreffu  e denfiore  medio  in  rarius  fi- 
nus  anguli  refraéli  ad  finum  anguli  inci- 
dentiae . 


DCLVI. 

» • 

Quod  lì  fupponamus  angulum  incidea- 
tiae  1 proxime  aequalem  effe  gradibus  90  , 
& propterea  fin  1 s 1 , ex  conftanti  ratione 
finus  incidentiae  ad  finum  refra&ionis  erue- 
tur  etiam  angulus  refraftionis  correfpondens 
radio  luminis , dum  in  media  fuperius  de- 
fcripta  incidit . Anguli  vero  commodita- 
tis  gratia  io  iequenti  tabella  adnotantur  . 


M m Ai 


Pars  II. 
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DCLVII. 

Ab  aere  in  vtitrum  - 


i (VR  finrs  0,64935^  fin  40°,  29',  33" 
• (VM  fin  f 3 0,64519  2 fin  40,  10,48 
3 (VP  finrs  0,64103  = fin  39  , 52  , 6 

Ab  aere  in  CryftaUum  Flint , 


4 (FU  fin  r 55  0,63898  ss  fin  39 , 42 , 57 
6 (FM  finta  ©,63291  ss  fin  39  , 15  , 55 
6 (FP  fio  t a*  0,62696  2 fin  38 , 49 , 34 

Ab  aere  in  Aquam  . 


7 (HR  fin  r 2 0,75000  2 fin  48,35, 25 
• (HM  finta  0,74654  2 fin  48  , t / , 30 
9 (HP  fin  r 2 0,743  m = fi»  47  » 59  * Sa 

A Vitro  in  CryftaUum  Flint , 


10  (FR  fio  r 2 0,98402  2 fio  79 , 44 , 36 

1 1 (FM  rio  r 2 0,98 io»  3 fin  78 ,48,58 

12  (FP  fin  r 2 0,97806  2 fin  77 , 58  , 33 

Ab  aqua  in  vitrum  , 


«3  (VR  fin  r ss  0,86374  2 fin  59 , 44 , 20 

14  (VM  fin  r — 0,86185  2 fin  59 ,31 , 50 

15  (VP  fin  r 2 0,85997  2 fio  59 , 18 , 47 


Ex 
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Ex  hac  fìnuum  ratione  oricur  , ut  (1  ra. 
clius  lucis  in  aquam , aut  vimini , aut  cry- 
fiallum  cadens  tanta  obliquitate  feratur  , uc 
in  aerem  egrediens  finus  refra&ionis  finum 
totum  aequaret , tunc  non  rtfringerctur  ra- 
dius  ; fed  fuperficiem  dumtaxat  alterius  me* 
dii  raderet.  Si  vere  finus  anguli  incidenti* 
ita  fé  liabeat  ad  finura  anguli  refra&i,  ut  ob 
expo  li  tatti  conftantera  legem  finus  anguli 
refra&i  major  evaderct  finti  toto  ; tunc  ra- 
dius  tanta  obliquitate  cadens  , ne  dum  non 
refringetur  ; fed  , quali  in  fuperficiem  opaci 
corporis  impingeret , refle&etur  . 

DCLiX. 

Hinc  fi  radius  lucis  medi*  refrangibi- 
litatis  ex  vitro  egrediatur  in  acrem  iub  an- 
gulo  graduimi  40  0 , io',  48".  Vcl  ex  aqua 
in  aerem  fub  angulo  48°  ,17',  30*'.  Vcl 
ex  Flint  in  aerem  fub  angulo  39  °,  15',  55". 
Vel  ex  Flint  in  vitrum  fub  angulo  78  J , 48', 
58".  Vel  denique  ex  vitro  in  aquam  fub  an- 
gulo 59  0 , 31',  30";  tunc  non  refringetur  ra- 
dius lucis  , fed  dumtaxat  fuperficiem  medio- 
rum  radet . Erit  enim  in  primo  cafu  50  : 77, 
5 : c fin  40  0 , io',  48"  : R . Et  finus  torus  > 

M m 2 leu 


atque_. 


# „ 77 , 5 X fin  40*,  io',  48' 

5° 

idem  in  aliis  cafibus  reperiemus . Quod  fi  ra- 
dius  medi*  refrangibilitatis  , dum  e vitro 
communi  in  aerem  permeare  deber , ejus 
angulus  incidenti*  fit  >40%  io',  48'',  vel 
dum  e Flint  in  aerem  fit  > 39  0 , 15',  55';  & 
ita  porro  in  aliis  mediis  ; tunc  ne  dum  re- 
fringi  non  poterit , fed  e fuperfìcie  corporis 
refleftatur  necefle  eft  ; nani  caeteroquin  fi- 
nus  anguli  refrafti  major  evaderet  finii  ro- 
to : quod  eft  abfurdum  . 

DCLX. 

His  de  refraftione  praejaélis  circa  me- 
dia refringentia  diverfi  generis , five  fluida  , 
live  folida  pellucida  fiat  : quod  fpeftat  ad 
rem  noftram  vitri  dumtaxat,  ac  lentium  po- 
tifiìmum  refraftionem  confiderabimus  , qua- 
rum  in  experimentis  , & machinis  dioprricia 
ufus  frequentifiìmus  eft , 


CA- 
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CAPUT  IV. 

De  Luminis  refradtione  per  Lentes. 
DCLXI. 

LEntes  voqo  Vitra  ad  lentis  formam  coni-' 
polita  , qure  inferviunc  ad  radios  lucis 
vel  conjungendos , vel  difpcrgendos  . Sunc 
femper  Imjufmodi  vitra  portiones  alicujus 
fphaerm  , quje  eft  determinata  diametri  , Se 
diverfis  figuris  conftrudìa  effe  poffunt  ; fic 
enim  fplisera  ABCFED  Fig.  15.  Tab . 3. 
cujus  femidiameter  feu  racìius  G B , cen- 
trimi G . Secetur  fphaerte  portio  ABC  , vel 
DEF  ipfì  sequaiis  . Quselibet  portio , quas,  ut 
patec  eamdem  ac  fphzera  diametrum  & ra- 
dium habec , dicitur  iens  plano-convexa  , 

- quia  ex  parte  AC  plana  fuperficie  , ex  par-» 
te  ABC  convexa  terminatur.  Si  li*  duse 
portiones  ABC  , DEF  partibus  planis  A 
C , DF  limili  uniantur , erit  lens  convexo. 
convexa  , quia  ex  utraque  parte  convexa 
fuperficie  terminata . Hinc  Lentes  , quse 
habent  fignram  littera  A fignatam  dicuntur 
Lentes  plano- con  vex*  , quae  litteram  B con- 
vexo-convexse , qu*  quidem  fi  fint  ejufdejn 
fphaerae  portiones  erunt  utrimque  acqualiter 
convexte  , fi  vero  fpliserarum  diverfae  diame- 
tri portiones  fiat,  vocantur  Lenteis  utrimque 

inae- 
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inrequalirer  convexre  . Qitse  litreram  C con. 
cavo-planae  : quoe  litteram  D concavo-con- 
cavae  , qiiarum  concavitates  * fi  fuerint  di- 
ve rfa  rum  iphaerarum  * Icntes  utrimque  inae- 
qualitcr  concavse  vocabuntur  : quee  litterain 
E concavo-convexae  , feu  Menifci  » Et  line» 
FG  , quse  tranfjt  per  verticem  , feu  polo» 
Lentium  , feil  per  medium  , dicitur  axis  len- 
tis  . Praeter  bas  lentcs  datur  vitrum  R , cu- 
jus  fuperficies  funt  pianse  & parallelo?  . No# 
radiorum  femitam  in  omnibus  recenfitis  vi- 
tris  expendemu* . 

Ve  Vitro  Plano  » 

DCLXU. 


Radii  lucis  in  vitrum  plani»  paralleli» 
terminatilo!  incidentes  , fub  qùocumque  an- 
giilo  cadane  poft  egreflum  in  aerem  diremo* 
nem  habent  parallelam  ei  quam  habuerunt 
ante  ingreflum  . Nam  fi  radii  fint  perpendi- 
culares  luperfidei*  non  refringuntur;  qiii  ve. 
ro  oblique  in  vitrum  incidimi  nullam  repe- 
riunt  caufam  , quoe  eos  cogat  vel  in  ingreftii 
viiri.vel  exeuntes  e vitro  amittere  paralleli!- 
mUm.  Deinde  id  iplum  fequitur  ex  confianli 
ratione,quanvhabet,finus  anguli  inclinationi# 
ad  fin  u in  anguli  refrafti  » vel  in  vitro  vel  in 
Aere  : ut  fupra  diximus  . Quare  fi  prùuVduo 

fi  n 


Digitized  by  GoOgle 


3*3 

finus  inclinationis  erant  aquales,  finus  eriam 
anguli  rcfra&i  aquales  erunt  , adeoquc  pa. 
ralleli . Hinc  in  vitro  plano  MNOP  radii 
AB  , AB  inter  fe  paralleli , 6c  oblique  inci- 
dentes  in  fuperficiem  MN  vitri  plani,  quem. 
admodum  habent  aqualem  angulum  inclina* 
tionis  ABD  , ABD  , Tab.  3.  Fiq.  16.  & con- 
fèquenter  finus  inclinationis  aquales  ; ita 
angnlos  refraétos  CR  aquales , & confequen- 
ter  edam  forum  finus . NiJ  itaque  erit  quod 
corum  parallelifmum  deturbare  poflìt  . Idem 
autem  eveniet  fi  plura  vitra  diverfarunu 
denfitatum  adjacentium  , & paralleli  ter- 
minata fuperficiebus  planis  uniantqr.  Ra- 
tio quippe  inter  angulum  incidenti  in  fu. 
perius  vitrum  , & refraéli  anguli  in  pofire- 
mum  erit  conftanter  eadem  ac  fi  ultimuin- 
dumtaxat  vitrum  adiacuiflet  primo,  omnia, 
flue  intcrjacentia  abfuifienc , 

De  Lentìbus  plano- convexìs  t 
£?  con  vexo-con  vexis  , 

DCLXJII. 

Antequam  tranfifum  radiorum  lucis  per 
Lentes , aut  femilentes  exponamus , quadam 
pramittamus  oportet  , qua  Lenrium  diver- 
farum  effeftibus  intelligendis  viam  {temere 
ppfiimt . Quoniam  lux  a corpore  lucido  emif- 
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fa  , vel  ab  opaco  repercufla  fertur  inftar  ra. 
cliorum  a centro  fphaerae  ad  ejus  fuperfìciem 
emifforum  , radii  a fe  invicem  removeantur 
oportet , angulum  formantes  in  puntto  cor. 
poris , a quo  emidi  fuere  , quod  pnnttum  ra- 
dians  appellatnr  . Vocantur  iftiufmodi  radii 
divergentes  , & eo  magis  divergentes  appei- 
lantur , quo  majorem  angulum  confìituunt 
in  puntto  radiante  . Radii  autem  a fe  diftan- 
tes  , qui  jugirer  ad  le  invicem  accedunt , 
vel  in  puntto  concurrunt  vocantur  conver- 
gentes  . Pnnttum  in  quo  convergentes  radii 
uninnttir  , focus  appellarti  . Pnnttum  vero 
in  quo  radii  convergentes  concurriffent  , fi 
in  eodcm  medio  pergere  potuiffent;  aut  pun* 
ttum  a qno  divergentes  radii  retroprodutti 
venilfent  , dicitur  focus  imaginarius  vel  vir. 
tualis.  In  omni  lente  axis  clicitur  linea  retta, 
quae  ad  utramque  fuperficiem  perpendicula. 
ris  eft . Cum  ambae  fuperficies  fphaericae  funr , 
per  ambarum  centra  tranfire  debet  axis  : 
cum  vero  altera  fuperficies  plana  eft  , per- 
pendicularirer  ad  hanc  , per  alterius  cen- 
trum  tranfit . In  omni  lente  dicitur  axis  iri- 
cidentiae  , vel  refratticnis  linea  a centro  len- 
lis  dutta  ad  pnnttum  fuperficiei  lenti*,  in.» 
quod  radius  incidit . Lens  fex  pedum  effe  y 
vel  fex  pedes  diametro  continere  dicitur  , fi 
fit  fegmentiim  fphacrre  , cujus  diameter  fex 
pedes  tequet . Idem  de  lenpbus  concavis  di- 
ci P°^ft  . Len- 
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Lentium  convexarum'  quarumcumquaj 
& fpluerarum  proprietas  eft  ; quod  radii  per 
refrattionem  ad  le  invicem  accedant , <5c  in 
focitm  colligantur . Concavarum  autenL,  , 
quod  radii  a fe  mutuo  recedane  , eoque  ma. 
gis  , quo  concava  magis  funt . In  menifeis 
vero  fi  concavam  fuperficiem  convexa  fupe- 
ret  , hoc  eft  fi  fit  majoris  fphaerce  fegmen- 
tum  , habetur  refrattio  perinde  ac  in  len- 
tibus  concavis  . Si  vero  iuperfìcies  concaVa 
portio  fit  fphterae  majoris  , refra&io  habetur, 
ut  inJentibus  convexis . Haec  facile  intel- 
liguntnr  in  quocumque  cafu  comparando 
refra&ionem  in  fuperficie  plana  cum  refra- 
<ftione  in  luperficie  fphaerica  , & confideran. 
do  dìre<ftionis  radiorum  mutar ionem  juxta 
principia  fuperius  propofita  . 

His  in  antecedimi  przrhabitis  metho- 
dum  primum  deferibemus  foci  diftantiam 
in  lentibus  convexis  inveniend!  ; deinde- 
lentium  omnium  convexarum  phaenomena 
& proprietates  explicabimus  . 


DCLXIV. 


j 

Foci  lentium  convexarum  vel  methodo 
cxperimentali  , vel  calculo  analytico  inve- 
ii ir  i poffunt . Si  experimentalem  methodnm 
adhibeamus , fequentibus  praxibus  facile- 
eoldem  reperire  poterimus  i fi  lens  Soli 
Pars  //.  ' N n ob. 
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©bverratur,  quaeraturque  locus , ubi  radi! 
lefra&i  plano  quodam  excepti  minimum  , ac 
lucidiffimum  circulum  forment  : illic  eric 
focus»  quaefitus . 2 Exploretur  quanam  in- 
diftantia  radii  folare*  per  lentem  refra&i 
facillime  accendant  corpus  combuftibile- ; 
cadem  erit  diftantia  foci . 3 Una  Lentis  fu. 
perficics  tegatur  carta  fufca  , cribri  inftar 
foramellis  pertufa  ; tum  notetur  diftantia  , 
in  qua  omnes  radii  per  ea  foraminula  tranf. 
miffi  coalefcant  in  unam  maculam  candi. 
dam  . 4 Si  ad  locum  , in  quo  lent«m  exami- 
nare  cupimus  folares  radii  non  pertingant  ; 
eligatur  objeftum  e.  g.  /Edificium  quodpiain 
bene  illuminatum  , cujus  diftantia  falrem 
millies  contineat  diftantiain  foci  : rum  ex- 
ploretur  , qua  natr.  in  diftantia  optime  de- 
pingatur  id  objedtum  poft  lentem  in  muro  , 
aut  in  tabula  alba  oppofita  . Hujus  imàgi- 
nis  a lente  diftantia  fine  errore  fenfibili  prò 
foco  abfoluto  ,feu  prò  foco  radiorum  ex  lino 
eodemque  objetfti  puntfto  paralleli  venieti- 
tium  tam  in  lentibus  plano-convexis  , quam 
in  convexo-convexis  haberi  poterit  . 

Quod  fi  inventi  foci  diftantiam  metiri 
vetimus , eamquc  comparare  cum  diametro 
fphnerte  cujus  eft  portio  per  praedi<ftam  me. 
chanicam  praxim  reperiemus , quod  in  len. 
te  utrimque  ?equaliter  convexa  focus  ab  ea 
diftat  per  fcmidiaoietrum  fphaene  circiter: 

ni. 
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nimirum  I?  femidiametri  fphaeraft , cujug 

lens  portio  efi  , fi  obje&um  faerit  in  diftan- 
tia  infinita  , feti  fi  radios  parallelo*  in  len- 
tem  immittat . Deducitur  pariter  ex  eadem 
pratica  metliodo  in  lente  piano  convexa^ 
duplo  majorem  effe  difiantiam  foci quam 
in  lente  utrimque  convexa:  hoc  efi  focum 
conjungi  cum  axe  , fere  ad  difiantiam  dia- 
metri. In  eodem  experimento  declucimus, 
xpiod  fi  lentis  crafiìties  negligatur  idem  efl 
obvertere  objetfo  planam  fuperficiem  . ac 
convexam  lentis  plano- convexae  . Si  aurem 
crafirties  fenfibilis  fueric  , focus  radiorum* 
parallelorum  minor  erit , cum  lentis  facies 
convexa  objefto  obfertitur,  quam  cum  fa- 
cies plana  . Si  lentis  utrimque  convexae  cur- 
vatura fint  inrequales, tunc  focalis  difiantia 
obtineri  poterit  fi  fiat  . Ut  fumma  radiorurn 
utriufque  convexitatis  ad  radium  cujuslibec 
ex  convexitatibus  ; ira  duplum  radii  alterins 
convexitatis  ad  focum  lenris  . Seu  R -f  r ; 

R : : 2 r : f , & f , Vel  etiam  reptf  • 

K -*-r 

rietur  sequalis  quoto  , qui  habetur  ex  produ- 
co radiorurn  utriufque  convexitatis  divifo 

per  femifummam  eorumdem  radiorurn  . Seu 

N n 2 f== 
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f s Focus  itaque  lentis  integra© 

~R“+  r 

reperitur  in  praxi  duplo  minor  foco  femilenZ 
tis  . Hinc  etiam  pratica  metliodo  experi- 
mur  , quod  fi  duo  lentes  aequalis  convexita- 
tis  prope  & in  contaélu  ponantur  earum  fo- 
cus dimidins  erit  fingularum  ♦ Si  enim  duae 
lentes  finguloe  foci  uneiarum  3 inter  fe  ap- 
proximentur  , focus  ambarum  erit  unc.  m 

JL  . Si  vero  lentes  fìat  inaequaiiter  conve* 
2 > 

xae,  dum  prope  ponuntur , ambarum  cem- 
munis  focus  erit  dimidius  foci  minoris  . Si 
cnim  lentis  unius  focus  fit  unc.  4,  alterius 
line.  2 , focus  communis  in  earum  contatta 
erit  unc.i;  femper  nempe  dimidium  foci  mi** 
noris  • Tandem  per  eamdem  pratticam  me. 
thodum  in  globulis  vitreis  reperimus  foci 

difìantiara  effe  fere  i diametri  ejufdenu 

- • 4 

globi  , 

DCLXV. 

Quod  fi  eofdem  lentium  focos  analytica 
formula  reperire  velimus  , longe  operofior 
cric  eormndein  indago . Cuoi  enim  duple* 

* fic 
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Ile  facies  lenti* , fi  agatur  c]e  lentibus  inee- 
qualiter  convexis  , duplex  radius  vel  femi- 
diameter  ponendus eft  in  computatione-  . 
Habenda  prceterea  eft  ratio  craftìciei  lentis  » 
*Sc  duplicis  refraélionis  qnam  patitur  radius  , 
Uiiam  in  ingreffu,  alceram  in  egreiTu  a lente, 
quse  quidem  juxta  fuperius  demonftrata-. 
conftanti  ratine  habet  in  ingreffu  ex  aere  in 
vitrura  in  radiis  mediae  refrangibilitatis  fi- 
num  ut  77  , 5 : 50  vel  proxime  ut  3 1 ad  20. 
In  egreffu  ver©  ex  vitro  in  aerem  ut  50  ad 
77  , 5 vel  ut  20  ad  31 , Sit  itaque  determi- 
nanda  generice  diftantia  foci  a Unte  inacqua, 
liter  convexa  . Sumatur  finus  incidenti*  ad 
eum  refrattionis  ut  31  ad  20. 

Vocetur  diftantia  quefita  X . 

Radius  prim*  convexitatis  lentis  yopeturRj 

Radius  fecund*  r 

Crafllties  lentis  dicatur  e 

Objedti  alicubi  in  axe  lentis  politi  difian-!- 

tia  a lente  dicatur  d 

Erit  per  formulano  generalem 

(SaodrR  — * 22odeR 4©oerR 

X — 1 

34  itlri-v  óao^R -w  laide  -t-  ?ao$r. 


DCXfXVI, 


Formula  hae  quamvis  in  Analyfi  exer- 
CitatU  nullam  difficultatem  exhibeat,in  praxi 


? 


ta. 
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tamen  fatis  incommoda  eft  . Cum  vero  craf- 
fnies  lentis  ut  plurimum  fit  quantitatis  con— 
temnendae,  poterit  eadem  formula  ad  con- 
cinniorem  reduci , fi  deleantur  termini  in 
quibus  eft  e , &.  termini  omnes  aequationis 
per  31  dividantur  ; tunc  enim  erit 


aodrR 

1 idR  -+  1 idr  *-  aorR 


Cumqne  denique  in  praxi  fieri  foleant 
Jentes  utrimque  aeque  convexae , fi  fiat  r :=  R 
fubftituto  R loco  r , & delendo  in  omnibus 
terminis  unicum  R,  & dividendo  per  2, 
erit  tandem  prò  lenre  utrimque  convexa 
formula  haec  generalis  fimpliciflìma  : nempe 
w i©dR 
^ ud  — xor  * 


DCLXVII. 

Ex  Iiac  formula  primo  eruere  poflumus 
ad  quara  diftantiam  radii  in  lentem  paralle. 
li  incidentes  uniantur  poft  lentem  in  unico 
punfto  feu  foco  . Sit  enim  difiantia  objetfti 
radiantis  feu  d ss  00.  Loco  d pone  oc.  in  for* 

f 1000  r <>• 

mula  — Si  dele  terminimi  lor, 

1 1 00  ior 

qui  nihil  eft  refpeftu  infiniti  , erit  X =5 

io 

V/  $ 
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= — r : nempe  focus  in'  parte  oppofita  len* 

io 

tis  ab  ea  diftabit  — radii  Iphaericitatis , lì 

obje&um  fuerit  in  difiantia  infinita,  feu  lì 
radiet  per  radios  parallelos . In  praxi  au- 
tem  radii  paralleli  cenfentur,  fi  radianti*  ob- 
jedi  diftantia  millies  femidiametri  lentis 
longirudinem  excedat . Calculo  quippe  de- 
monfhatur  focum  lentis  e radiante  obje&o 
in  fi  aire  dittante  , & ex  objedo  , cujus  di. 
ftancia  d > ioqo  R , differre  dumtaxat  iiu 

— — • Qu*  quidem  quantitas  in  praxi  .con* 

IOO  i*  • r 

temnitur. 

DCLXVIII. 

Ex  eadem  formula  deducimi»  alterunt 
Dioptricae  principium  , qnod  nimirum  11  ob- 
je<ttum  ponatur  in  foco  lentis  , radii  exibunt 
paralleli  ; bine  ad/novendo  lentera  ad  obje- 
<ftiun  aliquod,  ut  ipfum  contemplemur,  cum 
óbje&um  iftud  infoco  lentis  conftituitur  * 
dare  & cliftinttc  videtur;  quia  radii  paralle- 
li 
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li  exeuntes  a lente  ocnlum  intrant  . Ponatur 
itaque  objectum  in  Foco  lentis , erit  d 

10  IOO 

— r & formula  in  liane  degenerarne  — -r 

11  li 

Divifum  per r *-  ior,  feu  divifum  per 

il 

zero  ; at  zero  infinities  ingreditur  quamlibet 
quantitatem  , focus  itaque  radiorum  infini- 
ties a lente  diftabit  , ac  proinde  radii  parai* 
leli  exibunt . 

DCLXIX. 

t 

Si  lens  fir  plano-convexa  , rune  in  for- 
mula fuperius  deferipta  — - ■ • - — 

r i idR-mdr  — aorK 

evadet  R=r  09,  feu  radius  fuperflciei  pianse 
sequalis  infinito  , & formula  degenerati!  in 

liane  X s=:  — — . In  qua  quidera  for- 
i id  — 20r  1 H 

•mula  fi  difiantia  obje&i  fit  tanta  ut  radiis 
parallela  radiet,  erit  d = ©p  , & focus  X = 

ho  . è 

. — r nempe  ad  duplo  majorem  difìantiam  «rt! 

, focus  in  lente  plano-convexa  , ac  in  conve- 
-xo-eonvexa;  radiique paralleli  unienturpoft 

ka-. 
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ientem  fere  ad  diametri  diftantiam;  ut  pra- 
tica metbodo  fuperius  eruimus . 

iDCLXX. 

Curri  radii  paralleli  in  Ientem  vel  con- 
Vexo-convexam  vel  plano.convexam  incK 
dentes  in  unum  colligantur  pun&um  , haud 
immerito  Imjufmodl  lentes  etiam  caufìicae  , 
feu  itftori®  nuncupantur;  in  earum  fiqiiidem 
focum  Solis  radii  collegi  id  preefiant  , quod 
a vebementifiìmo  igne  vix  poflet  fuppedirari. 
C il mau e vis  lisec  ufìoria  e.*  convexa  ipfarum 
lentium  figura  promanet , mirari  non  fubefì  , 
qued  lentes  etiam  aut  ex  glacie  elaborane  , 
aut  aqua  refertae  llammam  excitent , 

DCLXXI. 

Si  objeiftum  ìrig.  i.  Tab>  4.  ABC  ante»* 
Ientem  utriinqtie  convexam  HK  collocetur 
in  aliqua  diftaiftìa  , qu®  fit  major  radio  ejus 
fpliser®  , cujus  ea  lens  fegmentum  eft,  obfer. 
vabimus,  quod  radii  , qui  ab  omnibus  objcfli 
pun&rj  emittunttir  , inque  Ientem  incidunt 
ita  refringentur  in  tranfitu  ’per  Ientem  , Si 
in  totidcin  aliis  pnn&is  poft  Ientem  conve- 
nient  imaginem  objedti  elformanres , ut  ima- 
go  appareat  inverla . Nam  radii , qui  a fu* 
premo  pun&O  B yeniunt , in  infimo  imaginis 
Purs  li . O 0 pun« 


punito  6 nniuntnr  ; dura  li qui  a dextero 
objeiti  latere  A emittuntur  , in  finiftro  ima-» 
ginis  latere  a , & qyii  a finiftro  objeiti  latere 
C exeunt  , in  dextero  imaginis  latere  c con- 
currunt  . Experiri  licet  iftud  , fi  candela- 
accenfa  in  ea  diftantia  collocetnr  ante  len- 
tem  utrimque  convexam  , ut  imago  in  fra* 
fto  cartje  alboe  in  debita  poft  vitrura  difìan- 
tia  pofitte  efformctur  . Fiamma  enim  cufpide 
deorfum  fpeitante  adparebit  inverfa , & fi 
alterutrum  latus  interpofito  corpore  opaco 
intercipiatur  , contrarium  imaginis  latus  ob 
feurabitur  . 

. DCLXX1I.  ! 

Si  objeitum  C ponatur  in  ea  diftantia  , 
quee  minor  fit  radio  convexitatis  lentis  ; 
Fiq.  2 Tab . 4 feu  fic  d < r objeitum  appare- 
bic  remotius  in  punito  c ocnlo  conftiuuo  in 
O;  nani  cum  radii  CnCm  refringuntur  in- 
tra vitrum  accedendo  ad  perpendicularera  , 

& extra  vitrum  recedendo  ab  ca  progredien. 
tur  per  lineas  n G , m F . Sed  oculus  O dc- 
bet  videre  objeitum  in  vertice  penicilli  opti. 
cìGcF,  ergo  videbit  objeitum  in  loco  re- 
tnotiori  » quam  eft  • 


j 
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DCLXXIII. 

In  eodem  cafu  in  quo  obje&nm  in  ea- 
collocatur  diftantia,quae  minor  eft  radio  con. 
vexitatis  Untis , oculus  videre  debet  idem 
objedum  alida  magnitudine  : ob  majorem. 
nimirum  angnlum  opticum  remotius  Fiq.  3. 

Tab.  4.  Sic  oculo  conftiruto  in  R objedum.,  1 

AB  apparere  debet  aufta  magnitudine  & \ 

aequale  DE  , Nam  remota  lente  X,  oculus  R 
extremitates  objedi  AB  cerneret  ope  radio-  i 

rum  re&ilineomm  AR,  BR;  adeoque  fub  an- 
gnlo  optico  ARB  . Trans  lentem  aurem  cer- 
nir ope  radiornin  refradorum  DMR  , ENR  ; 
adeocjue  fub  angulo  optico  DRE  majore  an. 
gulo  ARB . Apparebit  itaque  objeftuirL. 
grandius  Gb  majorem  angnlum  opticum  . 

DCLXXIV. 

Quod  fi  denique  objeftum  trans  focum 
Ita  removeatur,  ut  ejus  ddìantia  fic  major  ra- 
dio lentis  feu  d > r , imago  obje  Ai  trans  Ien- 
tem  convexo-convexam  afpeÀi  jam  confufa 
adparebit  , eoque  magia  , quo  objedum  ul- 
tra focum  remotius  collocabitur  : quippe  ra- 
di!, qui  ab  uno  eodemque  objeAi  punfto  eve. 
niunt , poft  refra&ionem  convergentes  fiunt, 
jprips  quam  ifi  oculum  incidane  j lune  ocu, 

O 0 a luiu 
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lum  ingreffi  ante  retinam  nninntur;  unde 
confufionem  imaginis  oriri  eft  neceffe  ; ut 
fufins  oftendemifc  .duna  vifionis  pliapnomena 
explicabimus . 


DCLHXVt 

Ex  ha&enus  didHs  deducitur  lentes  con. 
vexas  omnino  accommodatas  effe  oculis  ilio, 
rum  , qui  obje&a  dillìta  date  , obfcurè  vera 
Vicina  confpiciunt , & Pr^sbytse  nuncupan. 
tur  . Nana  cum  Presbytarbm  vitium  ilt  ha, 
bere  liumorem  cryfìallipum  panini  conve 
xum  «qui proinde  focum  liabet  remotiorem; 
Ut , ut  remotiora  tantum  objedla , quorum, 
radii  minus  divergunt , ac  longiorem  focum 
babent , diftinftè  videant;  proxima  vero 
confufè  , quorum  radii  magis  clivergentes  in 
foco  proximiori  objeftum  pingunt . Quare  Ili 
homines  opus  habent  lente  , vel  ponfpicillis , 
quae  mittant  radios  magis  convergentes  ad 
cryftallinum  oculorum  bumorem , ut  inde 
refralti  focum  fuum  in  loco  ilio  rpmotiori 
liabeani , ubi  retina  invenitur  . Id  aurem 
praeftant  lentes  convexae , qnae  radios  con- 
jundtiores  ad  liumorem  cryfìaliinum  mie- 
cune . 


V* 
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Ve  Lentibus  Plano-cancaui$  & Con * 
qsvq-  concavi*  • 

DCLXXVr. 

Dura  radii  paralleli  axi  cadunt  ad’per- 
pendiculum  in  fupprficieui  planam  lentispla. 
no.concavae  : dura  pxeunc  e vitro  refringun- 
tur , ac  recedentes  a perpendicolari  diver- 
gunt  ab  axe  ; ita  ut  e paralleli;  evadant  di* 
vergentes . Quod  fi  vel  divergente!  vel  con- 
vergente; inpidanc  , e divcrgentibus  magis 
divergente;  evadunt  «Se  e couvergentibus  di. 
vergente;  . 

Sin  hujufmodi  radii  cadant  in  fuperfi- 
ciem  concavam  lentis  concavo-concavi*  du- 
pliciter  refringuntnr , & in  vitro  acceditnc 
?td  perpendicularem  , extra  vitrum  recedunt: 
a peqjendiculari  , ac  proinde  femper  a fé*, 
mutuo  delle  <ftunt . 

DCLXxyin 

Tametfi  lens  concava  radio;  femper  a 
(e  ipfis  defledat  ; habet  tamen  ea  fuuin  fo- 
cum  , fed  iraaginarium  dumtaxat  & virtua-? 
lem . Ita  enim  poft  tranfitum  per  lentem  coiv 
cavam  radii  divergunt,  ac  fi  e qnopiam  pun* 
fto,  quod  focus  imagiaarius  appellai  ur  ernie* 

te- 
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terentnr.  Fig.  4.  Tab.  4.  Sint  enirn  radii  E(?  » 
MN  parallele  Incidentes  in  lentem  conca- 
vam  ABDC  , qui  poft  tranfitum  progredian- 
tur  direttionibus  g t $ & n s . Si  concipiantur 
iidem  radii  in  adverfam  partem  retroprodu- 
concurrere  in  pundto  O . Pundtum  iftud 
focus  virtualis  vocatur  radiorum  parallele 
in  lentem  concavam  incklentium  . Si  lens  Se 
plano  concava  , foci  virtualis  diftantia  eft  uc 
diameter  curvationis  . Si  lens  fit  conca- 
vo-concava , ejufque  curvatura  fit  utrimque 
seqnalis  , focus  imaginaris  diftac  a vertice 
lentis  per  radium  , feti  diametrum  curvatu- 
ra . Si  denique  curvatura  fint  inrequales  . 
eadem  erit  regula  , ac  in  lentibus  conve- 
xo-convexis  inaequalis  curvatura.  Nimirum; 
ut  fumma  radiorum  urriufque  concavitatis 
eft  ad  radium  unius  , ita  duplum  radii  aire- 
rius  concavitatis  eft  ad  focum  . Diftantia. 
itaque  foci  virtualis  erit  sequalis  duplo  prò* 
eludo  radiorum  per  fummam  eorumdem  ra. 
cHQrum  divifo  ; vel  produrlo  radiorum  per 
femìftimmam  eorumdem  radiorum  divifo  . Si 
focum  virtualem  medianica  metliodo  reperire 
iibuerit , hanc  praxim  adbibero  . In  lamina 
plumbea  tenuifiima  circulum  defcribe  cequa. 
lem  fuperficiei  lentis  , hujus  circuii  peripli*- 
tram  forammulis  pertunde  ; deinde  laminam 
e idem  lenti  conglutina  . In  albo  obice  aire- 
rum  circulum  defcribe , cujus  diamefer  fic 

du- 
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dupla  diametri  periph'cerùe  lentia  . In  ea  di- 
lanila , in  qua  lens  radii  Solis  expofita  de- 
pingic  hunc  alterimi  circulum  , ibi  eli  focus 
virtualis . 

DGLXXVIII. 


Quod  fi  formula  analytica  euajdem  ima* 
ginarium  focum  reperire  velimus , uti  com- 
mode poflumus  eadem  formula  foci  ac  prò 
lente  convexo-convexa , fed  negativa;  nem» 

iodr 

pe  erit  Xsr-  -*--r . Nam  radius  con» 

nd-nor 

cavitatis  , quae  objeétum  refpicit  fi  vocetur 
r , fieri  debet  *-  r , efi:  enim  ex  parte  obje- 
£ti , contra  ac  in  lente  convexo-convexa , 
in  qua  radius  convexitatis  erat  ex  parte  op— 
polita  obje&o  . Quare  radii , qui  in  lente 
aeque  concavo*  concava  exeunt  a lente  diver- 
gentes  , fi  producantur  verfus  obj-e£ìuai  u- 

nientur  in  foco  virtuali , <pii  aequalis  erit  ~r. 

Ob  eamdem  rationem  , fi  lens  fit  plano-con. 
cava  , erit  ut  in  plano-convexa  focus  X 

aodr 

— — ; ac  proinde  duplo  lon&ior  eg 

nd-»-  20r  ^ 

lentis  concavo- concava?  * 
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»clxxix. 

<• 

In  lentibus  plano- concavi*  vet  conca* 
vo-concavisfi  objeftum  ponatur  in  ea  diftan* 
tia  , qu?e  fit  major  foco  virtuali  * objetttnn 
illud  videbitur  in  loco  proximiori  lenti . Sic 
lente  concavo-concava  4 vel  piano-concava 
polita  intcr  pun&um  obje&i  A , oculum 
X Fiq.  5.  Tab.  4.  Apparebit  tale  obje&um 
in  loco  o proximiori  lertti  . Gum  enim  oculus 
vicjere  clebeat  objc&um  in  fuo  foco  imagina- 
rio  , ubi  nimirura  ra dii  in  apicem  penicilli 
optici  concurrunt , videbit  objectuin  illud  in 
a feu  vicinius  lenti  * Ob  eamdem  rarionem 
quo  obje&uni  proximius  lenti  apparet , vide- 
bitur  etiam  magis  exiguum  . In  loco  enim 
ubi  radii  in  unum  apicem  concurrunt  foci 
imaginarii , efforuìanC  angulmn  minorem  ilio 
quem  efformaflfenc  fi  radii  ex  obje&o  eraiffì 
nullam  in  lente  concava  refra&ionem  fa. 
biilfent  « 

DCLXXX. 

Hinc  illi  qui  vicina  obje&a  diftin&e  * 
remota  vero  confufejntuentur  Myopes  diéli 
lente  concava  , vel  perfpicillis  concavis  u- 
tuntur  ad  diftin&am  remotorum  obje&orum 
vifionew  obtiaeadaia  « Nata  cura,  vicium  HLo  -* 

mi- 
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mmis  Myopis  fit  yel  in  jnajori  curvatura, 
feu  conyexicate  hum.oris  cryftallini,  qq/ 
pingit  objedum  in  foco  proximiori , velia- 
mujori  vicinia  recinse  : propterea  cium  videnc 
viciniora  , quorum  radii  magis  divergentes 
magis  refriognntnr  , & conveniunt  in  foco 
viciniori  ubi  eft  retina;  diftinde  vident; 
Eemoti.ora  vero  , quorum  radii  magis  paral- 
leli habent  focum  remotiorem  a lente  cryftaL 
lina  nonnifi  confufe  vident  : radiofi  quippe 
coni  a pundis  objedi  ab  oculo  remoti  profi- 
cifcenres  uniuntur  antequam  ad  retinam  per. 
yeniant . Opus  ergo  fiabe nt  tali  lente  , qute 
radios  ab  objedo  remotiori  profedos  diver- 
gentes faciat  , & fic  mittat  ad  cryftallinum 
lunnorem  , ut  quafi  ab  objedo  vicino  prove- 
nientes  focum  viciniorem  habeant , & in  pun- 
dis  retinse  coeuntes,  ibi  claram  diftindam- 
que  objedi  imaginem  delineent . Id  auteni 
propritun  eft  lentis  concavse  . 

DCLXXXI. 

Sic  itaqtie  detprminandus  focus  Ienti$ 
concayae  Myopi  £onyeni,entior  . Conftitiitp 
ante  oculos  Myopis  libro  aliqyo  , liber  tam- 
4 in  remoyeatur  ab  oculo O,  ut  fi  ulteriu? 
remoyererur  litterrc  apparerenc  confu  te . 
Difìantia  fi?ec  erit  radius  .concavitatis  con. 
yenienris  iribuendae  lenti  Myopis . |Quo4 
Pars  II.  P p fi 
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fi  determinanda  fit  longitudo  foci  da  rida, 
lenti  convexce,  qnce  Presbyrae  oculis  conve- 
niat . Hcec  regnla  erit  adhibenda . Liber  tam- 
din  removeatur  ab  ocitlo  O , donec  litrerae 
videantnr  difìin.&ce  , &.  fit  haec  diftantia  OD  „ 

Inde  approximetur  liber  oculis  , donec  lit- 
terse  appareant  confufce  . Sitque  haec  difìan- 
tia  Od  . Fiat  ut  Dd:  Od  : : O d : X : Erit  X 
longitudo  addenda  diftanticedQ,  quce  io- 
«nam  fummam  collette  dabunt  longiiudinem 
foci  convenientem  lenti  convexce  . Sit  OD 
£=  30 , O d = 6 , erit  D d = 24  . . Fiat 

24  : 6 : : 6 : X . Erit  X = — r=  1 Addi»- 
l 24  i 2 

to  igitur  1 — ad  óhabebimus  7—  Longi tildi* 

1 ^ 

d 

nem  foci  qusefiti . Q — D 

Ve  Lenùlms  convexo  - concavi? , 

Jeu  de  Menifcis . , 

•*  • ►f»*» 

• DCLXXXjr. 

Curri  Menifci  fine  Lentes  ilice,  qtiibws 
duplex  radius  convenite  duplex  focus  : 
tinus  nimirum  convexitari  conveniens , al- 
ter £oncayitati  ; bine  dabimus  primo  gene- 

ra- 
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/aleni  regulam  prò  Inijiifmodi  focis  repe- 
riendis , deinde  rana  cuilibet  fnperficierum 
eombinationi  aflìgnabimus  : Regola  amena 
generali»  fequenii  analogia  eruicur  . In  Me- 
nifcis  differentia  radiorum  eft  ad  radium-, 
Convexiratis , Acuti  duplnm  radii  concavità, 
tis  eli  ad  diftantiam  foci . Tres  autem  cà- 
fus  evenire  pcrfftint . Vel  radius  convexi- 
tatis  minor  eft  radio  concavitatis  , vel  aequa, 
tur  radio  concavitatis  , vel  denique  major 
eft  radio  concavitatis  . Voeetur  R Radius 
concavitatis  , r Radius  convexitatis  in  om- 
nibus liifce  cafibtis  femper  erit  R r : r : : 

R : f , ac  proinde  f . Sic  itaque  in 

primo  cafu  R::2,  r 4 juxta  prtsceden- 
rem  formulam  erit  2 4 vel  — 2 : 4 : : 4 : 

+-  d erit  igitur  focus  imaginarius  & negati- 
vus  , & habebitur  in  parte  oppofìta  lentis  i 
& proinde  Menifcus  lenti  concava  aequiva- 
lebic  , quod  conftanter  eveniet,  quoties  con- 
ca vitatis  curvatura  minor  eft  curvatura- 
convexltatis . Sit  in  fecundo  cafu  R =r  2 , 
r 3=  2 habebiraus  ex  precedenti  formula^ 

8 _ 

2 2 = o : 2 : : 4 : ~ =sco.  Focus  itaque 

infinitns  evadet , leu  radii , paralleli  egre- 
«ìientur  e Menile 0 , quoties  radius  convexi» 

P p 2 ta- 


tatis  aeqùatiir  Radio  concavitati?  , Se  MenL 
fcas  aequivalebit  vitro  plano  . Sir  denique_ 
fn  tertio  caia  R ===  4 , r 2 , eric  ek  pre- 
cedenti formula  4 — 4 =-=  2 : 2 : : 3 : 8 Mé- 
ftifeus  icaque  lenti  cónvexte  tequivalebic  * 
focumque  abfoìuttim  & pofitivuni  liabebit. 

£>CLXXXIÌL 


Hine  fi  radius  eoncavitatis  fit  dupfunt 
#adii  conveXitatis  y Menifci  focus  erit  du. 
plus  radii  eoncavitatis , quemadmoclnni  in 
lentibiré  plano* convexis.  Si  vero  radius  cdn- 
cavitatis  fit  triplnm  radii  convexitatis  , fo- 
cus aequabiuir  radio  eoncavitatis.  Sit  enim 
R ===  18  , r = 6 i erit  18  -*  6 ===  ti  : 6 : ; 
36:  18  y 

t 

. DCLXXXIV. 


É!x  his  inferre  jure  merito  poflumiis* 
qood  au&O  R , Se  .remanente  eodem  valore 
r , femper  Mentici  focus  im/tìinuetur  . Qnod 
fi  , eonfianti  rentanente  R y imrttinitatur  r , 
iva  radius  convexitatis  T urne  In  majori  prcr- 
portione  decurtabitur  diftantia  foci  * quam 
fi  Gonfiami  permanente  r radio  convexitatis 
radius  eoncavitatis  angeatur  , ut  qtiilibee 
ve  fintai  mito  calcalo  dignofcore  poterle . 


Quem 
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DCLXXXV. 

Quemadmodum  ex  precedenti  analo- 
gia clatis  radio  concavitatis  , nempe  R , «Se 
radiò  convexitatis  negjpe  r , de  facili  difìan. 
tiarrj  foci  in  quolibet  Menifco  , nempe  f pof- 
fumus  reperire  ; ita  dato  foco  , & radio  con- 
vexitatis reperire  poterimus  radium  conca- 
vitatis * Si  enim  incognirum  radium  con- 
cavi tatis  R vocemus  X , habebimus  fequen- 
tem  analogiam  x r : r : : 2X  : f unde  xf- 
r f 2 X r , & rurfum  x f — 2 x r ===  r f , «Se 

A ’ F f 

deniquex===  _ 

i — 2 r 

Si  vero  detur  focus  <5c  radius  concavi, 
tatis  nempe  R , & queratur  radius  convexi. 
tatis  nempe  r ; fi  liunc  vocemus  x ex  eadera 
analogia  habebimus  R — x : x : : 2 R : f un. 
de  2 x R ===  R f -,  x f , «Se  rurfum  2 x R -*  xf 

Rf 

==  R f stfaue  ideo  x *==  — ^ . 

aK-+f 

DCLXXXVI. 

Quod  fi  generalem  analyticam  formu- 
lam  prò  lentibus  convexis  fuperius  produ. 
Ihm  ufurpare  Jibear , ut  exa&iori  calculo 

Me- 
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Menifci  focus , data  qualibet  donvexitat- 
te  & concavitate  liabeatifr , tunc  fiet 

2oRr 

1 1 R-«  i i r *eu  v*gecuP^llltt  pródudi  Radio- 

i 

rum  dividatur  per  differentiam  Radioruro, 
majóris  nempe  «Se  minoris  undecies  funi- 
ptoribn . Sit  enim 

R fen  raditi?  concavitatis  = min.  25 
t feu  radius  convexitatis  aas  min.  7 
Erit  Rr=i75  quod  du&um  iu  20  dabit  350* 
R = 25  fi  ducatur  per  11  dabit  275 
r = 7 diKjluiH  per  n dabit  77 


Eric  ìgitur  focus  = • 


3500 


275  77 


35oo 


CAPUT  V. 

Ve  Lucls  Heterogeneitatc  , & de  ejufdeni 
Vijjrattione  per  Prifmata  * & 
Coloribus . 


DCLXXXVII. 

QUze  ha&enus  de  Luminis  reffa&ione 
per  lentes  , earumque  focis  difputavl- 
mys  nuliam  paterentur  exceptionem  , fi  hi- 

cis 
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cis  particulcc  homegene*  efienc  , eocIenL, 
immutabili  colore  , & refrangibilitatis  gra- 
tti prceditse  . Hoc  vero  minime  experimen- 
1 lii  refpondere  primus  omnium  obferva.vi£ 
Newtonus.  Viditenim  quemlibet  lucis  ra- 
dium a Sole  evibratum  conftare  diverfarum 
clafiìtim  particulis  & veluri  ftaminibus  ; ita 
ut  propter  diverfam  particnlarum  , ex  qui- 
bus  fingula  ftamina  coalefcunt  magnitudi- 
ne , figura  j & crafiìtie  peculiarem  infiDum*- 
que  colorem  fibi  vindicant  , diverfoque  gra- 
dii refrangibilitatis  , & refiexibilitatis  in- 
ftruumur  . Experimenra  autem  , quibus  prae- 
clarifiìuium  hoc  tanti  Plnlolbphi  inventimi 
•fulcitur  funt  fequentia  . 

DCLXXXVIH. 

Prifma  triangulare  ABC  vitri  puriffinaì 
j&  clarifììm/  Fig.  6.  Tab.  4.  in  conclavi  bene 
obfcurato  fic  -flabiliter  collocetur  , ut  per 
exiguum  foramen  F in  feneftra  S faélutiL. 
Solis  radium  excip i-at , in  MN  refringatur , 
refra&ufque  in  album  obicem  PQ  ,recipia- 
rur  . Radius  lucis  intra  Prifma  inflexus , 
• dum  refra&us  a Prifmate  egreditur  , in  albo 
obice  minime  illuminatimi  circnlura  exbi- 
bet , ut  evenire  deberet  , nifi  Prifma  trajù 
ceret;  fed  imaginem  defcribit  oblongaua*# 
t a inftar  Gabelli , qua  Spe&rum  .prifmati- 

cum 


cuni  nuncupari  folét . Hujus  Spettri  Jongi- 
rudo  ab  angulo  refringente  Prifmatis  , &.  a. 

n^nrlpnf  Tiimi  n nf/\  am  ! — 


luuu  **  0 o • ^ d 

diftantia  obicis  pendent  . Diminuto  eniui*. 
angulo  decrefcit  longitodo  Spettri  falva  la- 
titudine . Convexitas  laterum  Prifmatis  lon. 
gitudinem  eamdem  auget , concaviras  eam 
mimi  ir  . Latitudo  ejufdem  Spettri  aequat 
diametriun  circuii  illius,  queir»  radius  itu 


plano  verticali  efformarec  ,1;  ipfi  non  Qhjicer 
retur  Prifma  ; longitudo  autem  ut  plurU 
mum  quatiior  vicibus  ejus  latitudine»!  fu- 
perat . Hoc  autem  Spe&ruin  in  albo  obice 
exceptum  ,cujus  latera  rettis  parailelis.ex- 
tremitates  autem  binis  femicirculis  terini- 
nantur  , feptem  exbibet  colores  hoc  ordina 
fele  invicem  excipientes  . In  infima  parte-, 
maner  Ruber  , fequitur  Aurantius,  tum  Fla- 
vus  , Vuidis  , Cxruleus , Purpureus  yel  In* 
die us  , extremus  denique  Violaceus  f 


DCLXXXIX. 


Imago  ifta  oblonga  . quam  SpettriuiL. 
iftud  prifmaticum  exbibet  fi  concipiatur  di. 
vifa  in  360  partes  aequales  Fiq..  7.  Tob.  4. 
fingali  recensiti  colores  non  sequales  partes 
ejuldem  imagini$  occupant  . Nam  Color  Ru. 
beus  43  , Aurantius  27  , Flavus  48  , Viridis 
60  , Caeruleus  60  , Purpureus  40  , Violaceus 
denique  80,  ut  in  Scbeuiate  apparet. 

II- 


Digitizeci  by  Google 


• 349 


1DCXC. 


Illud  etiam  in  fpe&ro  prifmatico  ob* 
fervandum  eft  , quod  rubri  radii  infunarci 
partem  occupantes,  fupremam  ojnniurci  vio- 
lacei  tenentes  , illi  minime  omnium  , iftt 
omnium  maxime  refringunmr  . Reliqui  eo 
majorem  fubeunt  refradticnem  , quo  piu* 
a Rubro  difìitcrint , & ad  violaeeum  ac- 
cefferint . Menftiris  autem  accurate  acce- 
ptis  invenitur , quod  luce  ex  prifmate  in 
aerem  tranfeunte  finus  anguli  incidenti?» 
funt  ad  finii m anguli  refratfii  , ut  fefe  or* 
dinatim  excipiunt  pio  omnibus  coloribus  hoc 
ordine  - Si  enitn  finus  incidenti»  in  prif- 
mate communis  omnibus  luminis  ftamini- 
bus  fupponatur  divifus  in  50  partes  , ex- 
periinento  compertum  efi  in  exitu  fiami, 
num  e prifmate  in  aerem  finum  refra&io- 
nis  ftaminis  rubri  in  eadem  divifioni$  (ca- 


la fpatium  occupare  a 77  ad  77—  earum* 

8 

I 

dem  partium  : fiaminis  aurantii  a 77-» 

^ 8 

ad  77—  : ftaminis  flavi  a 77—  ad  77-ì  ; 

5 5 3 

fiaminis  viridis  a 77—  ad  77.I  : flamini! 

3 2 
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cseruiei  a 77—  ad  77—,  : fiaminis  purpurei 

a 3 

2 7 

a 77—  ad  77-H  : fìaminis  deniquc  vio- 

3 ? 9 

lacci  a 77^  ad  7-8 . Patet  denique  ab  ex? 


polito  experimento  lucem  Solis , qua»  ho- 
mogenca  in  omnibus  fuis  partibus  videtur, 
valde  heterogeneam  effe , cum  diverfarum 
claflìum  particulis  conftet  non  modo  re- 
frangibilitate  , fed  Se  colore  valde  cfifferen- 
tibus  . Ne  vero  fuboriatur  fufpicio  diver- 
fitatem  illam  refrangibilitatis  Se  colorem  in 
diverfìs  folaris  radii  particulis  a prifmate 
proficifci , Se  effe  apparentes , fpettrum  a 
primo  prifmate  efformatura  excipiatur  in- 
alio  prifmate , quod  primum  ad  angulos  re. 
£tos  interfecet,  tuoi  etiam  a rertio  Se  quar- 
to prifmate  fi  Iibuerit  : obferv3bimus  fem- 
per  eamdem  fpedtri  figuram  > eofdem  colo- 
res  , eiifndemque  ordinem  ut  antea  . Quod 
largumento  eft  integrara  texturam  talen^ 
effe  , ut  eorum  particulse  diverfam  refran- 
gibilitatem , diverfumque  colorerei  referant. 


DCXCI. 


Porro  colores  ifios  prifmaticos  elle  prù 
mitivos , fimplices  , # MBaiutabiies  in  fia- 
tili- 
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minibus  Ineis  alterum  experimentum  d«- 
monfirat . In  caclem  a primo  prifmace  di- 
itantia  collocetur  metallica  lamina  AB  fe- 
ptem  foramimbus  pertufa  Fig . 8.  Tah . 4., 
qure  clandi  & coanguftari  ita  pofiìnt , ut 
unum  vel  alterum  tantum  vividum  colo- 
rem  excipiant  a reliquis  retfe  feparatum  . 
Hoec  lamina  fupra  fulcrum  ligneum  Q ita 
collocetur  , ut  ex  altera  parte  eidem  fu- 
perincumbat  fulcro  prifrna,quocLmedia  hafta 
E ita  eievari  & deprimi  pofiìt  , ut  colora- 
timi ftaraen  per  laminoe  foramen  tranfiens 
iterum  excipere  poflìt . Colorem  hujufce  fta- 
minis  nullam  mutationem  fubire  obferva- 
biinus  . Si  enim  e.g,  radium  rubrum  , reli— 
quis  interceptis , tranfmittas , radius  ifte  ab 
hoc  altero  prifmate  refratfus  rubram  ima* 
ginem  dumtaxat  efformabit  in  albo  obice, 
nec  iterum  in  varios  colores  diffringetur . 
Hic  idem  radius  fi  in  capfula  duos  pedes 
longa  : unum  alta  & lata  Fig.  6.  Tab.  ^ 
per  tubuiura  foramini  X aptatum  , qui  in- 
tus  per  duos  digitos  porrigatur  , & ex  par- 
te exteriori  verfus  radium  adgiutinatairu 
habeat  carram  albam  oleo  rerebin-thin.se  ijrrt- 
buram  excipiatur,  fi  oculus  in  latere  & 
puncfio  u applicetur  reddet  capfulam  om- 
nem  intus  colore  quodam  rubro  pitfam  : 
fic  ut  facile  iuexpertum  quemquam  falle- 
re  poflìt . Si  bic  idem  radius  refle&atur 

Q q a fpe- 


fpeculo  convexo  , concavo  , vel  plano  fem* 
per  Rnber  apparebit  . Si  denique  colligas 
Lente  in  focum  , conus  integer  erit  ruber. 
& in  foco  ruberrimus  , nec  unquam  elì- 
cere poteri?  ut  colorem  fuum  mutet . Idem 
animadvertes  fi  fipgolos  radios  puros , 8z 
apre  difcretos , ut  Àurantium , Flavum  , Vi- 
ridem  , Cteruleura  , Purpureum  , Violaceum 
eodein  modo  per  foramintila  traicias  , num. 
qua  in  colorem  priftinum  mutabunc  in  alium* 

DCXC1I. 


Quod  fi  fpedrum  coloratum  a primo 
prifmate  efformatum  excipias  in  LentenL» 
aliquam  vitream  utrimque  convexam  , quae 
radios  jam  divifos  rurfum  colligat  , & prò. 
pe  lentem  ponas  album  obicem  ; yidebis  in 
•o  depi&os  eofdem  colore  . Sin  obicem^ 
fenfi  m a lente  removeas , animadvertes  fi- 
guralo coar&ari  , & colores  magis  ac  ma- 
gis  dilutos  apparere  . Cuna  autem  veneris 
ad  foctnn  , ubi  radii  lentis  colliguntur  ; di. 
fpereunt  colores  omnes  , & nonnifi  candor 
fplendere  conrpicirur . Sin  denique  ulterius 
obicem  album  removeas,  rurfus  in  eo  prif- 
rnatici  colores  depingentur,  fed  inverfo  fi- 
tti, atque  ante:  quia  radii  in  foco  lentis 
decufiantur  , bine  ultra  focum  iraagineiiL. 
inverfam  debenc  depingere  . 

Si 


à 
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Si  frufiula  vitri  rubri , vel  viridis,  aut 
- cerulei,  aut  violacei  & cec.fuperfìciébus  pa- 
ralleli terminata  figillatim  exponas  lumi- 
nis  radiis  per  prifma  refradiis  ; in  albo  obi-* 
ce  eam  fohim  lncem  tranfmiflam  obferva- 
bis  , quae  vitri  oppofiti  pelluciditati  & co. 
lori  eft  analoga.  Hinc  fi  tot  colorata  vitra 
opponantur,  quot  flint  diverge  colorum  fpe- 
cies  per  fpedtrum  prifmaticum  efformatee.po- 
terit  hac  ratione  tota  colorun*  feries  obtineri. 

DCXGIV. 

Si  Solis  radii  per  Prifnja  in  colore* 
refri nganrur , <Sc  colorarus  aliqui*  radine, 
ieorfim  fnmptus  in  panni  frullimi  aliquo 
Colore  tindtum  incidat . Id  frufium  colore 
radii  incidenti  , non  colore  fui  pigmenti 
infedhim  apparebit . At  fi  radii  illi  in  pan. 
num  cadunc , qui  colorem  panni  habent , 
vivaciffimus  eric  ejus  color  . Hinc  ciana- 
baris  auc  minium  polita  fub  radio  rubro 
maximè  fplendent  : fiib  radio  viridi  miniis^ 
& minus  adhuc  fub  caeruleo  . Indicus  co- 
lor radio  purpureo  objedfcus  fplendet  ni- 
mium  : veruni  fi  radio  viridi , auc  flavo  , 
.aut  rubro  fubjiciatur , fplendorem  fenfioi 

amie. 
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amittit . Si  cinnabaris  3c  caeruleum  ultrama- 
rinum  fub  radio  rubro  homògeneo  fimul  col- 
locentur , rubra  videntur  : fed  illa  rubore  vi- 
vido , <Sc  fplendenti , iftud  rubore  diluto  & 
languenti . Sin  vero  ambo  colore*  fub  crerit. 
leo  radio  fiatuantur  còntrarium  evenier  : & 
ultramarinum  praeferet  colorem  caeruleum- 
vividum  .cinnabaris  vero  czeruleum  dilurum; 
nempe  homogenei  radii  copiofius  a corpore 
limili  colore  tiufto  refleftuntur , quam  a cor- 
poribus  diverfo  colore  tis&is  , ut  ex  color* 

atte  vivido  aut  languido  fu  manifeftum  . 

• • • 

DCXCV. 

Si  permifceanrur  radii  rubri  unius  prif- 
rtlatis  cum  flavis  alterius  , & flavi  unius 
cum  caeruleis  alterius,  deuiqne  cerulei  pri- 
mi prifmatis  cum  violaceis  fecundi  : vel  fi 
per  laminam  foraminibus  pertufam  duo  tan- 
tum colorati  lieterogenei  radii  ab  uno  prif- 
mate  refra&i  tranfeant , atque  hi  duo  ra- 
dii lente  aliqua  convexa  colligantur  , duri* 
radii  ifìi  ad  focum  perveniunt  apparebic 
color  aliquis  mixtus  , eumque  nitide  exhi, 
bebunt  in  albo  obice  excepti. 

DCXCV  I. 

Non  modo  radi»  luci*  diverfo  piufl* 

co- 
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colorati  diverfam  refrangibilitatem  habent; 
fed  etiam  diverfa  gaudent  reflexibilitate; 
adeout  qui  maxime  fuqt  refrangibiles  , fine 
eriam  maxime  refl^xibiles  . Fac  enim  uc 
prifma  AB  circura  fuum  axem 

ienfim  volvatur . Quemadmodum  colorati  ra. 
dii  in  exitn  prifmatis  diverio  gradii  refrin. 
guntur:  idque  ordine  incipiendo  a violaceo, 
qui  magis  refriugitur  , ufque  ad  rubrum,  qui 
minus  omnium  refringitur  ; ita  iidem  ra. 
dii  regredientes  & reflexi  eamdem  propor. 
tionem  feqnentur  , fic  uc  femper  violaceus 
a ut  purpureus  magis  refledentur  , & mi- 
nus omnium  ruber  . Intermedii  autem  ra- 
di» , quemadmodum  magis  auc  minus  re- 
franguntur,  prò  ut  magis  auc  minus  ad 
violaceum  am  rubrum  accedunt , ita  etiam 
eadem  proportione  magis  aut  minus  re- 
fìe&entur  . Si  enim  dum  prifma  lente  cir- 
cumrotatur  , & incipiunt  radii  lucis  ab  eo-* 
dem  prifmate  reflexi  , fi  excipiantur  ii- 
dem radii  ab  alio  prifmate  oblervabiinus  , 
qnod  quando  radius  incidens  efiìcit  angu. 
lungi  graduum  390  >52',  6"  radius  violaceus 
reflexionem  fubic  & ab  alio  prifmate  ex. 
ceptus  evanefeit  ab  albo  obice  refradìio- 
nis  , & apparet  in  obice  reflexionis  . Dum 
fenfim  prifma  convertitur,  & pervenir  an. 
gulus  ad  gradus  40°,  io',  48"  evunefeie 
violaceus , & apparet  vindis  , Duui  deni- 

que 


que  pervenit  ad  gradua  400  , 29',  33",  di- 
fparet  in  albo  obice  color  viridis  ubi  ra- 
dius  refrangitur  , & color  rubeus  appare! 
in  obice  ubi  radius  refle&itur  . Quse  qui— 
dem  phaenomena  confe&aria  funi:  eorum  * 
que  fuperius  elocuti  fuimus  de  finii  inci- 
denti» & refraélionis  , & de  legibus  quas 
hujufmodi  fìnus  obfervant  , dum  radii  lu- 
cis  e denfiori  ad  rarius  mèdium  tranfeunt . 

DCXCVII. 

W ■ I 

Qu»  liaftenùs  de  diverfo  radiorunL» 
colore  habuimtis  , minime  ita  funt  acci- 
pienda  , ut  lux  eodem  modo  colorala  dici 
debeat,  quómodo  Peripatetico- Arabes  in 
corporibus  coloratis  occultas  qualitates  1 

comminifcebantnr  . Sed  radios  lucis  pò. 
tentiam  quamdam  liabere  volo  ita  oculorum 
nervos  movendi  * ut  horum  motus  diverfi 
colorum  diverfas  ideas  in  mente  excitenr, 
QucOnam  Vero  fit  diverfa  illa  radionuru 
conftitutio  & fabrica  , quae  diverfos  mortts 
in  octilos  excitat  , difficile  eft  determina- 
te  i Nos  qui  cum  Nettttono  ftatuimus  lu- 
cern  efie  perenne  effluvium  corpufculorum 
tenuiffimorum  , ut  liane  liipotliefim  cuiil. 
colorum  theoria  & ph»nomenis  concihe- 
mus  » ilfud  primo  affirmamus  lucidum  cor-  1 
pus  e*  feptem  diverfi  generis  particitlis  1 

COITI- 
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componi  ics  inrtrmixtit  & termiriatis  » ut 

radlus  aliquis  numquam  emergat  , qui  fex 
duintaxat  , aUt  quinquc  colore»  contineat, 
aut  qui  majoretti  vel  minorem  alicujus  co- 
loris  quantitatem  anfani  habeat . lllud  fé. 
cundo  diclmus  corpora  qutelibet  innumeris 
poris  abundare  , quorum  aliqui  coloralo» 
iftos  radios  tranfmittunc  , alii  eófdeiu  re. 
fledtunt  > de  corpora  quaelibet  prò  fuperfi- 
eie  aut  afpera  aut  complanata  dilutiorem, 
aut  vividiorem  colorem  offendere.  Tertio 
verifimiliter  in  neuttoniano  Syfteraate  in- 
ferri poflfe  corpora  quaelibet  opaca  concipi 
polle  velini  tot  prifmata  naturalia  , ex  di. 
verfis  laminis  feu  fìratis  pellucidis  compo. 
fila , quae  radios  homogeneos  feparant , de 
ob  vàriam  figurarli  varianique  magnitudi- 
iiem  ac  difpotìtlonem  pororum  » quofdanu 
rad'06  lic  intra  poros  recipiunt , ut  exire 
amplius  non  finant , eofque  velini  abfor- 
beant  : alio»  ameni  radios  * quos  vel  reci. 
pere  non  poH\mt , vel  partirci  receptos  4jxi- 
re  fìrtunt  rurfum  refledtere  cogline . Quar- 
to denique  totani  illam  particularum  liete- 
rogenearum  lucis  diverfain  refrangibilitatem 
a diverfa  earumdem  denotate  , de  celerita- 
te  oriri  t atque  a viribui  perturbatricibus 
ìnediorutn  > qute  peir  vire»  fuas  attrahentes 
magi»  vel  mlnus  agline  in  eafdem  particu- 
la»  prò  eoruoidem  Varia  desinate  . Rubo/ 
JPars  II.  . R r ici- 
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igitur  color  partiònlàs  lucis  continébit  ce- 
leritatis  & vibrationis  fummae , fum maeque-, 
denfitatis  : cum  refratflionem  fubeat  mini-» 
mam , minufque  a viribus  artrahentibus 
medii  ejus  motus  perturbctur  . Violacetis 
celeritarem  minimam , minimamque  crafiì. 
tiem  , cuna  rcfraftionera  fubeat  maximain  , 
Viridis  denique  mediana  celeritatem,  mc- 
diamque  denfitatem  nancilcatur  , ac  proin, 
de  mediana  quamdam  refrangibilitatem  » 

Coler cs  derivativi , & fecundarii 
explicantur . 

j .»  4 ' • r 

DCXCVIII. 

Ex  bis  inferre  poffumus  totam  colorura 
primigeniorum  in  radiis  , & derivatorum  in 
corporibns  theoriam  in  eo  confifìere  : quod 
dum  corpora  radios  omnes  ut  a Sole  profici- 
leuntur  permixtos  refle&unt,  corpora  illa  al. 
bo  colore  imbuta  apparent . Cumque  varii 
iìnt  albedinis  gradus,  quorum  alii  ad  cando- 
rem  inclinant , ut  in  nive  ; alii  ad  pallorem  , 
eumque  majorem  aut  minorem , ut  in  calce  , 
in  pariete  dealbaro  , & in  marmore  albo  ; 
alii  ad  cineracium  , ut  in  margaritis  , caete- 
rifque  ; fit  inde  manifeftum  non  omnia  cor- 
pora alba  omnes  radios  refleftere  ; fed  ea 
wagis  alba  apparerà,  qu*  eorumdem  radio. 

rum 
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rum  & majori  numero  , majori  copia  lua 
reflexione  ad  oculos  regerunt . Ex  hac  a!- 
bedinis  natura  illud  primo  apparet  cur  ve. 
fìes  , & pilei  album  colorem  exhibentes  ad 
reftivnm  calorem  multa  ex  parte  leniendum 
funt  aptiores  . 2°  Cur  Terree  albiffimi  co- 
loris  ex  diutino  Sole  partim  incalefcunt . 
Cur  candida  papyrus  diopirici  vii  ri  foco 
expofita  & tardius  calorem  fufeipit,  & 
numquam  inflammatur,  nifi  albedine  exuta 
aliquantulum  nigrelcat  . Cur  denique  arva 
nivibus  obfita  , uim  parietes  albi  Solari  la- 
mine  iliullrata  intuentium  oculos  perfìrin- 
gunt  , acque  exurunt  . Iftorum  phtenome* 
norum  caufa  alia  certe  elle  non  potefi:  nifi 
lux  ipfa  ab  ifiis  corporibus  uberrime  re- 
jeifia . 

DCXCIX. 

Corpora  verp  illa  , quse  omnes  ferme 
radios  abforbent  nigra  apparent . Quod 
qnidem  non  ita  intelligi  volo  , quali  nigra 
corpora  nullum  omnino  radium  lucis  re- 
fle&ant  ; namque  tenuilfimam  aliquam  por- 
tionem  remittere  femper  debent  , ut  cor, 
pora  ipfa  cernantur  . Quo  vero  minorem 
radiorurn  copiami  refleélunt  eo  nigridiora 
conlpici  debent  . Hinc  obfervamus  quod 
dum  ex  codem  filo  ferico  nigro  varia  texun- 
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tur  tela  holoferlca , illa  qu»  in  vellerls 
formam  h ir  fu  fa  flint , &vellutum  vocantur, 
plures  nigritudinis  gradus  habent  prae  illis  , 
qnae  fuperficiem  planiorera  & magis  edola- 
tam  habent , non  ob  aliam  rationem  nifi 
quia  vellutum  majores  lumini*  radios  ab* 
ìotbet . 

, » 

DCC* 


Corpora  vero  illa  qnae  homogeneos  r», 
dici  refle&ant  , rcliquos  aiitem  abforbent  , 
«tim  eolorem  preeferunt  , qui  reflexis  radi! 
particnlU  convenit  . Quare  fi  corpora  non 
modo  radium  mbrum  purum  ae  homoge- 
neum  refleftant  , fed  etiam  raajori  copia  re- 
^fledtant  radium  rubrum , rubra  vid-entur; 
fi  majori  copia  refle&ant  violaceum  radium , 
violacea  apparebuut . Et  lìc  de  caeteri$ 
homogeneis  radiis  ; Quod  fi  squali  aut  inac- 
quali copia  corpus  refle$at  duos  , aut  tres  , 
aut  pluteo  heterogeneas  radii  parciculas 
tantum  , caeteri-s  recenti*  , lune  intermedi! 
colore*  nafeentur:  & corpus  eo  colore  tin^ 
dium  apparebit,  qui  exconanjixtione  talium 
radioram  oriri  folct . 

I5CCI. 

Ab  expofitie  principiis  facile  deduci 
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poteft  theoria  mutationii  colorum  , quae  in 
corporibus  fola  permixtiojic  fieri  obferva* 
tur  . Aliquot  Exempla  referemus  . Anti- 
monium  fi  ceratur  , nigrnm  pulverem  exhi- 
bct  . Solutum  aqua  regia  flavo-viridefcens 
reddicur  Dum  caleinatur  cum  triplo  nirri 
album  redditur  . Unicum  ergo  corpus  foli, 
d<im  varios  indille  colore^  ; quod  profedo 
nonnifi  craflìtiei  molecularum  & porofua- 
ris  mutationi  tribui  debet . Si  folutione 
vi  (rioli  uiartis  abiuatur  interne  vas  yitreum, 
deinde  immittatur  in  illud  infuflo  galla- 
rum  altoifllma  : confeftim  mifcela  evadec 
nigrum  atramentum  . Si  hoc  transfundatur 
in  vas  vitreum  oleo  vitrioJi  abiutm?! , atra- 
memurn  in  fluidum  peilucidum  corjiverte- 
ttir  . Pellucido  huic  liquefi  fi  inftiiies  efeuw 
tartari , hoc  abforbebit  acidumi  virrioiicum 
Se  nigredo  iterjim  redibit  . Si  rin&ur»  ro- 
farum  rubrarum  in  fpiritu  vini  inftilletur 
fpiritus  aliquis  acidus , ut  pula  virrioli , 
nitri , falis  filarini , v«i  aceti  : r-ub?  r rofeus 
color  illieo  producLtur . Si  eiden»  tin&urae 
rofarum  affundarur  oleum  tartari  .per  deli, 
quium  , vel  aliud  quodeumque  alkali,  confo, 
ftim  mutabitur  in  tin&uram  viridem  : adde 
denuo  fpiritum  acidum,  color  ille  viridi? 
rurlum  mutarur  in  rubriim:  inftilletur  eidenj 
tindurse  rofarum  folutio  alba  yitrioli  mar- 
ito in  aqua  , producetur  nigrum  atramej)- 

turn* 
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tum  . Si  folti tioni  fublimati  corrofivi  oleum 
tartari  affu ndas , rubra  evadet  : albefcet 

vero  fi  infìilletitr  fpiritus  volatilis  falis  am- 
moniaci. Haec  & plurima  fimilia  experi- 
menta,  qu?e  a Boheraavio  , Mufchenibroekio 
f ii lì u s referuntur  , & in  Chemicortim  procef. 
{finis  pafiìm  occurrunt  principi»  neuitcnia- 
nis  de  colorum  mutatione  optime  confo, 
nant . Si  enim  corpora  memorata  ante  quam 
per mifceantur  nullnm  colorem  exhibent  « 
non  aliunde  colorata  apparere  poffunt , nifi 
quia  in  milcela  talem  porofitatis  mutatio- 
nem  nancifcuntur  , qualis  reqniritur  ad  co- 
loratos  lucis  radios  refledìendos  . Mutatio- 
ii is  vero  porofitatis  caufa  effe  poteft  muta, 
tio  era  flit  iei  molecularum  tenuiflimarum  • 
Sic  fpirittì^  nitri  partir.ulas  fyruppi  viola- 
rum  modificare  ita  poteft  , ut  earum  poros 
aptos  reddat  tranfmifiioni  radiorum  rubro— 
rum,  qui  omnium  lune  vividiifimt . Pari 
etiam  ratione  oleum  tartari  viridis  colo- 
ris  reflexioni  viam  poteft  aperire  , reliquof- 
qùe  radio*  4n  fuperficiem  fluidi  impingen'- 
tes  abforbere. 

* • 


. - . * * ' 
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CAPUT  VI. 

De  Ma  eh  ini 5 Dioptricis  , feu  de 
Microfcopiis , £t  relefcopiis • 

DCCII. 

INrer  Dioptricas  Machinas  primum  ob-* 
tinet  locum  inftrumentum  illud  , quod 
ad  res  exiguas  internofeendas  ufurpatur , 
cujns  ope  res  parvse  & proximae  augen- 
tur  , evaduntque  prorfus  confpicuae . Voca- 
tur  kujufmodi  opticum  inftrumentum  Mi- 
crofcopium  , feu  Eogyfcopium  . Hujus  in- 
animenti ope  fuperiori  feculo  multa  in-, 
corpore  liumano  , in  plantarum  fabrica  , in 
infe&orum  clafiìbus  detefta  funt  . Quts  ve- 
ro iftiafmodi  inftrumentum  invenerit  in- 
certum  eft  . Precipui  obfervatores  ape  Mi. 
crofcopiorum  fuere  Francilcus  Srelluri,  qui 
primus  anno  1625  minmiflìmas  apium  par- 
tes  detexit  , Petrus  Borellius  , Hookius , 
Malpighius  , Levenoekius , ^onannus  , Va- 
lifnerius  , Reamurius  , Buffonus  , Nelieda- 
znus  , de  Turre  , aliique  . 

DCCIIIf 

JVfcrofcopium  vel  fimplex  eft  vel  coni- 

P<J- 


3^4 

politimi  . Simplex  vitro  unico  conficitur  ve! 
lenticulari  vel  fph&rico  * CompoGtum  piu* 
ribus  conftat  lentibus  . quarum  quae  in  ob- 
je&um  fpeclac  ♦ objeftiva  dicitur  , <3c  quae 
in  oculum  oculafis  . Corporum  qùibus  per, 
fpiciendis , perfcrurandifque  inventa  Mi- 
crofcopia  fuere  , trei  fune  fpecies  ; viven- 
titim  nempe  , opacorum  , & diapliano- 
rum  » Quae  vivunt  , cujufmodi  pediculùf 
efl , irmfca  , culex  , & alia  . forcipuiee  im- 
mittuntur»  vel  infìguntur  fiylo  ne  alio 
avólent  , fed  admovert  rite  pofiìnt  lenti, 
cnlje  . Opaca  quae  finir  *plantarum  pura  fe. 
irdiià,  OVula  pifciuifl  , àtit  falia  tympano 
imponuiitur  concinne  adjetto,  in  quod  lens 
demittitur  prO  foci  diftantia . Quae  demuiiì 
fune  diàphana  * aqua  rtempe  puiris  » vi- 
treà*  inter  laminai  concluduntur  , quo  in 
ea  per  letitém  óculus  collineet  » & animal- 
eria cefnat  innatanila  . Preiermittimtis  liic 
deltribere  variarti  MicrófCdpii  fimplicis  ftru- 
fturàift  , prò  qua  perficienda  plures  adla- 
bof&runt  Artifkes  Lbndinenles  .Galli  .Ita- 
li , Hollaildi , Ut  COrrtrtiòdaitì  oblervationi- 
bui  retlderent  . Inter  lios  celebriores  lunÉ 
Culp<*per  * Wilfon  » Short  , Cuff , Adamps  , 
Marshall  , Scharllet , Pafleman  , & deni- 
que  folertiffimus  Dollondus . Microfcopium 
lìmpl^x  , qtiod  nos  ad  manus  habemus  eli 
cbnrtrlnGuin  a praefato  Dollondo , cujus 
ftbeffih  inferius  dabunus . Uc 
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DCCIV. 


Ut  conftet  qnantum  per  Microfcopimu 
ampliiicerur  objedtum , hrec  methoclus  te- 
nencla  eli  . Determinetur  quanta  fit  di- 
lanila, ad  quam  obje&um  in  vifìone  per- 
fetta dare,  difìin&eque  cernitur.  Iftiuf- 
modi  diftantia  communiter  ftatuitur  oéto 
pollicum  , feu  linearum  96.  Determinetur 
deinde  diftantia  foci  lentis  juxta  princi- 
pia (uperius  tradita  . Incrementimi  diame. 
tri  obje&i  erit  sequale  8 pollicibus  , five 
lineis  96  divifis  per  longitudinem  foci  leu. 

96 

tis  , fen  y ; ninc  fi  longitudo  foci  fic  unius 

pollicis  feu  linearum  12 , erit  incrementtun 

diametri  objedti  , feu  odties  majus  natu. 

12 

rali.  Si  longitudo  foci  fit  unius  lineae,  in- 


crementum diametri  objefti  erit  & ma- 
gnitudo apparens  diametri  objedti  96  vi- 
cibus  major  apparebit  ea  , quae  nudo  ocu- 
lo  in  vifìone  perfe&a  diftinde  cernitur. 
Idem  de  cseteris  fentias  . Eft  enim  ma. 
guitudo  adparens  obje&i^  ut  magnitudo 
Pars  II.  S f ima- 


imVmis  in  celilo  depila,  vcl  ut  anguli 
optici  magnitudo  . Angulus  opticus  efì  iti 
ratione  inverfa  difìantioe  objedti  ab  oculo^ 
Erit  ergo  diameter  objeéli  nudo  odilo  ob. 
fervati  ad  diametrum  objedi  per  lentenu 
vifi , ut  diftantia  foci  lentis  ad  diftantiam 
objetfli  ab  oculo  , quee  ut  diximus  ia  vi. 
fione  perfetta  eft  pollicum  8 . 

DCCV. 

‘y  \ 

Ex  bis  deducitur  objeclum  per  len- 
tes eo  majus  apparere , quo  minor  eli  foci 
a lente  diftantia , feu  quo  minoris  fphaerae 
fegme illuni  eft.  IVIicrofcopia  ergo  {impliciti 
«o  flint  perfetftiora  , quo  lentes  funt  mino- 
res . Quo  autem  lentes  funt , minoris  fphaerae 
fegmentum  , eo  minus  objeélum  illuminatum 
appareret  nifi  ope  fpeculi  illutninarctur  . 
Jiinc  quomagis  aut  minus  lens  erit  acutior, 
co  per  fpeculum  lumen  modificai  debet  , ut 
claritas  & diftin&io  objetfti  vifi  obtineatur  « 

» 

DCCVI. 

Lens  acutior, quam  adhibnit  Levenoe^ 
kins  in  omnibus  fuis  Microfcopiis  , quae 
Societari  regiae  Londinenfì  legavit,  diftan- 

tiam  foci  liabebat  — pollicis;  liinc  dia- 

n r\ 
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metri  obje&i  incrementom  per  eam  erat 
160  vicibus . Hac  vero  lente  quomodo  tot 
mirabilia  naturte  arcana  obfervare  potue- 
rit  non  video  . Lens  Microfcopii  fìmplicis 
Widfoni  Angli  , quod  perfe&ifìlmura  hodie 


Iiabetur  , difìantiam  féci  haber  ^ pollicis: 

50 

hoc  eli  auget  diaraetrum  objetti  400  vi- 
cibus . 


DCCVII. 


Multo  vero  majora  flint  incrementa 
diametri  obje&orum , fi  loco  lencium  glo. 
bulos  cryiiallinos  adhibeamus  . Multi  eos 
tenuifìimos  parare  fatagerunt  , inter  quos 
Butterpliielchis , Hookius , Sebaftianus  Gra- 
jus  . Sed  fruftraneo  piane  fucceiTu  . Prce- 
antiflìmam  methodum  eos  efformandi  pri- 
mus  omnium  invenit  Cl.P.  Joannes  Maria 
de  Turre.  Methodum  liane  exponit  in  Opu. 
fculo  cui  titulus  Obfervationes  Microfco- 
picte  . Exiliffimi  ex  illis  globulis  diametrum 

1 

liabent  tequalem  ^ puniti  Parifienfis . Hinc 

illis  diameter  objedtorum  major  obfervatur 
a5Óo  vicibus  . Per  eos  obje&um  clariflì-* 
me  cernicur  , cura  trans  unum  valdeque 

Sfa  tenue 


368 

tenue  vitrum  obfervatur  , quo  lumini*  pa- 
nini intercipitur . Per  acutiffiina  vero  ift- 
licec  Microfcopia  non  nifi  tenuifiima  & pel- 
lucida obje&a  obfervari  poffunt  . In  glo- 
bulis  vero  , in  quibus  focus  eft  ad  quar- 
tana diametri  globi  partem , ut  determine* 
tur  quantum  finguli  augeant  diametrum, 
objefti , liaec  regula  babenda  eft.  Diatne* 
ter  reaiis  obje&i  eft  ad  diametrura  au- 

dam,  ut  £ diametri  globuli  adpollices8 
4 

E.  G.  Si  diameter  globuli  fit  linearum  2 , 


ejus  focus  erit  ~ linea; , nempe  quarta  pars, 

& diameter  vera  ad  apparentem  erit,  ut 

<2«  lineae  ad  8 pollice* , feu  ad  lineas  96. 
2 

Ducendo  primum  numerimi  ~ <Sc  96  per  a 

2 

erit  ut  3 ad  192  , & dividendo  per  3 erit 
ut  1 ad  64,  nempe  globulus  foci  linearum  2 
auget  diametrum  objefti  64.  vicibus  . Si 

diameter  globuli  fit  -Ì  punfti  erit  ejus  fo* 

2 

cus  — ; pundi,  & diameter  vera  ad  appa- 
io 


ren 
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&a  ; & g6o  X 8 ~ 7680  , & dividendo  per 
3 ut  1 ad  2560.  Microfcopii  compofici  va- 
rice fune  fpecies:  quaedam  enim  fune  Mi. 
crofcopia  lìmplicis  refra&ionis  , quredanu 
refra£ionis  limili  de  reflexionis  , & Cata. 
dioptrica  vocantur , qniedam  denique  fola, 
ria  . PofTunt  Microfcopia  compolita  conflrui 
vel  diiabus  vel  pluribus  lentibus  . Quse 
diias  liabent  lentes  , objetìivam  nimirum  , 
qua?  obje&um  refpici*  , & ocnlarem  , cui 
oculus  admovetur  , eodem  prorliis  pa&o 
conflrufta  fune  ac  Telefcopium  , de  quo 
inferius-  In  eo  folti m differunt , quod  ocu. 
laris  Telefcopii  in  Microlcopio  fit  objefti- 
va  , & ocular-is  Microfcopii  lens  fit  majo. 
ris  foci,  atque  aliquot  pollicum  diftati- 
ti  a ili  habeat  - Cum  itaque  hujulcemodi  Mi- 
crofcopium  lìc  Telefcopium  inverfum  ab 
ejus  deferiptione  , de  a radiorum  tranfitii 
per  ejus  lentes  ab  (linoni u s . 


Microfcopium  igitur  compofitum,  cujus 
freqtientior  efl  ufiis,  de  majorem  campum 
■exhibet , de  objefta  magis  amplificat , tri  - 
bus  lentibus  eli  confiruftuin  Tal/.  4.  Fig, 


DCCVlli 


io 
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io.  Lens  objettiva  F eft  acutifllma  , hoc 
eh  mi  ninne  fphaerte  fegmentum  . Duo  alite 
lentes , qute  portiones  flint  majoris  fplue- 
rx  ; quaeque  curri  objettiva  lente  in  tubo 
aa  , gF  lìxte  effe  debent , ad  eam  diftan- 
tiam  flint  inter  fe,  ut  per  eas  non  objetta- 
cernantur  , fed  lux  vividiffima  appareat  . 
Tubus  vero  , in  quo  tres  ifite  lentes  fixte 
fune , ira  debet  effe  conftruttus , ut  in  al- 
tero tubo  inclufus  poflit  a K ubi  objetta 
obfervanda  collocantur  removeri  vel  ipfi  ap- 
proximari , prò  ut  lentes  objettivie  affannili, 
tur  longioris  , vel  brevioris  foci;  in  Z de- 
nique  eh  fpecnium  con cavum  , quo  fola- 
res  radii  colletti  objettum  in  K conltitutum 
maxima  perfundunt  Luce . 

DCCIX. 

Hac  ccnfiruttione  fuppofita  facile  in. 
telligitur  , Fig.  n Tab.  4.  quod  fi  objettum 
D E colloceiur  in  foeolentisP  Q radii  a 
tali  lente  paralleli  exire  debent  . Necef- 
fe  eft  itaque  ut  objettum  paulo  longius  a 
foco  conftituatur  , ut  radii  convergente* 
exeant  , & cadant  in  lentem  M N.  Ab  hac 
rurfum  lente  , vel  paralleli  vel  divergentes 
fint  , colligentur  in  foco  , & ibi  objettum  in.- 
verfum  expriment . Ab  hoc  foco  B A dum 
mittuntur  ad  lentem  F G paralleli  exeunt. 
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& fub  angulo  O ingredientur  pupillain- 
Oculus  itaque  videbic  obje&um  D E fub 
angulo  F O G,  ejufque  diametrum  amplifi. 
catam  ea  quantitate,  qua  angulus  irte  lupe, 
rat  angulum  illuni  , fub  quo  ab  oculo  mi. 
do  confpiceretur.  Si  poft  obje&uin  D E col- 
locetur  rpeculum  concavum  , fic  ut  radios 
Solis  colligat  in  fuo  foco  prope  D E , obje, 
dum  tanta  perfundetar  luce,  ut  iucredibi. 
li  modo  clarum  Se  diftin&um  appareac  . 

- • DCCX* 

Regula  ad  determinandum  augmen- 
tum imaginis , quod  per  Microfcopiuirvilìud 
producitur  hrec  eft.  Cum  MicrofcopiuiHita 
aptatum  fuerit , ut  objeftnm  D E vi  dea  tur 
diftinttum,  menfuretur  difìantia  D P.  Men- 
furetnr  praeterea  diftantiaP  M F feu  di- 
ftantia  trium  lentium,  Se  ab  hac  detraha- 
tur  focus  ocularis  F G.  Hoc  refiduum  divi- 
datur  per  D P , & notetur  quotus  . Inde 
dividantur  otto  pollices , qui  efi  terminile 
vifìonis  diftinttte  oculo  nudo,  per  dittantiata 
foci  ocularis  F G.  Hic  quotus  duttus  in* 
primum  determinabit  diametrum  auttam 
•objetti , quae  fi  per  fe  ipfam  multiplicabitur 
dabit  fuperficiem,  ejus  verocubus  dablt  foli- 
ditatem.  Microfcopium  folare,  qtiodprimus 
iavenit  anno  1742  Liberkuiu  Medicus  fio- 
rar- 
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ruflfus,  & Accademia  Berolinenfis  Socius, 
conftruitur  hac  ratione.  Tubulus,  in  quo  eft 
jens,  five  Microfcopium  fimplex  refra&io- 
nis  brevilfimi  foci  , inferitur  tubo  alter;  , & 
hic  rurfus  alteri  intruclitur  , ut  protendi  , & 
brevius  reddi  pofiìt  Microfcopium  . In  fo- 
co vel  prope  focum  microfcopicae  leu ris  R 
Tab.  4.  Fip.  12.  ad  lat us  tubi  eft  ampia 
rimula  ad  diftantiam  XR  , per  quam  in- 
duci poteft  exiguum  objedum  contemplati, 
dum;  rimula  autem  per  cocleam  VT  am- 
plior  vel  anguftior  fieri  poteft  prò  diver- 
litate  objedi  contemplandi  . In  feneftra^ 
claufa  condavis  bene  obfcurati  machina  ita 
aptetur  , ut  per  fpeculum  F , quod  eievari 
& deprimi  per  metallicas  virgas  00  pof- 
fit  , & per  omnera  diredionera  verti,  radii 
Solis  S excipiantur  in  K,  & refledantur 
intra  tubimi  . Hi  tranfeunres  per  lenrem 
I colligentur  in  focum  , in  quo  collocatur 
objedum  , & maxime  illuftrarum  apparet . 
Dum  vero  iidem  radii  tranfeunt  per  aliam 
lentem  acutam  R in  primo  tubo  pofitam  , 
imaginem  objedi  fatis  amplam  in  albo  obi. 
ce  depingunt.  Determinabitur  autem  aug. 
mentum  imaginis  , fi  diftantia  imaginis  a 
lente  dividatur  per  diftantiam  objedi  ab 
eadem  lente . Sit  e.  g.  difiantia  imaginis 
a lente  pedum  io  rs  linei s 1440.  Difian- 
tia objedi  zz  lineis  2 . Quotus  720  indù 

ca- 
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cabit  diametrum  auéìam  720  vicibus  . Qui* 
vero  ob  decuffationem  radiorum  objectur» 
in  albo  obice  pingitur  inverfum  ; bine  in. 
tra  rimulam  tubi  invertendum  eft , ut  ap, 
pareat  eredtum  . 

. DCCXI. 

Euradem  effe&um  producit  alia  dio- 
ptrica  machina , quse  Lanterna  magica  ap. 
pellari  folet , qtiaeque  eodem  eft  artificio 
confimela  , eademque  ratione  nititur  ac  Io- 
lare  Microfcopium  . Quod  enim  a folari* 
bus  racliis  proeftatur  in  Microfcopio  folari, 
fuppletur  a candela , qme  in  lucerna  ma- 
gica extàt,cujus  radii  in  foco  fpeculi  con. 
cavi  colletti  maximopere  imagines  in  vi- 
treis  lamcllis  depi&as  illuminant  ; atque 
iifdem  legibus  ac  folare  Microfcopium  ima. 
ginis  augmentum  producunt . Machinam 
hanc  exeogitavic  Kircherus  , eamque  lam~ 
p aderii  megalog  raphicam  appellavi  • 

De  Telefcopiis . 

DCCXII.  * . . 

• ' 

Tnter  prceftantifilma  , longeqne  utilia 
inftrumenta  optica  nunfcerantur  telefcopia, 
live  tubi  optici  ad  res  valde  remotas  di- 
Pars  II.  X t e no*  ' 
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gnofcendas  deflinati . Cuinam  hujufcé  pre- 
clari inventi  laus  fic  tribùenda  lis  & cori* 
troverfìa  eft  inter  Audores  ; ìllud  prò  cer- 
to aiterere  poffirmus  hnjus  infiruménti  ili* 
dicia  aliqua  liabuifle  Rcgerum  Baccorium  j 
qui  floruit  circa  exitum  faeciili  X*1II.'  Ìllud 
etiàm  fub  verbòrttm  invòlucri^  reperita* 
deferitami  a Joanne  Baptifla  Porta  iti  Ma- 
gia naturali  i Utut  vero  fit  de  prima  Té* 
lefcopii  origine  , ejùs  ufus  maxime  iiino- 
tuft  anno  1^90  eX  forttiita  quadam  len- 
tia m combinatione  fada  ab  Artificibus 
Midlebnrgenfìbiis  Zacharià  Jartfett,#;  Joait-s 
tie  Lapprey  Fama  tubòrum  opticorum  { 
qnós  Artifices  irti  con  li  rudere  * per  totani 
Etìropram  delata  pérvèrtit  circa  aftnum  1609 
àd  anres  Magni  Galilei  qui  licet  artifì- 
Ciitm  ignóraret  , noèta  diti  meditati^  , ma- 
ne  illud  cóftfiruxit  4 téfìe  Vidorio  Siri 
fom.  2.  lib.  3<  fui  mercuri i / ipfoqtie  Gali- 
Imo  in  i\Tuncio  fidereó  edito  anno  i6to  j 
Qui  tandem  Telefcopium  / Artifìcum  ifto- 
fnm  Opera  ad  feXqiripedalem  longitudi- 
nem  eFaboratùm  , effecit  ut  irf  fetfaginfa 
pedes  eXcrefceret , atqiie  ad  utiliora  caro  - 
rtrodius  tifurparetur  < Ex  quo  fadurri  éf? 
ti  t Gali  Imo' , tàmfqttam  primo  tubi  oprici' 
inventori  grates  Iiabeantur  , redeque  tit- 
bus  ille  primse  inverni©  bis  galilaeanus  a£- 
pelletur  * 

De 
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De  Telescopio  Galileiano  9 

DCOCIII, 

Dicptricuro  itaque  galilqeanum  Telp, 
(copili m , quo  primis  temporibus  Phyfici 
tuebautnr , conftruicur  ex  duabus  lentfbus, 
quartini  ocularis  vel  plano  - concava  eft , 
yel  .utrimque  concava  : o.bjediva  conyexa, 
yel  plano- convexa  . Hie  duce  lentes  ita- 
debent  in  tubo  collocari , ut  axes  utriuf. 
que  fine  in  eadein  reda , focus  realis  len- 
ris  convexae  in  eodem  incidat  axe  punì* 
foco  imagioario  vel  virtuali  concavi®  len. 
t»s  & denique  concava  lens  ponatur  in- 
ter radiorum  concurfum  & lenrem  obje- 
divam  eo  ab  hoc  concurfu  intervallo  , (juod 
efi;  aequale  leutis  concavae  foco  imaginà- 
rio  . Per  Teleicopium  hoc  pado  conftru. 
dum  diftinde  videntur  objeda  illa  , quae 
utpote  remota  aut  nulla  ex  parte  , aut 
confule  tantum  viderentur  , Habeat  enint 
lens  objediva  focum  verum  Tab . 4.  Fig . 
14.  in  pundo  I axis  RC  , & finpliter  lens 
.ocularis  habeat  fuum  focum  imaginarium 
in  eodem  pundo  , & ad  eamdem  partem  , 
feu  verfus  ocijlum  . $it  objeftum  pontem. 
plandum  AGB  remotilfimum  , fic  ut  radii 
a quolibet  pundo  venientes  haberi  polline 


4» 
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quali  paralleli . Radii  venientes  a pumftis 
AB  , dum  lentem  convexam  obje<ftivam  per- 
tranfeunt , convergentes  fieri  debent , & 
coire  in  vero  foco  I . Veruni  dum  cadane 
in  lentem  concavara  MN  pofitam  ante- 
eumdem  focum  in  quo  conjungerentur  , & 
decuffarentiir  , a lente  concava  difgregan- 
tur  , & quali  paralleli  evadente*  ad  pu- 
pillam  veniunt , & facile  in  retina  R ocu- 
ìi  ST  conveniunt , ac  in  ea  objetfti  ima- 
ginem  depingunt  . Cumque  praeterea  in_ 
lentem  concavam  immite  antequam  coeant 
& decuflentur  , bine  obje&um  in  extremi. 
Tate  liorum  radiorum  apparere  debet  non 
quidem  inverfum  , fed  ereftum  uti  in  fe_. 
eli  . Magnitudo  vero  objedù  per  hoc  Te. 
lefcopium  vili  eli  ad  magnitudinem  ejuf- 
dem  nudo  oculo  , atque  ex  eadem  diftan. 
tia  infpeéti , ut  diftantia  foci  lentis  co?i- 
vexce  ab  eadem  lente  ad  diftantiam  foci 
virtualis  lentis  concavee  ab  ipfa  lente  . Ex 
quo  cònfequitur , quod  cum  focus  lentis 
obje&ivse  plano  - convexse  , & focus  vir- 
tualis lentis  ocularis  plano  - concavse  fiat 
in  diftantia  diametri  : focus  vero  lentis  ob- 
je&ivae  utrimque  convexae  , «Se  focus  vir- 
tualis utrimque  ccncavae  in  diftantia  femi- 
diametri , fi  lens  ©bjettiva  fuerit  plano- 
convexa  , & plano  - concava  ocularis  , Te- 
lefcopium  augebit  diaraetrum  objedli  in  ra. 

tio. 
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tione  diametri  convexitatis  ad  diametrurn 

concavicatis  ; fi  vero  lens  obje&iva  utrim. 
que  convexa  , & ocularis  utriinque  fk  con- 
cava , amplificati©  continget  in  rutione  Ra. 
dii  convexitatis  ad  radium  concavitatis  . 
Si  prceterea  lens  obje&iva  fit  plano  - con- 
vexa , & ocularis  uorimque  concava  , in- 
crementimi fìet  in  rat-ione  diametri  con- 
vexitatis ad  radium  concaviratis  . Si  de- 
nique  lens  objedliva  ftaciiatnr  utrimque^ 
convexa , & ocularis  plano  - concava  au- 
gebitur  objedtum  in  ratione  radii  conve- 
xitatis ad  diametrum  concavitatis  ; & quia 
fuperficies  corporum  funt  in  ratione  du- 
plicata , & foliditates  in  triplicata  ratione 
fuarum  diametrorum  , ancia  per  Telefco- 
•pium  diametro  imaginis  objecfii , fuperfi- 
cies  ejufdem  erit  ut  quadratuin  diametri, 
foliditas  ut  ejufdem  cubus  au&a  appa- 
.rebit . 


; Scholium  1. 

t 

DCCXIV. 

Hoc  Telefcopium , cura  lentera  conca.’ 
Aram  valde  exiguam  poftulet,  exiguum  cara- 
tura vifibilem  habec  , eftque  ad  obje&a 
remotiffima  videnda  .valde  incoramodura  ^ 
Nam  radii  divergentes  a lente  concava 

pau* 


pauci  dumtaxat  numero  ingredi  poffqnj!: 
exiguam  pupilla  diameirum  ; ex  quo  fip 
quod  qno  majus  per  Telefcopium  appareac 
objeZum  , eo  minor  fìt  campus  vifibilij 
objedi , illudque  nonnifi  per  partes  videri 
poteri: . Hoec  incommoda  effecere  , ut  id 
Telefcopiorum  genus  minime  hpdie  in  ufus 
fic  prò  objeZis  remotis  confpiciendis  ; fed 
objeZivo  brevis  foci  confimi  foleat  ad  ob? 
jeZa  vicina  confpicienda  , tubufque  tbe^r 
cralis  italice  filoncino  appelletur  , 

• Scholiiim  11. 

pccxy, 

Ut  tubu$  ifte  fh^a^ralis  acj  maximan» 
perfezione m reducatur  * quantumyis  lens 
objeZiva  ex  yitro  communi  confeZa  , 
regala  illa  adoptari  poteft , quam  tradir 
DoZiffimus  d*  Alembert . ObjeZivae  lenti 
in  ea  fuperficie  , quse  refpicit  objeZum  ta- 
Ji$  ‘conyex»tas  tribuatur,  cujus  radius  fic 

^.focalis  diftantiae  determinatae  prò  longi. 

9 

rudine  tubi  ; alteri  vero  fuperficiei  ea  d?- 
tur  coiiyexitas , cuju*  radi»**  flt  quintu- 
plex  ejufdem  focato  difiahthe.  Lens  ocu. 
làris  ex  cryftallo  puriflìi&a  coaficiatur , qu« 
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fit  coricavo  - concava  ; atque  ex  ea  parte, 
quté  obje&ivam  ìenrem  refpicit  Ile  novies 
hiajór  èa  diftantià  focali , quae  eidem  len- 
ti tonveiiirec  » In  altera  vero  fuperfìcie  , 
quée  relpitit  oculato  , concavitatis  radius 

aéquaìis  Ót  ^ ejufdeTn  diftantiae  focalis . 

5 

£er  déferiptato  éorfibiftationem  , atque  ada- 
fcyuffiftì  liac  pròporrione  fervala , tribai  po. 
tfcrit  objefìivce  tenti  maxima  apertura  cum 
tfiinitoa  luminrs  aberratione,  quam  colo- 
ratili* fpeftriim  producere  folet , Haec  au. 
tetti  parva  iris  quae  in  circuitu  apparec 
itopedirè  nequibit , quominus  maxima  eia* 
frrtas  -,  tlifìlnttio  & campus  habeantur  . 

foc  Telefcopio  aftronomìco . 


£>CGXVI.  * 

Ad  incomtooda  illa  emendanda  ,quoe 
ìh  gaiUI&ano  Telefcopio  reperi  mi  tur  , al- 
terimi inventimi  eft  ÀJironomiciun  disunì, 
'(guod  COrporibus  ceeleftibus  obfervandis  apj 
'tifììtoum  fit->  Duabus  ]ioc  conftat  lentibus 
conVèXls . Qui  vero  id  primus  invenerit , v 
’incemlm  . Francifeus  Fontana  in  fuis  ob- 
Tervatiórtibits  fibi  id  vìndicat  . Sunt  qui 
^pittante  deberi  Keplero  , & Scheinero.  Lens 
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ergo  ocularis  Imjns  Telefcopii  utrimque-. 
convexa  eft  , aut  plano  - convexa  . H?ec 
ira  cellocanda  eli , ut  ejus  focus  congruat 
cum  foco  lentis  obje&ivoe  inter  utrumque 
vitrum  in  axe  comuni  . Quac  quidem  len. 
tium  difpofirio  oftendit  radios  fere  parat- 
lelos  ab  obje&o  remotifiìmo  provenientes* 
fefe  ob  vitri  objetfìivi  refra&ionem  in  ejus 
foco  interfecare  , ibique  imaginem  obje&i 
conftituere  . Imago  vero  lisec  , cum  in  fo. 
co  lentis  ocularis  etiam  collocetur  , radii 
ab  ea  in  ocularem  emifiì  ita  refringentur , 
ut  inde  paralleli  egredientes  oculum  lu- 
beant  . In  oculo  igitur.nova  eiformabitur 
imago  obje&i  tanto  vividior , quanto  ob- 
jeftum  majus  eft  , feu  quo  plures  radios 
admittit  . Hoc  Telefcopium  objeflum  in- 
verfum  reprrefentat , quia  ejus  imago  , quae 
ocularem  radiat , fi  tu  in  oppofitum  liabet  lì- 
tui objefti , & propterea  rebus  terreftribus 
obfervandis  eft  inutile  . In  cceleftibus  ufum 
liabet  , propterea  quod  cum  aftra  fine  quo 
ad  lenfum  fpluerica  , femper  eamdem  fign- 
ram  exhibent , modo  notetur  pars  dexte- 
ra  & lìniftra . 

DCCXVII. 

Regula  determinandi  augmentunu , 
quod  1 elefcopium  iftud  afìronomicum  fa- 

cit 
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cit  ftrec  eft . Dividatur  focus  obbedivi  per 

illuni  ocularis  , quo  fu  s qui  oritur  indicabile 
fiigmentupi  . Hinc  cum  eo  melius  diftia- 
guipofiìnt  , caexer.is  paribu?  , rainort-s  obje- 
fhi  partes  , quo  majus  eit  augmeotuin  ima- 
ginis  objedi  , yiajprque  pittura  in  fundo 
oculi  eiformata  , patec  ad  perfedionem  Te- 
lefcopii  aftronomici  perrinere , ut  lens  obbe- 
diva , quantum  po.teft  Jongi,  ocularis  an- 
tera breyis  foci  fit . 

DCC*VUI. 

Nequic  faraen  ad  arbitrium  .data  lon- 
gitudine foci  lenris  objedivse , lens  ocut 
laris  foci  brevi?  afflimi . Quo  enim  lens  o- 
cularis  brevioris  foci  fiierìi , ep  magis  au- 
eendmn  erir  lumen  , ut  requifna  claritas 
jn  imagine  objedi  defedum  non  patiatur  . 
Lumini?  ameni  quantica? , cseteris  paribus 
proportionalis  eft  apertura  lenti?  objedivae. 
Quo  epim  apertura  ljtec  major  eft  , eo  plu- 
res  luminis  falcidili  penetrane  in  tubum  e 
quovis  objedi  putido . At  apertura  haec 
fati?  ardis  liinitibus  contineri  debet . Quo. 
jninus  enim  objedivae  lentis  apertura  ad 
arbitrium  magna  reiinqui  poflìc , obftat  pri- 
mo figura  lentium  Ipliaerica  . Jisec  enim  cau- 
fa  eft  , cur  radii  omne?  , qui  ex  uno  eocìem- 
que  pundo  radiante  emittuntur , dumre- 
Pars  II.  V v Jfrqi- 


3 82 

fratti  lentena  pervadunt , nequeant  .colligi 
in  unicum  punttum  , fed  circellum  effon- 
jnent  in  fpatium  raagis  vel  minus  extenfiiro. 
Hujufmodi  circelli , qui  maculae  vocari  fo- 
Jent  , co  magi$  officiunt  difiinttae  vifioni , 
quo  majores  funt . Eo  vero  fune  majores  , 
quo  magis  divaricati  fune  radii  ex  unoeo* 
.demque  puntto  incidentes  ; ac  prQinde  quo 
major  eft  diameter  aperturae  lentis  objetti- 
vse  . Qfficit  praeterea  maximae  objettivae  len- 
tis  aperturae  diverfa  fìaminum  refrangibili,, 
fas  , vi  cujus  lucis  particu lae  ex  uno  eo- 
$3em^ue  puntto  emifiàe , cura  heterogeneae 
iìnt  , diverfa  gaudenr  refrangibilitate  , ac 
proinde  in  uno  eodemque  puntto  imaginis 
nequeunt  convenire  . Unde  prteter  macu- 
lam  ortam  a fphaericitatis  aberratone  , al- 
tera orietur  produtta  a diverfa  radioruiTL, 
refrangibilitate  . Ex  quo  patet  cavendum 
effe  , ne  lentis  objettivse  juflo  njajor  aper- 
tura relinquatur  , ut  tam  maculae  ortae  su 
lentis  rpluericitate  , quam  colorata  fimbriae 
prodyttae  a diverfa  fìaminum  refrangibili- 
tate , quantum  fieri  poteft  , evlrentur  . Hinc 
commode  addi  folet  ariulus  opacus  & niger  , 
quem  vocant  diafragma  , quo  facilius  aper- 
tura coarttetur  , Se  utrumque  obfìaculuuu 
perfetta  objetti  pitturae  removtearur  . 

t ‘ 14  Quan- 


Digitizecf  by  Googlc 


J8j 


Cdcxix. 

i. 

Quanta  véro  dcbeat  effe  objeftivse  leci- 
t\i  apertura  , quantaque  praéterca  longitu- 
do  foci  lentis  ocularis,  data  longitudine  fo. 
ci  lentis  obje&ivce,  certa  regula  definiri 
fiequit  ; idque  dumtàxat  tentando  digno- 
fei  poterit  : adplicando  feilieet  prò  fìngu- 
lis  aperturis  lentes  oculares  longioris  ve! 
brevioris  foci  * Semel  autem  tentamine  fa- 
tto in  uno  Telefcopio,  atque  cognita  lon- 
gitudine foci  utriufque  lentis,  & apertura 
obfettivte  , qu?e  maximam  claritatem  inda- 
gini objetti  afferunt , tùnc  calculo  determi- 
nati poterit  tum  apertura  objettivae  lentis  * 
tnm  longitudo  foci  ocularis  prò  altero  Tele- 
fcopio quameumque  aliam  inobjettiva  lente 
fóci  longitndinem  Iiabente,quod  jeque  dare, 
ac  primum  illud  Telefcopium  objetta  exlii- 
beat . Mutata  quippe  longitudine  foci  len- 
lis  objettivae,  mutari  debet  tam  diameter  a- 
perturae.quam  longitudo  foci  lentis  ocularis 
in  ratione  fubduplicata  mutatae  longitudi- 
ni foci  lentis  objettivae,  uteadem  in  ocu. 
fo  imaginis  claritas  perfeveret . Porro  cum 
fuperfìcies  cujuslibet  objedti  vifi  fit  ut  qua- 
dratimi fuae  diametri  , fi  ea  fuper6cies  dica- 
tur  s , longitudo  foci  lentis  objettivae/ , o- 
Cularis/,  erit  apparens  magnitudo  fuperfi* 

V v a ci- 


V * 

dei  objeai  vlfi  per  Télefcopiuni , ifc  é 

U .£  /'■ 

— clafitàs  autera  ejufdem  imaginis  vifaé  p et 

Télefcopinm  erit:  ili  Catione  fcompofìta  eit 
direna  aperturse  Ientis  obje&ivae , & inver. 
fd  fuperficiei  fu* . Si  eniui  claritatem  vd- 
demus  c i apérturatn  Ientis  obje&iv*  a * 

erit  c ts  £ . Cum  vero  4 fit  ti  L , erit  <f- 

9 ra  f» 

a 

tiam  c zS  Citmque  denique  apertura 

l3 

fìt  in  ratione  duplicata  fu*  diametri  cl  , erit 
daf* 

C >. — ; ntminfm  claritas  efit  in  ratio- 

la 


ne  dompofita  direna  quadrati  diametri  à. 
pertur*  in  qnadratum  foci  Ientis  ocularis  , 
& inverfa  quadrati  longitudinis  foci  lentia 
obje&ivse  . Datis  itaque  dudbus  Telefcopiis 
diverfisi  erit  in  iftis  claritas  ejufdem  obje&i 

„ ^ Fa  d*  fa 

Vifi , feti  C i c : : 


Scho- 


Digitized  by  Google 


Schdion . 


DCCXX. 

Clariffimus  Hugenius  pluribus  adhibi- 
tis  tentaminibus  reperir  tandem  , quodia 
tubo  aftronomico  , cujus  obje&ivte  Ientis 
focus  eratdongitudinis  pedum  30  , conve- 
iiiens  apertura  eidein  obje&ivie  lenti  dan- 
da  forec  trium  pollicum  , atque  adfumenda 

3 

lens  ocularis  foci  pollicum  3 -<  : nimirum 

r io 

qu?e  decima  fui  parte  excederet  diametrum 
apertura  obje&ivae  Ientis  . Ex  quo  tenta- 
mine  generalis  regola  infertur  prò  quolibet 
Telescopio  aftronomico  , data  longitudine., 
foci  Ientis  objedTi vue  in  pedibus  renolandi. 
cis  , determinandi  diametrum  apertura  len- 
tia objedlivte  , & longitudinem  foci  ocula- 
ris . Ducatur  numerus  pedum  obje&ivce 
Ientis  propofitre  in  nnmerum  3000  , radix 
quadrata  produrti  dabit  in  centefimis  polli- 
cis  diametrum  apertura;  daadee  eidem  len- 
ti . Hoec  autem  diameter  au<fta  decima  fui 
parte  dabit  etiam  iu  centefimis  poiiicis  loti* 
gitudinem  foci  lentia  ocularis  . Vis  autem 
amplificatrix  Telefcopii  ad  augendam  ima- 
giueia  objeili  erit  proportionalis  lelefco- 
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pio  hugeniano  pedum  30.  Cohrerenter  att 

hanc  regni  am  idem  Hugerrfus  tabiilam  con- 
flruxit , p er  qnam  , data  qualibet  longi* 
tudine  faci  lenti»  objeftivte  in  pedibus  re- 
nolandicis  , detenrfinatur  lineari»  aperta* 
rft  Objeftivte  lentis,  longitudo  foei  ocula- 
ris , «Se  vi»  amplìficatrix  efufdem^  Telefcd^ 
pii1*. 


!on- 
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Ve  Tele  [copio  Ter  re  [tri, 

DCCXXI. 

Si  Telefcopio  aftronomico  duas  alias 
lentes  convexas  adjungas , tunc  habebis 
Telefcopium  terreftre  , &.  inverfa  objecfto- 
rum  imago , quae  in  aftronomico  Telefco-r 
pio  obfervatur  , naturali  lìtui  reftituetur . 
Vocatur  aurem  terreftre  , quia  ad  coutem* 
planda  objeda  terreftria  adliiberqr . In  ifto 
quatuor  lentes  eumdem  habere  debenc 
axem  coma  (lem  . Focus  cujufvis  len. 
tis  coincidere  debet  cnm  foco  binarunu 
utrinque  pofitarum . Solent  tres  lenpes  ocu. 
lares  componi  requalis  foci , licer  non  de - 
fine  perfe<ftiores  quidam  tubi , in  quibu^ 
lentes  oculares  conftruuntur  in  data  ratio, 
ne  tam  refpe$u  foci  quam  refpe<ftu  lati— 
tudmis , Quoties  oculares  lentes  focos  ha,- 
bent  aequalìbus  intervallis  fejund:os  regiL. 
la  cognofcendi  augmentum  obje&i  eadem 
eft  ac  i Ila  quoe  prò  Telefcopio  aftronomi- 
co ufurpatut  : nimirum  focus  objedìrivi  f| 
dividatur  per  fociun  ocularis  , quotus  in- 
dicatile augmentum  obj^&i  T 

• i 

• • 

Ut 

\ 

Digitized  by  Google 


dccxxii. 


Ut  determinetur  radiornm  femita  in 
Telelcopio  terreftri  fit  ACB  obje&um  re- 
monflìmum  Taò.  5.  Fig,  i,,Radii  itaque  pa. 
ralleli  ab  eo  emilìì  colliguniur  a lente  D 
in  foco  H , & cum  ibi  fit  etiara  fo- 
cus  lentis  E , ab  lente  E remittentur  pa. 
ralleli  ad  lentem  F . ficee  autem  lens  rur. 
fus  colligit  radios  in  foco  communi  X,  in 
quo  politura  objefti , quae  erat  in  H in- 
vertitnr  & mutatur  in  ai,  Ab  hoc  foco 
comuni , dum  radii  cadunt  in  lentem  P 
fiunt  paralleli , & lìc  afficiunt  oculum  SRT. 
Puu&uin  igitur  obje&i  A feu  a videbitur 
per  lineam  TP:  pun&um  B , feu  b per  li- 
neam  SG , ideoque  objedum  apparebit  ut 
reapfe  eli  » 

dccxxih, 

Terreftre  hoc  Telefcopium  , quod  eli 
inventum  P,  Rheitae  Cappuccini , corrigic 
quidem  vitium  Afìronomici  pingendo  io* 
acido  objeftum  ere#um , fed  alteri  vitio 
frbje&tun  eli:  nam  adbuc  lens  proximior 
oculo  Iridem  eoloratam  oftendit . Quare- 
inter  oculum  & lentem  anulus  opacus  Se 
niger  collocar!  debet  , cujus  foramen  lìc 
Pars  II.  * X X mi- 
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minoris  diametri , quam  l.ens  ocularis 

DCCXX1V. 

Ut  vero  in  tubis  ifiis  terreftribus  di- 
gnofci  poflic  quando  imago  apparet  eresia, 

& quando  inverfa  , numerentur  imagincs 
reales  , quae  intra  tubum  a lenti  bus  effor„ 
mantur . Si  earum  nuraerus  Ut  par  , obie- 
ttarli repraefentabitur  erettum  ; fi  vero  ea^. 
rum  numerus  fìc  impar,  objettum  inver- 
fum  apparebit . In  Telefcopio  afironomico 
unica  eft  realis  imago  , & ideo  objettum 
invertitili  apparet , In  Telefcopio  Galilrea- 
no  nulla  efformatur  realis  imago  , ac  proin. 
de  objettum  erettum  apparet  . In  Telefco* 
pio  denique  terrefiri  duo  efFormantur  ima- 
gines reales  , ideoque  objettum  etiam  ere- 
ttum  apparere  debec  . 

De  Telefcopio  A eh  Tematico  „ 

feu  Dollondiano  w 

^ « « «*% 

« • ( e 

DCCXXV. 

• * * * 

Quarta  Telefcopiorum  fpecies  eft  tu- 
feus  achromaticus , ideft  fine  coloribus  . V o- 
catur  aùtem  Telefcopium  hòc  Dollondia- 
Diim , quia  inventum  primo  & conftruttura 
a Cl.  Dollond  Britanno , dado  confiliis  duo- 
. -r...  rum 

*•  / 
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rum  Mathematicorum  Klingenftiernse  Sve* 
ci  , 6c  Enleri  Germani . Cani  nempe  ani- 
maclverterec  Magnus  Eulerus  imperfe&io- 
nem  tnbornm  opticorum  pendere  a diverfa 
radiórnm  refrangibilitate  , qua  fic , ut  fin* 
guli  radii  colorati  colliguntur  in  focis  va- 
riis  axis  objeftivi  , inde  deduxic  lìngula^ 
objedli  punfta  in  foco  lentis  liabere  fe- 
ptem  imagines  coloratas  fuperimpofitas  ju- 
Xta  axis  longitudinem , ex  quibus  oritur 
imago  confufa  fìngulorum  pun&orum , & 
klcirco  totins  obje&i  . Longitudinem  hu- 
jus  fpeffri  colorati  in  monumentis  Acca- 
demia Berolinenfis  anni  1747  deraonfirat 

effe  aeqnalem  ~ longitudinis  foci  obje&ivi, 

qnae  certe  diftantia  non  exigua  eft.  Ob- 
fervat  fecnndo  Eulerus  Neuttonum  jam- 
animadvertiffc  lentem  eompofitam  duobus 
menilcis  conjunftis  , fi  ejus  cavitas  aqua  re. 
pietà  fic , auferre  poffe  inaequalera  luci» 
refraftionem  a figura  fpliserica  ortam,  quam 
refradionem  Iuminis  , aberrationem  fpliaeri. 
citatis  appellant  * Radii  enim  a quolibec 
punfto  objefti  emifiì  in  rotam  lentis  fu- 
perficiem  , cum  diverfa  obliquitate  inci- 
dane , non  eamdem  omnes  lubeunt  refra- 
<fiionem , nec  in  uno  pundto  cum  axe  om- 
nes conjungi  poflunt  . Advertit  praererea 

X x * Eu- 
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Euleras  , verofìmile  valde  effe  naturata  in 

oculo  rriplicem  diverta  denfitatis  Immo- 
te in  pofuiffe  , quo  orailem  tolleret  aberra- 
rionem , & eam  , qute  a diverfa  refrangi- 
bilitate  , & eam  , qu*  a figura  fphaerica 
producirur;  & curo  in  ocnlo  quatuor  fianc 
tefra&iones  , analyfi  in  fubfidium  advoca- 
ta  , examini  fubjecit  quatuor  fuperficie?  re- 
fringentes , & an  illis  omnis  aberratio  pof. 
lìt  auferri  . Verum  theorta  Euleri  validis 
rariocinatiouibus  fuperftritdhe  fefe  primo 
oppofuit  Dollondus  Anglus  Geometra,  & 
Telefcoploriun  Artifex  do&us  & diligens  . 
Quibus  argumentis  Euleri  theoriam  ever- 
tere conatus  fuerit  , exponere  non  eft  no- 
firi  operis  & inflittiti  , cum  tamdem  Cl. 
Dollondus  fafces  ventati  fubmiferit  perle- 
fta  brevi  diflertatiuncula  Klingelliernte  Ac- 
cademia Sve ci?e  Soci» . Hinc  plura  infti- 
rult  experimenta  ope  Prifmatum  incus  va. 
cuoruin  , & ope  lencium  aqua  plenartlm  . 
Horum  inflrumentortim  ope  cognovic  de- 
curtationem  finus  prò  rubris  radiis  ad  de- 
curtationem  prò  violaceis  diverfam  Iiabere 
rationem  prò  diverfitate  fubftantiarum;  itane 
in  aliquibus  effet  pars  multo  major  , quam  in. 
aliis; linde  fiebat,m  pari  etiamrefraélione  me- 
diorum radiorum  , diflra&io  radiorum  liete- 
rogeneorum  in  diverfis  fubflantiis  diverfa  in. 
veniretur  . Cumque  iteratis  periculis  & ex. 

pe- 
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perimenti*  indulgeret  , felicirer  incidic  in 
bina  vitrormn  genera  , quorum  alterum 
appellane  in  Anglia  Flint  - glafs  , alterum 
Crown  - glafs , quorum  primum  ejufmodi 
qualitatem  diftraZivam  haberet  multo  ma. 
jorem  , quam  iccundum  in  ratione  3 ad  2 . 
Hinc  ftatim  cognovit  rite  conjungendo  ea 
vitra  pofle  haberi  in  exiguis  etiam  angn- 
lis  Prifmatum , & in  lentibus  refraZionem 
fine  differenza  refraZionis  radiorum  liete- 
rogeneorum  ; itaut  tam  radii  rubri  , quam 
violacei  funul  delati  prodeant  in  direzio- 
ne diverfa  ab  ea  , quam  inciderant  , «Se  ra- 
men  prodeant  fimul  omnes  direZione  com. 
numi  fine  ulla  feparatione  ; & idcirco  pof- 
fe  ita  combinari  duas  lentes  ex  binis  illis 
vitri  fpeciebus  formatas  , ut  objeZivnnrL. 
Telefcopii  ex  illis  conjunZis  compofitum 
radios  heterogeneos  fimul  coiligendo  , ora- 
nem  auferat  aberrationem  . 

dccxxvi. 

• • » . 

Ut  autein  rem  totam  oculis  fìfteret  , 
efformavic  tria  prifmatula  , duo  ex  trown- 
gUfs  , tertium  ex  flint- glafs.  Tria  ifìiùf- 
modi  prifmata  terminata  planis  fuperfkie. 
bus  conjunZa  erant , eorumque  exigui  an- 
gui» ita  combinati , ut  in  binis  prifma- 
tulis  crown  - glafs  , alterum  baberct  angu* 

lum 
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lum  fere  requalem  angulo  intermedii  prifma.' 
rise  flint- glafs,  alterimi  fere  dimidium  ejuflr 
dem.Si  objeftnm  luci  dii  jn  obfervaretur  trans 
omnia  prifmata,  objetAuna  extra  locum  fiuim 
apparebat  fine  coloribns quod  indicio  erat . 
corretfiam  effe  refra&ionum  dift'erentiam  ,• 
quarti  di verfa  folaris  luininis  fiamma  proda, 
cnnt,  relraftione  manente  } quod  qilidem  re- 
quiritur  ut  radii  per  lentes  refringantur , & 
ad  axem  accedant  in  eodem  omnes  angulo  fi. 
ne  ditìradione  colorum  five  aberratone  . 


DCCXXVII. 


Ut  clariu3  intelligatur  correrlo  i&a. 
aberraiionis  lumini?  per  diverfa  vitrorum 
genera  : fit  muim  vitri  genus  , qued  fin- 
gulis  gradibus  , quibivs  retorquec  radios 
rubros  a fua  direzione  , addai  prò  viola*, 
ceis  duo  minuta  :•  & alterimi  , quod  addat. 
tria  . A priori  vitro  fiat  angulus  refringens 
major  , qui  radium  rubrurn  detorqneat 
deorfum  per  gradus  fex  , & a pofteriori 
vitro  angulns  minor,  qui  contrario  ordine 
pofitus  eumdcm  radium  detorqneat  fu  r fu  ni 
per  gradus  quatuor . Prnnus  cttm  addac 
fingulis  ex  iis  fex  gradibus  minuta  duo- 
prò  violacei»,  detorquebic  violaceos  ipfos  , 
deorfum  per  gradus  fex  , & minuta  12  . 
Secundus  cpm  addat  fingulis  ex  illis  qua.; 

tnor 
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tuor  gradibns  minuta  tria  , detorquebit  eos 
furfum  per  gradus  quatuor  & minuta  12. 
Subtrahendo  40 , 12'  a 6°  , 12' oro  rubris  re- 
jnanent  2 . Et  a 6°  , 12' prò  violaceis  de- 
mendo  40  , 12'  remanent  pariter  duo  . Pro- 
dibunt  ergo  tam  rubri  quam  violacei  de- 
predi per  gradus  duo  ; adeoque  non  fe- 
jungentur,  correrla  differentia  refra&io- 
num  , abfque  eo  quod  refra&iones  aufcrran-. 
tur.  Quod  quidem  conforme  reperitur  ex- 
perimentis  illis  , qme  cum  duplici  prifma. 
te  , unum  quidem  ex  erowm-glafs , alterimi 
ex  flint  - glalT  deri  poffunt.  Sumatur  enim 
prifma  vitreum  cujus  refringens  angulus 
fit  graduum  30  , atque  cum  prifmàte  flint, 
cirjus  refringens  angulus  fic  graduum  19 
ita  conjungantur , ut  vertices  prifmatun» 
oppofitas  direfliones  habeant  : nimiruin  ba. 
fis  unius  v-ertici  aiterius  adhaereat , expe- 
rimento conftat , quod  folaris  radius  liaec 
duo  prifmata  pervadens  refrangitur  qui- 
4em  , fed  in  coloratos  radios  non  feparatur  • 

Scholium  . 

1 , . • • v :: 

dccxxviii. 

Dum  folaris  radius  normaliter  incipit 
in  Prifmata  lub  defcripto  angulo  ad  invi- 
cem  compofita  , incidens  radius  cum  emer- 
ger 


reme  angulum  efficit  'angulum  ss  5*.  31', 
47"  i atque  in  vitreo  Prifmate  angulum  dU 
lTipationis  & aberrationis  lumini*  raetitur 

« 54'  > 


a X fin  30° 
arcua  =5  - 


100  X cos  500 , 48'  18" 

In  Prifmate  vero  flint  angulum  difperfio- 
nis  & aberrationis  iurainis  mctitur  arcua 


3 fin  19° 

100  X cos  50°  t 4^  » * ^ ^ cos  ^ 

— rV.  Quo  fit  ut  angulus  difperfionis  de- 
terminatus  a Prifmate  vitreo  differet 
aoguto  diflipationis  , quem  in  oppofitam 
dire&ionem  determinat  Prifma  cryftal- 
li au m flint  dumtaxat  in  24",  qu<e  qui. 
dem  quantitas  in  obfervationibus  & expe- 
rimentis  tamquam  infenfilis  contemnitur; 
ac  proinde  anguli  ut  pliyfice  aequales  cen- 
feri  poffunt , atque  luminis  aberratio  cor- 
reria . 


DCCXXIX. 

Quae  liaftenus  de  Prifmate  diximus  , 
lenti  applicari  poffunt.  Lentes  duae  alte- 
ra convexa  altera  concava  in  fingulis  lo- 
ci*, in  quibus  fingult  radii  tranfmittun- 
tur , habeii  poffunt  ut  duo  Prifmata  fluì 
contrario  polita  , h abendo  fcilicet  minimo* 

co- 
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forum  arcus  prò  totidem  reélis  lineoiis  ; 
Adeoque  idem  accidet  in  illis  , fi  conve- 
xitas  os  concavitas  earum  rebte  combinen. 
ru r , & lentis  utrimque  convexx  ex  crown- 
glafs  , & concavoe  utrimque  ex  flint-glafs 
convexitatis  illius  femidiameter  ad  femidia. 
metru m hujus  concavil'ans  fit  in  ratione 
ipfa  qualitatum  diftra&ivarum  , niiuiriim 
ut  2 ad  3 . Tunc  enim  tolletur  refra&io. 
aura  differentia  refra&ione  remanente . 

DCCXXX. 

Theoria  haftenus  expo/ìta  de  obje&i. 
vo  eflormato  per  ejufmodi  duplicera  len- 
te™ e duabus  fubftantiis  diverfam  ratìo- 
ncm  qualitatum  diftra&ivarum  habentibus 
fufficit  quidem  ad  conjiingendos  ad  fen- 
fmn  in  pundlum  unicum  radios  omnes  prò. 
yenientes  ab  unico  obje&i  punito  ; fed  non 
medetur  alteri  incommodo:  maxinaae  nimi- 
rum  longitudini  dandse  foco  objedlivi , uC 
magnum  obtineatur  augraentum  obje&i . 
Compertum  enim  eft  obje&ivum  compofi- 
tum  ex  duplici  lente  una  convexa  altera 
concava  aequivalere  menifco . Per  meni- 
fcum  autem  obtineri  nequit  tanta  decur- 
tano Telefcopii , quae  fimul  det  magnum 
augmentum  imaginis  objetti  , & maxi- 
/nam  etiam  daritatem  inducat  ; quippe-. 

Pars  II.  ¥ y ad 
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ad  h<*c  obtinenda  & lens  ©cularis  acuta  , 

& magna  in  objettivo  apertura  requirun, 
tur  , quae  duo  cmn  memfco  componi  ne- 
queunr.  Eo  vero  Telelcopia  perfcttiora* 
cenfentur , quo  breviora  flint  , & majoretti 
campum  habent  , majus  objetti  augmpn- 
tum  inducunt  , majoremque  claritatem  jij 
imaginem  perfundunt . Hinc  lyftema  per- 
fettifiimum  Telefcopii  achromatici  foret  fi 
objettivum  componeretur  ex  tribus  lenti- 
bus  , quartini  fingulre  diverfas  rationes 
qualitatum  diftrattivarum  adrefrattivas  ha- 
berent,  mi  eflet  crown-glass,  flint.glafs  <3c 
firafs,qu*  quidemfunttres  fubfiantiie  diverfa- 
j-efrangibilitate  praeditae  , ut  Rogerius  Bofco- 
yich  obfervavit  . Hanc  inetlioduni  yidetur 
indicare  natura  ipla  , quae  in  oculo  conlti- 
tuit  tres  diverfas  refringentes  fubftantias: 
nimirum  humorem  cryftallinum  , vitreum, 

& aqueum  diverf*  denfitatis , diverfaeque 
jrefrangibiluatis  . 

DCCXXXf. 

Quamvis  vero  obiettiva  achro rnatica, 
ex  duplici  dumtaxat  fubftantia  plcrumque 
conficiantur  ; tamen  dum  ex  triplici  lente 
componuntur  , qaarum  du*  ex  crown-glass 
fune  convexae , media  vero  concavo-con- 
cava ex  flinc-glafs  perfetta  cenfcri  debenr, 

quia 

* 

- » , * T — ■ “ 
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quia  omnem  fere  demunt  luminis  aberrai 

tk»nem  . Hinc  inter  acliromatica  Telefco- 
pia  mirificum  ac  perfetti flìm li m cenfetur 
il lud , qucvd  Dollond  filius  fabricavit  , cu- 
)u$  objecfti vnm  eX  tribus  lenribus  erat  com- 
pofitum  „ clnabus  nempe  ctfnvexis  ex  cro- 
wn-glass , & altera  concava  ex  flint  . Hoc 
Telefcopiura  tres  pedes  cam  feinifle  foci 
liabebac  feu  pollices  42  : tres  pollices  cum 
tribus  quartis  apertura  ; & ut  tanta  foret  a- 
perrura,tantaque  convexitas  ocularis,ut  150 
Vici  bus  augeret  obje&uai;  ramen  «Se  d’.ftin&e 
Obje&a  exliibebat,&  nulli  iridi  obnoxiaerat. 


Ad  normam  hujufce  doiìondiani  Te- 
lefcopii  determinati  poterit  in  quolibet  alio 
Teiefcopio  achromatico  diameter  apertura 
danche  obje&ivo  * ciljus  longitiido  foci  fìt 
data  ; Se  prteterea  dìgnofei  potérle  eju»  vis 
aroplificatrix  diflantia  foci  lentis  ocula- 
ris . Ut  ertirn  demonftrat  Glariflìmus  Smith: 
in  dtiobua  Telefc'opiis  , in  quibus  aberratio 
difperfìorris  luminis  Se  divérfae  refrangibili— 
tatis  fìt  correrla,  objeéhira  aeqiie  dare  Se 
diftin&e  appàrebit  , fi  eorum  diameter  a.' 
perdute , eoriimque  linearis  ampfificatio 
fint  ut  radices  biquadraticae  tubi  fuaruriu 
longitudlnnm  * Si  itaque  primo  quzeratur 


DCCXXXIL 
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apertura  x diametri  obje&ivi , quae  eonve* 
nit  Telefcopio  acliromatiGO , cujus  longitu. 


4 

do  foci  fi»  ~a  : fiathaec  proportio^  ~ g ; 

^a3  : : 3 ~ * fea  3 , 75  : x , feu  apertura 

quae  convenit  lenti  objeftivae*  cujus  lo ngi* 
tudo  focieft:aa.  Cum  quotus  numeri  3 , 


75  divifi  fìc  0*2272973,  cujus 

logaritmus  eft  9,3565943  , facillimo  calcu- 
lo  poterit  determinari  diameter  aperturce  x 
dandoe  objedivo  Telefcopii,  fi  logaritmo 


q 

conftanti  9,3565943  addantur  - logaritmi 

4 

dittanti»  focalis  ejufdem  obje&ivae  lentis  , 
feu  longitudini  foci . Secundo  data  dia- 
metro aperturae  cognofcetur  etiara  vis  am- 
plificatrix  Telefcopii , fi  fiat  ut  3,75  : 150  : : 
apertura  objeélivi,  adejus  vim  amplificatri- 
cem  , Si  icaque  haec  apertura  multiplicetur 
15  o 

per  40  — — habebimus  amplificationem- 

3*75 

linearem  obje&i  vifi  per  Telefcopium.  Si 
denique  dividatur  diftantia  focalis  , feu  lon- 
gitudo  foci  a per  ampiificationem  linea- 

rem  » 
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rem  , habebimus  longitudinem  foci  lentis 
ocularis  . 


dccxxxiii. 

Expofitis  dollondianis  inventi*  error 
Telefcopioram  emendatur  a diverfa  radio- 
rum  refrangibilitates  proveniens  , qua; 
soeteroquin  eam  colorati  lpe&ri  longitudi- 

fìem  efformarec  sequalem  longitudini* 

foci  lentis  * diametrum  vero  fimbriarum  co- 
loratami» objedi  imaginem  ambiencium  zs 

*—  aperturse  vitri  obje&ivi . Cum  enim  , 
55 

demojìftrante  Newcono  diftantia  foci  radio- 
rum  rubro  rum  fit  ^ 0,92^  , feu  femidia. 
metri  lentis  , violaceorum  vero  ^0,8928^ 
facile  intelligitur  differentiacn  331  inter 
duo*  focoseffe  partem  vigefiraam  oftavam 
proxime  majoris  ; cum  9259  divifaper  331 
de nt  quotum  28  proxime  . Éc  quoniam  lux 
circa  medium  fpe&ri  elt  maxime  denfa.ubi 
(npponi  poteft  verus  locus  imagintim  obje- 
tìorum  alborum  , fequitur  quod  termini  vi- 
fìonis  confufae , e diverfa  radiorum  refran- 
gibilitate ortse,  a loco  vero  iinaginjs  diftec 

utrim- 


tri  objettivi , & quod  diameter  fimbriarunr 

coloratane  ni  tir  zi  - apertura?  vitrt  chie- 

sa 

ttivi  . Quarquidem  diverte  refrvmgibilitff- 
tis  ratto  fuit , itt  dixim-us  a Dollonda  cor- 
retta per  bina  vitrorum  genera  fuperius-  iri- 
digirata / 
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Quomodo  vero  aberratio  luminis,  qttarrr 
fphtencitatis  lentium  vocant  , emendavi 
pcfììt  , determinavi^  Clairancius , eamque— 
emendationem  exliibuit  in  commentariis 
Accademiche  Parilrenfis  anni  1756&  1757. 
Porro  hujttfmdi  aberratio  comparata  ad  il- 
lam,  qtiam  diverfa  refrangibilitas  particii- 
lariurr  lucis  prodncit , eft  admodum  parva  : 
ut  Mufcfiembroekins  oftendic  formulami 
exhibens  , qua  diameter  cirCelli  per  fign- 
ram  fphcericam  lencis  effondati  determina, 
rar.  Si  enim  femidiameter  apertane  lentia 
vocetur  S,  diameter  fphaerie  , exqnalena 
convexa  formata  eft  D",  fmus  ìncidencire  T , 
<3c  finus  refrattionis  R , tini*  diameter  cir- 
ce!. 


! 


. ..  4©* 

Ra  s3 

pelli  in  foco  lentis  efformati  erit  X — . 

, **  Da 

Unde  fi  I ad  Rfit,,  uti  17  ad  n , diame. 
ter  fplueric«e  lentis  D fit  =3  100  poHicibus 
,&  femidiameter  S apertur*  lentis  =3  2 poi. 

licibtis  ; circelli  .diameter  «rit  — 

2890000  i 

qvix  quidem  eft  quantiras  admodum  parva, 
Elegantiores  formulas  circa  errores  prros  a 
figura  fphaerica  lenti urn  producit  Rogerius 
JJofcoviph  in  Diflertatione  1 de  Lumine  §.*. 
In  dollondiano  itaque  Telefcopio  tale  arti- 
ficium  adliifietur  ope  diaphiagicatis  pofiti 
in  lenjibus  oculari  bus  , talefque  malfa  vi. 
tre*  vari*  denfitatis  & coloris  componun, 
tur , ut  utraqne  luminis  difperfio  , feu  a- 
berratio  corrigatur . 

CAPUT  VIJ. 

Pe  Luce  reflexa , feu  de  Catoptrica  ; 

pccxxxy, 

CAtoptrica  lucem  a oorporibus  refiexam 
confiderai , Praecipue  vero  confideraa*r 
tur  reflexiones  lunjinis  a corporibus , quo. 
rum  fuperficiespolto  funt  , quoque  idei  reo 

; . . . , * lu- ... 
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lumen  ipfum  ordinate  refle&unt , Taliau 
corporafpecula  dicuntur . 

• DCCXXXVI. 

Sant  fpecula , quae  precipue  in  Ca* 
roptrica  confiderantur  plana  , concava, vel 
convexa  , fpliaerica , cylindrica  , conica, 
elliptica  , hyperbolica  , parabolica..  Ut  fpe- 
cula lumen  valeant  refìeftere  , parantur  ex 
cryftallo  , cujus  pofterior  pars  bra&ea  ftatn* 
nea  ciim  argento  vivo  , feu  amalgamate* 
flamni  fuperimpofita  vcftiri  folet . Metalli* 
ca  vero  fpecula  cryftallinis  praeferuntur  ; 
in  Ili*  enim  duplex  fic  radiorura  reflexio , 
altera  ex  fuperficie  pofieriori , altera  ex 
anteriori  , ex  qua  exigua  ilia  radiorum* 
copia  refle&itur  , quze  partes  folidas  virrt 
offendit;  dum  e contra  in  metallicis  fpecn. 
lis  radii  ab  objedìo  evibrati  unicam  reflex 
xionem  fubeiint , atque  imago  ab  iis  re- 
prsefentata  unica  eft . 

DCCXXXVII. 

i.  Si  radius  AB  oblique  cadat  in  fpe- 
culum  planum  DE  tab.  5.  fig.  2.  punélum 
B vocatur  pun&um  incidentiae,  in  quod 
nimirum  incidit  radius  AB  , quod  etianu 
reflexionis  dicitur  , fi  comparetur  cum  ra- 
dio rcfiexo  BC  . Ra- 
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2.  Radius  incidens  eft  reft-a  AB  a pim;f 
do  radiante  in  piindum  fpeculi  B propa- 
gata. Reflexus  vero  exprimitur  a reftaj 
BC  , quam  defcribic  reflexum  lumen  . 

3.  Catherus  incidentine  eft  reda  AF  a 
pun<fto  radiante  A in  fpeculum  DE  per- 
pendiculariter  cadens  . Reda  vero  CG 
radii  reflexi  BC  pundo  C perpendiculari- 
ter  incidens  in  fpeculum  DE  vocatur  caj 
thetus  reflexionis  vel  oculi . 

4.  Perpendicularis  HB  in  pundo  con-’ 
curftis  incidentite  vel  reflexionis  vocacui: 
cathetus  obliqnationis  . 

5.  Angulus  incidentice  eft  angulus  ABD,’ 
quem  confieit  radius  incidens  cum  fpeculo* 
vel  tangente  in  pundo  incidenti»  , fi  fpe- 
culum  aut  convexam  , aut  concavam  exlii* 
beat  fnperfìciem  . 

6.  Angulus  reflexionis  eft  CBE,  queir» 
efiìcic  radius  reflexus  BC  cum  fpeculo  % 
vel  cum  tangente  in  pundo  reflexionis  , fj 
fpeculum  aut  convexum  iit  aut  concavum  a 

7.  Inclinano  radii  incidentis  eft  angu-- 
ius  AB  cum  catheto  obliquationis  HB  . 

8.  Inclinano  autem  radii  reflexi  eft  an<* 
gulus  CBH  , quem  cum  eodem  catUato  efr 
Scie  radius  reflexus  BC  . 

DCCXXXVI1I,- 

Idem  dicendum  eft  de  fpeculis  concai 
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vis  anf  convexis  , & de  methodo  determi* 
candi  »n  iis  angulos  incidenti^  &,  reflexio- 
nis  ; d«ni  nimirum  concipimus  ad  puuttum» 
in  quod  cadit  radius , fpeculum  planimi  a 
quod  ipfum  rangat , Quod  fi  liane  medio- 
cium  adliibere  nolimus  , facile  pathetos,  3$ 
angulos  determinabimus  fuppofita  proprie- 
tate  circuii  & fphcerce  : quod  omnes  rettae 
a peripheria  vel  fuperfipie  fphaer*  ad  pen- 
trum  auttce , feu  omnes  radii  fune  peri- 
pherice  vel  fuperficiei  perpendiculares , Sic 
anim  primo  fpeculum  conpavum  CBA, 
tal , 3-  pujus  centrum  fit  D , 3$  obje- 

ttum  aliquod  in  O pofiium  emittat  radium 
in  A . Relitta  priori  methodo  , per  quam 
in  A concipere  deberemus  fpeculum  pla- 
num tangens  fuperfìciem  in  A ; fi  ducatur 
radius  AD  ad  centrum  , cum  ex  natura- 
circuii  fit  perpendipularis  puntto  A » eric 
AD  cathetus  incidenti^  & fimul  reflexio- 
nis  . Si  vero  centro  A intervallo  quolibet 
A u fiat  arcus  urG  , radius  OA  reflette* 
tur  in  AG  ; dummodo  arcus  rG  fit  ce  qua- 
lis  arcui  rii;  ^ angulus  DAO  erjc  angu- 
Jus  incidentiae  , angulus  vero  DAG  erit  an- 
gulns  reflexionis  . Radius  vero  08  ab  eo- 
clem  puntto  O clemiffus  in  liiperfipiein  fpe- 
culi  , qnique  tranfit  per  centrum  gravita- 
tis  D vocatur  axis  coni  radio!]  , a puntto 
.radiante  in  fuperfìciem  fpeculi  emidi  » 0,n’ 
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liis  ergo  radius  , qui  en  axis  coni  radiofi,  e 
catherns  incìdenti*  & reflexionis . Punttutn 
G * in  quo  radii  rtflexi  concurrunt  cara  axe, 
dicitur  focus  fpecnli . Eadem  meihodo  in- 
fpec uio  con veXo  CBA  tab.  5*  fig.  4.  deter- 
minare poteriimis  carhetum  , angulos  * Se 
focum  . Si  eniin  objettum  O radiet  per 
radium  OA  ♦ dacatur  ad  centrum  fpe- 
cuti  D * quod  eft  in  partem  oppoficam 
fuperficiei  fpecuii  convexi , radius  AD  t qui 
producatur  in  r , erit  rAD  catlietus  « & 11 
A r angnlus  incidenti*,  & fatto  r A t ac- 
quali r A U , erit  r A t angulus  reflexionis; 
Se  produtto  t A iiura  fpeculum  concurret 
cum  axe  D O in  puntto  G , quod  erit  fo- 
cus virtualis  feu  imaginarius  fpecuii . 

Quam  lecerti  refleXio  confiantcr  servet  ; 


DCCXXX1X. 


Si  iucis  radius  in  fpeculum  inciderle , 
in  quocumque  cafu  angulus  incidenti*  *- 
qualis  erit  angulo  reflexionis  * Nam  primo  : 
cujuscumque  corporis  elaftici  in  elafticum 
aut  durum  corpus  incidentis  eft  ab  eo  re- 
filire  ita  , ut  angtilum  reflexionis  angulo 
incidenti*  efficiat  aequalem  . Elalìeriiim  e- 
tìim  , ut  dittimi  eft  in  Dinamica  , pr*ftac 
ut  iisdem  viribus  polleat  corpus  poft  ira- 

Z 1 2 pa- 


I 


3 

Jtfàum.  , quibus  ante  tmpa&um  urgebatur? 
Cum  igirur  luminis  particulse  ad  elafiica-, 
| corpora  jure  mcritoqne  revocentur  , refle- 
! tfentur  fic  , ut  angulus  reflexionis  angu- 
, | lum  seqnet  incidentùe.  Id  praeierea  clarius 

r fequentia  experimenta  contìrmant  . In  cen- 
w tro  tabula  §j  644  defcripice  apponatur  fpe- 
culum EF  tal.  3.  fìg.  17.,  cui  appdlere 
/ rite  poflìt  radius  AG  . Speculum  planunu 
/ iit  , feclfuppetat  quoque  ipeculum  conve- 

xnm  & concavum,qute  periclitatiombus  aliis 
fini  idonea  . Obfervabimus  , quod  ubi  fpe- 
culum  EF  collocetur  in  plano  radii  AG*nul. 
lus  apparcbit  angulus  reflexionis;  nullus 
enim  ed  angulus  incidentiae , radiique  AG 
& Gl,  cum  in  unica  refta  exiftant,  circulum 
HBD  in  duas  partes  dividutit  requales.  Quod 
fi  lux  AG  in  fpeculum  EF  cadat  oblique* 
angulus  reflexionis  CGB  neqnalis  erit  inci- 
dentine  angulo  AGB  ; radius  quippe  refié- 
xus  GC  rimani  C pertranfibit  ad  eum  gra- 
cium  , quem  altera  in  peripherice  parte  tan- 
git  dire&us  AG  . Ubi  demum  radius  per- 
pendiculariter  incidar  , nimiriun  per  BG,re- 
gredietur  in  femetipfum . Cum  enim  ari— 
gulus  incideniice  fu  redus  ,nequibit  angu- 
lum  reflexionis  reftmn,  efficere.nifi  eamdem 
femitam  teneat . Quocumque  itaque  modo 
lux  in  planimi  fpeculum  incidat , tequaii- 
tur  angoli  iacidentiae  & reflexionis.  Si 

pr:e- 
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prceterea  ad  eum  graduai,  quem  radius  AG 

percurreret  , collocecur  objedtura  aliquod; 

fumptoque  in  altera  peripherise  parte  se** 
quali  arcu  in  C oeulus  collocecur,  obje- 
£hun  per  radium  reflexum  a punito  G vi; 
debitur  ab  oculo  conftituto  in  C . Quod  fi 
punftutn  G tegatur , objeiìum  difparebit  , 
vifumque  effugieC . /Equales  ergo  angulos 
effìciet  radius  ab  objeito  incidens  , & rcfle, 
Slus  in  fpeculi  fuperiicie  . 

Corvettar  ce  New  toni  de  causa  reflex 
xionis  lucis  • 


Ì5GCXL. 

Àd  caufant  autem  reflexionis  ràdiorum 
lucis  quod  attinec  , Gravefanclius  * ^uf- 
chembroekius  cum  Newttono  coniiciunt 
eam  repetendam  elle  a vi  repellente  par- 
tium  folidarum  corporurti , dum  lux  ad  de* 
terminatarn  quamdam  diftantiam  pervenir. 
Nimirum  Clariflimi  Ili  Viri  in  quolibet  cor- 
pore  recognofcunt  vim  attrahentem,  & re* 
pelientem  , quae  ad  diverfas  agunt  a tor- 
pore diftantias  * ira  ut  ad  majorem  diftan- 
tiaai  fit  vis  repellens , ad  minorem  ar tra- 
ile ns  . Itaque  fieri  polle  credunt , ur  lucis 
radius  modo  ab  eodem  carpore  refle&atur, 
modo  attrabatur  ob  majorem.  vel  minorerà. 


4to 

tfbliqiiiratem  , qua  in  illud  impingit . Curri 
«mim  maxima  obliquitare  caclic  in  corpus  , 
minori  velocitate  ipfum  affici t , ut  patec 
reloluto  motti  luminis  in  duos  » quorum  al. 
ter  ftiperficiei  corporis  perpendicularis  fìt  « 
alter  parallelus  < Tane  ergo  cum  prirtlum 
ofFencìat  vim  repellentem  , per  eam  a cot- 
pore  refiliet  . At  fi  radius  in  corpus  pelili, 
cidtim  minori  cadat  obliquitate  * liod  eft 
majori  velocitate  in  ipfum  agac  , fune  vim 
repellenrem  majori  liac  velocitate  fupera- 
bit  , unde  fplueram  attradìioitis  penetrabit, 
& corpus  ipfum  ingredietur.  I Itinfinodi  phut?- 
nomenon  obfervatum  a nobis  fuit  cum  lolaris 
radius  diverfa  obliquitate  in  Prifmate  incide- 
bat . Dura  eniifl  obliquità*  incidenti#  ma- 
gna erat  , loco  refradtionis  reflexio  liabe- 
battir  ; dura  vero  minor  * folaris  radius  per 
Prifmata  refriugebarur  , refraZione  ab  at- 
trazione deduZa  j axea  Nev/ttoniana  prin- 
cipia . 

Speculo/ Urtt  phccnometia  explicantur  * 

DCCXLL 

Ut  precipua  fpcctilorum  plirencmensu 
intelligi  queant  prremittencla  eft  formula 
generaiis  , qtr.e  tam  in  fpeculis  cóicavis* 
quam  in  convexis  cxpfimat  diftantiam  fo« 

ci 
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ci,  in  quo  punftum  radians  a fpeculo  de. 
pingirur  . Et  quidein  quod  fpe&at  ad  fpe< 
cwla  concava  , fit  radius  incidens  OA  , fiq. 

3.  tab,  5.  qui  cadat  infinite  propinquus  axi 
OB  , fnque  radius  reflexus  AG  . In  hac 
hfpotlieil  OA,  & 03  fumi  poffunr  ut  ?e- 
quales , «Saettano  GA  «Se  GB  . Dittantia  OB 
puniti  radiantis  a fpeculo  analy'ice  expref- 
fa  fic  =5  d . Speculi  radius  BD  p r . Foci 
G a fpeculo  dittanlia  BG  ^XjeritOD.^ 
d r , <*.  DG=;r-^*  Triangula  OAD , 
DAG  ob  arcuin  AB  infinite  parvuin  fimilia 
fune  ; ideoque  erit  DO  ad  DQ  , ut  OA  ad 
AG.  Hinc  lineis  litteralibus  fubftituendo 
valore?  analycicos,eri.c  ^rir-x^dix. 
Multipli, cando  media  «Se  extrema  , erit  dx 
rx  =:  dr  — dx  . Et  transferendo  — « dx  . . . 

> . . 2dx  — rx  dr . Et  denique  dividendo 

d r 

per  sd  r erit  x 3 — ; ■ Nempe  dittanti* 

* ad  r-f  *■ 

foci  a fpeculo  sequalis  erit  dittantiae  obje- 
£ti  O a fpeculo  ductoe  in  radium  (peculi  , «Se 
produco  divifo  per  duplam  diftantiaui 
©bjeffci  a fpeculo  minntam  radio  fpecnli  , 
Si  itaque  det.erininetur  in  numeris  dittan- 
tia  objettti  a fpeculo,  ejufque  feipidiameter  ; 
innotelcet  eciam  difìantia  foci  ab  eodeiiu  . 
SU  dpedum  4 , &/•  peduin  2 erit  dittami* 

fo- 
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Hac  itaque  formula  prremiflTa,  jam  ac! 
cxplananda  fpeculorum  fplisericorum  con- 
cavorum  plnenomena  progrediamur  , &di— 
verfis  aflumotis  dirtantiis,  e quibus  obje&una 
in  fuperncièm  (peculi  concavi  refle&enren* 
radiare  poteli,  ex  formula  generali  jam  tra« 
dita  lociun  imaginis  determinemus  ^ 

DCCXLUI, 

Supponatnr  itaque  primo  obje&uiiLi  . 
O a (p  e culo  fphoerico  concavo  magis  di- 
flare  , quam  intervallo  radii  BD  , In  hoc 
cafu  in  formula  generali  erit  d> r • Qua 
pofito  focus  erit  ante  fpeculum  ex  parte* 
centri,  & erit  intra  fpeculum  & centrum  . 

Si  enim  fu  d>r,  potiori  jure  eft  2d>  r;  ac 
proinde  in  formula  generali  valor  fra&ionis 
eft  politi viis  . Mine  etiam  x ei  aequale-* 
qnantitas  pofitiva  fit  oportet  . Quando au* 
tem  qnantitas  x pofitivi  valoris  eli,  lune 
ad  caindem  cum  centro  fpeculi  partem  ja- 
cet  . Quando  vero  x evadit  qnantitas  ne- 
gativa tunc  focus  cadic  in  adverfam  par-? 

(ejQ  . 


J jI 


& 


/ 

/ 


à 
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tem  fpeculi . Foca»  Ifaque  in  hoc  cafu  , dfc 
locus  imaginis  obje&i  ilei  eruac  ante  fpecug 
Xum  ex  parte  centri . 

DCCXLIV. 

Erit  praeterea  in  hac  hypotefi  focus  St 
imago  obje&i  intra  fpeculum  & centrunu  «! 

dr 

Sumatur  enim  formula  generalis-x=J  - 

ad-r 

fi  utrumque  hujus  generalis  formula  mem^ 
brum  multipiicemus  per  2d—  r erit  X ( acl 
*-r  dr  . Unde  haec  exurget  proportio  X: 
r : : d : 2d—  r : porro  ob  d>  r eft  ad—  r>  4 
ergo  erit  etiam  r > x ; hoc  eft  focus  minu® 
dilìabit  a fpeculo  quam  centrum  , 

DCCXLV. 


In  hac  eadem  hypothefi , In  qua  diftan^ 
tia  objedti  major  eft  intervallo  radii , fi  ob*’ 
jedtuin  acceflerit  verfus  fpeculum , ejus 
imago  in  primis  ipfi  obviam  ibit , dein- 
de continenter  crefcere  obfervabitur . Hin® 
fi  gladius  nudatus  protendatur  verfus  fp©— 
culum  concavum , imago  cufpidis,  quae  an* 
te  fpeculum  depi ngitur,  recedit  a fpeculo; 
ac  verfus  iJlum  accedit , qui  fe  in  eo  fpe- 
culo contemplatur . Majus  etiam  augmen- 
PaesIJ,  A a a tuoi 
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timi  in  hoc  cafu  accedet  imaginf  . Quanto 
enim  gbjeftnm  verfus  centrum  accedit , tan. 
to  ex  hoc  objedti  acceffu  continenter  au. 
getur  angulus , fub  quo  objeitum  apparet . 


DCCXLVI. 


a* 


Supponatur  (ecundo  dittantiam  objeiti 
a fpeculo  tantam  effe,  ut  in  infinitum  ere- 
fcat , itaut  radii  ex  uno  , eodemque  ipfius 
punito  quocumque  egredientes  parallele  in- 
cidant  in  idem  fpeculum  : in  hoc  cafu  fo. 
tus  dimidio  radio  diftabit  a fpeculo  , & 


Imago  a centro  ad  ^ partem  diametri  tu 


centro  verfus  fpeculum  accedet  . Quando 
enim  d prò  infinita  quantitate  habetur,in 
denominatore  formulae  generalis,  — r eva- 
nefcet  comparate  ad  2d  ; ac  proinde  ea- 


dem  formula  abibic  in  Uanc  x S 

2d  2 


DCCXLVII. 


Ponatur  tertio  objeihmi  Ita  dittare  a 
Ipeculo  concavo  , ut  ejus  diftantia  minor  fic 


femidiametro  fpeculi,  fed  major  lìt  i femi- 


« ' 


dia- 


v 


Ólgitfzedtjy  CooqIc 
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diametri  i Adeout  Ift  formula  generali  fic 

i . 

d < r ; fed  tamen  fit  d > r . In  hoc  ca- 

fu  focus  èrit  ànté  fpecuìuni  ex  parte  ceri; 
tri , ejufque  etiam  imago  cis  fpeculum  ap, 
parebit . Cum  énim  ex  hypothefi  fic  ad 
> r , denomiriator  ad  •-  r in  formula  ge- 
nerali erit  qùantitas  pofitiVa  , ac  proinde 
X erit  valoris  politivi . Eo  ipfo  autem  fo- 
cus erit  ex  parte  centri  i In  hac  eadem 
hypothefi  focus  de  imago  a fpeculo  magia 
diftabunt , quam  cent  rum  ; adeout  obje&i 
imago  veluti  in  aere  penduta  apparere  de* 
beat . Cum  enim  ex  fuperiori  analogia  fic 
x : r ::  d : 2d  -«  r , de  ex  hypothefi  d^r» 
de  d > ad  — r > erit  etiam  x>  r , 

DCCXLVtlì. 

Ponatur  quarto  difiaritìam  obje£i  el-i 
fe  ad  quartana  diametri  fpeculi  partem , 

feu  d es  i r . In  hoc  cafu  obie&um  nuf- 
a 

piam  depìngetur , nullaijue  ejus  imago 
erit , de  radii  reflexi  fient  paralleli  ; quern. 
admodum  e contra  fi  radii  incidane  in* 
fpeculum  paralleli , ut  fuperius^  dixiraus  • 
tmientur  in  foco  ad  quartata  diametri  par. 

A a a a tem . 


4t« 

£ 'Uè*  * 

lem . Sic  itaque  d zi  -<  r , fubftituto  - r 

a .a 

' «<**- 

I 2 
-«r 

_ a 

loco  d in  formula  generali  erit  x =! 

i a * r 

-h  r 

C3  . Eft  autem  valor  liujus  fra&ie; 

tiis  infinitns  : valor  enim  fraftionis  ma- 
nente eodem  numeratore  crefcit  eo  ma- 
gis  , quo  magis  imminuitur  denominator  ; 
adeoque  fi  denominator  infinite  imminua- 
tur , ut  fiat  zi  o , valor  fra&ionis  ex  ad- 
verfo  infinitus  evadet . In  hypothefi  itaqu* 
quod  difiantia  objedti  fit  ad  quartam  dia. 
metri  partem , x , leu  foci  & imaginis  a 
fpeculo  difiantia  erit  infinita  : hoc  eft  nuf„ 
piam  babebitur. 

I % «N  ' * . 

DCCXL. 

Ponatnr.  quinto  diffantiam  objedli 
fpeculo  rainorem  effe  intervallo  dimidit 

■ ' ' • i 

radii  ; adeout  fit  d — r . In  hac  hypo- 

2 

•v 

tliefi  focus  & imago  objeftl  cadent  poft 
fpeculunv;  itautfpeculuai  intercedat  fo:um 
• ^ t in- 

> . • , .X'  " òrcftaedijyGoogle 
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inter  & centrum . Si  enim  fit  d < ~ r enfi 
. a 

etiam  ad  <r;  adeoque  in  formula  gene; 
rali , fra&ionis  denominator  ad  »-  r , erie 
quantitas  negativa  . Ea  ergo  fra&io , ac 
proinde  etiam  x erit  valoris  negativi  : hoc 
e fi:  focus  & imago  non  cadent  in  eamdent 
cum  centro  partera , fed  in  oppofitara  poft 
fpeculum . 

DCCL. 

Sexto  denique  fi  difiantia  a fpeculo 
fic  infinite  pa-rva , imago  obje£H  erit  infini- 
, te  propinqua  poft  fpeculum  , & formula* 

dr  i 

jc  s:  ■— — -r  in  hanc  abire  debet  x ts  — — c 
ad  - r dr  e» 

nempe  diflantia  obje<fii  a fpeculo  erit 
infinite  parva  , & cum  co  habeat  fignum 
jaegativum  -« , indicabit  focum  effe  ad  par- 
tera oppofitam  femidiametri  r fpeculi . 

DCCLT.  ^ / • 

Ex  quibus  omnibus  deducitur , quod 
quoties  diftantia  obje&i  a fpeculo  cre.fcic 
a zero  ufque  ad  quarram  diametri  fphse- 
fae  parrem,  imago  poft  fpeculum  lemper  re. 

ce- 


. 1 
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cedere  : debet  & qnidem  a zero  ufque  ad 
diftantiam  infinitam  , quae  profedto  habe- 
tur , quando  objecfti  diftantia  eft  aequalis 

I-  r , fen  obje&ura  eft  fitunì  ad  quartaiiL* 

diametri  partem> 

DCCLN. 

Ut  vero  condamns  formulam  prò  ex. 
primenda  foci  a fpeculo  fphserico  conve- 
x o diftantia  . lncidat  radius  OA.  Figi  4.- 
Tab.  5.  in  fuperficiem  convexam  (peculi 
ABC , qui  (it  infinite  proxinms  axi  OB  , 
zc  proinde  sgqualis  eidenri  Oft  . Sit  pim- 
eli radiantis  Ò a fpeCulo  diftantia  anaiy- 
tice  exprefla  — d . Radius  DB  —AD  vo- 
cetur  r . Foci  AG  , vel  GB  ab  eodeiru 
fpeculo  diftantia  vocètur  x . Eric  in  pri- 
mis OG  3 d -+  r i & GD  — r x.  Si  li- 
r-eis  hos  valores  fnbftituaouls  habebimu» 
feqitemem  proportionem 

d-+r:r  — x — d:x. 

Multi  med.  & extr.  dx  -+  rx  ^ dr  — dx 
Tranfponendo  — dx  . . . * ad*  -h  rx  — dr 

Dividendo  per  ad  -+•  r . . . . x ~ — . 

ad  h-  r 

Si  urriMique  formu lae  nunc  inveriti  meni. 

bruni 


Ai$  / 

brum  miiItipTffcemus  per  2d-f  r erif,  x ( ad 
-+r  ) zi  dr  . Unde  haec  exurgit  proportio  x ; 
r:  : d : cd-+r  . Cura  ergo  femper  fi  t d <2d-+ 
r , eli  quoque  scraper  x <;  r : hoc  eft  fo-  . 
cus  , ac  proinde  etiara  imago  obje&i  fera- 
per  cadere  debet  intra  fpeculura  C B A & 
ejus  centrura  D.  Camque  praeterea  radius 
incidens  in  fpeculum  convexum  Tic  ex  par- 
re  oppofita  femidiametri  fpeculi  , refpe&u 
cjilfdem  femidiametri  erit  quantiias  nega- 
tiva, & exponettir  per  — d. 

DCCLIII. 


Si  itaque  (ìt  primo  determinanda  in 
numejris  diftantia  foci  a ipeculo  convexo 
cpgnita  diftanria  objedti  & fpeculi  feraidia- 

- dr 

metro  ? per  defcrippam  formularci  x p 

fongitudinem  fo9a!era  reperir^  poterimus, 
Sit  enira  e g.  peduin  4 , & r pe- 

duna  2 , erit  x ti  — P ~ p i,  pedis . 

io  - * ' 


5 


DCCLIV. 


Si  diftantia  obje<fti  a fpeculo  conve- 
xo fic,  infinite  parva  , nempe  obje&um  fit 

prò. 


propc  fpeculum , toc  analytice  ira  expo* 

nitur  ,d  =;  ~ vel  3 , & fatta  in  formu- 
n 

la  (peculi  convexi  fubftitutione  inveniemu» 


tandem  x s i : nempe  foci  feu  imagi- 

nis  objetti  diftantia  a fpeculo  erir  infini- 
te parva,  & ob  fignura  h-  , quo  iutdligi- 
tur  affettus  oo  * imago  erit  in  eadera  parte 
fpeculi,  qua  eft  lemidiaraeter  ejufdem* 

DCCLV* 


«►f  £>*  ^ J 


Si  difìantia  objetti  a fpeculo  a zero 
efque  ad  dimidiam  femidiametri  partem  ere* 
feac , imago  quoque  polì  fpeculum  conve- 

Xum  femper  receder  ufque  ad  diametri, 

8 


. 

feu  ~ r . Polito  enim  in  fupraferipta  foi^r 

mula  •-  d ~ — r , fatta  debita  fubftitu^ 
2 

tione  invenitur  tandem  x cs-Jr, 

q 


^7, 


DCCLVL 


^u<fia  diftantia  objedi  a fpecuto  con 
vexo  , eaque  erefcente  a dimidia  femidia-* 
jnetro  ufque  ad  femidiaraetrura  fpecuii.i. 

mago  poft  fpeculurn  ab  I radii  ufque  ad 

L ejufdem  radii  recedic . Si  enim  in  fuprsu. 
3 

fcripta  formula  fiat  — d se  r habebitur  polì 

debicas  fubftitutiones  xs  - r, 

3 

DCCLVIT, 

Si  difiantia  objefti  a femidiametro  fpe« 
culi  ufque  in  infìnitum  crefcat , imago  poft 


fpeculiim  ab  ~ radii  ufque  ad  - ejufHera 
3 4 

radii  recedic  : nempe  fi  ponatur  d co  for. 


mula  in  hanc  mutabitur  x s — r . Ex  qui. 


bus  confiat ,'quod  eadem  argumentandi  ra- 
tio , qua  ufi  fuimus  in  fpeculo  concavo-,  com- 
jnutatis  comoiutandis  accommodari  jareme. 
Pars  II.  B b b • fi- 


4** 

lito  potcft  fpeculis  conmi#  ; 

DCCLVIII. 

Formula  generalis  f qnara  prò  fpeculis 
concavis  adhibuimus  applicari  commode-, 
poteft  ad  specula  plana  eorumque  phaeno- 
jnena  exponenda  , Cum  enim  fpecula  fphae. 
rica  concava  eo  raagis  acccedanc  ad  plana , 
quo  longioris  radii  funt  . Si  concipiamus 
eorum  radium  ita  excrefcere  , ut  infinicus 
cvadat  , intelligemus  profeto  ea  abire  in 
fpecula  plana  : haec  itaqne  haberi  potè- 
runt  prò  Ipbaericis  concavis  infinitum  ra- 
dium habentibus  * 

ponatur  r =3  oo  dolendo  ad  , quae  refpeftu 
infiniti  ; nirairum  in  confortio  r in  deno* 
minatore  evanefeit , formula  inhanccon- 

yertetur  „ ^ °L  =:  d ; hoc  eft  imaginiscu- 

_«o  ** 

jnsliber  pnn&i  radiantis  a fpeculo  plano 
diftantia  eli  negativa  ; adeoque  cadit  poli 
fpeculnm  . Praererea  cum  imago  cujuslibet 
pundli  radiantis  ppe  quorumlibet  fpeculo* 
rum  depiogatur  in  fua  catheto  incidenti», 
leu  in  reda , quae  ex  eo  punito  ita  duci* 
tur  per  planum  speculi  , ut  Ut  ad  illud 

Fef# 


d r 


Oliare  fi  in  formula  - 

»d-r 
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perpendiculari*  » illnd  cònfequt  neceffeJ 
eft , ut  dittanti*  imaginis  obje&i  intra  fpe* 
culum  fic  aequalis  diftaatiae  ipilus  puniti* 
radiantis . 

Exponuntuf  phatnomtna plan*run% 
Jptculorum . 

DCCL15C. 

His  pramìlfìs  phaenómena  omnia  plano* 
mm  fpeculorum  determinari  & explicari  fa- 
cile poifur.t.  Nami.Radii  iu  fpeculnm  pia- 
num  incidente^ , qui  ab  aliquo  objelto  veui- 
entes,  dura  angulos  incidenti»  & refleXionis 
faciline  sequales,objeltum  ultra  fpeculmn  re- 
praeienrare  debent . Prsetetea  tanta  debeC 
effe  diftantia  imaginis  ejufdem  objelti  ex 
parte  poftica  fpectili , quantum  reapfe  eX 
parte  antica  objeftum  diftabat  * Denique 
ejufdem  magnitudinis  objeltum  intra  fpe- 
Culum  apparebit  * ac  revera  eft  * Nam  con- 
ftituto  objelto  in  A , «Se  oculo  in  V Fi<ì*5* 
Tab.  5.  fì  mente  ducimus  perpendicularem 
AMB  ad  fpectitùm  MN , reperiemus  di- 
ftantias  MB , MA  elle  sequales  , .Se  itoiL. 
A n * B n:  feu  duo  illa  triangula  effe  fi* 
milia  «Se  seqttalia  ..  Nam  duo  triangula  Ali 
M,  BnM,  ìiabent  latus  Mn  commune: 
& angui©*  adM  ambos  relios:  &cum  an. 

B b b a gu- 


“ T: 

gali  incidenti#  AnM&  reflexionis  V n E 
fint  sequales  ; & anguli  ad  verticem  V n E, 
& M n B fint  eriam  aequales  ; duo  anguli 
A n M , B n VI  erunt  iteni  aequales  * ergo 
etiam  latera  «qualibus  angulis  oppofìta  : ni. 
mirum  latera  AM  , BM  squali  a * & late- 
ra n A , n B requalia  . Ergo  vertex  penni- 
cilli  optici  VB  tanni. n didac  ab  fpeculo  M 
n , quantum  vertéx  A . Ergo  obje&um  A 
apparebir'ulira  fpecnlum  in  B.  Àpparebic 
prteterea  ejuldem  magnitudinis  acque  reap- 
fe  ed  : & denique  in  eadem  diiìantia  ab 
fpeculo  : quse  lingula  confequuntur  ex  se— 
qualitate  triangulerum  * 

DGCLX. 

Si  fpecuiùrrt  planum  ad  horizòntefà* 
fitu m fuerit  , uri  ed  fpecnlum  M n , & ho- 
mo ereétns  A M fe  in  tali  fpeculo  eontem. 
pletur  , ejns  imago  intra  fpeculurn  perpert- 
dicularis  apparebit  , fed  fini  inverfo  . Vi- 
debir  emm  pedes  fuos  in  M , & caput  in 
B . Sui  fpeculurn  fi c pofitum  fupra  caput 
Iiominis  MB  , & is  fe  in  eo  eontemplerur  * 
viclcbit  fe  cuna  capire  in  !VÌ , & pedibus 
in  A . Objc<dum  enim  femper  apparet  in 
concurfu  pcnnieilli  optici  cum  cacherò  iw- 
cidentiae  , leu  eo  in  loco  pod  fpeculurn  pla- 
nuin  videtur  , in  quo  radius  reflexus  per 

quei» 
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qiiem  confpicitur.concurreret  cum  catheroin. 
cidenticr,  fi  direte  polì  ipfum  fpeculum  uter* 
que  produceretur.-hinc  videre  fé  debei  in  fua 
cat  lieto  incidenti*  AB  , & eo  modo  quo  ra- 
dii  incidunt  in  fpeculum  . Atque  iiinc  pa- 
rer ratio  , cùr  in  fluvio  , auc  lacu  specu- 
li plani  vices  obeunre  , turres  , fimulacra , 
aluc  alia  objeda  verticalitcr  creda  iuver. 
follai  depida  cernantur  . 

'DCCLXI. 

Si  fpeculum  fit  ad  horizonrem  incli- 
fcatu'm  , quo  magis  augetur  inclinationis  an- 
gulus  , eo  magis  imaginis  depidee  inclina* 
’tio  augebitur  in  oppofitam  partem  , feu  fini 
inverfo  ob  ratkmem  deferiptam  . Hinc  fi 
■angulns  inclinationis  (peculi  fuerit  femire* 
xdus  , feu  graduimi  45  , objedi  imago  eric 
fiorizontalis  ; fi  vero  objedtim  fuerit  extra 
fpeculum  horizontale  , objedi  imago  intra 
iprectflitm  fitum  verticalem  obtinebit  . Ac- 
que ab  hoc  fpeculi  fi  tu  dependenc  multa, 
quae  in  pliyficis  Mufiseis  cum  voluptate  fpe- 
datoribùs  folent  intuenda  proponi . Non 
folum  enìm  rnachin*  ili*  , qu*  Camera  op  : 
Cica  portatiiis  vocari  folec , lume  inclina- 
tionis -angu 111 m in  fpeculo  requirunc  , ve- 
runi etiam  cifiuleeiH*,  in  quibus  gjobu- 
ius  plumbei»  in  plano  canalicuio  immif-* 


fus*  fpeftafori  contra  nativam  fuam  gravi- 
tatem  re  ipfa  furfum  repere  videcur . 

DCCLXII. 

*• 

Tn  quolibet  fpeculo  plano  imago  ob«* 
jefli  dimidium  rantum  fpatii  illius  occu- 
pat,  quod  ab  obje&o  occupari  deberet . Cum 
enim  tanta  fìt  objefti  diftantia  a fpeculo  « 
quanta  eft  imaginis  ultra  fpecnlum  re- 
proelentatce,  manifeftum  eftpartem  fpeculi 
ub  iinagtne  occuputam  effe  dimidium  ejus, 
quod  objetftum  ipfum  occupare  deberet  . 
Ut  itaque  fe  quis  integruin  in  fpeculo  ver- 
ticalirer  pofno  videre  poflit , necefle  eft  , ut 
fpeculi  altitudo  <3c  latititelo  laltem  fit  dimi. 
dia  altitudinis  & lati tudiois  fpetftatoris  fi- 
rn eretto  confiftentis  . 

DCCLXIII. 

Si  duo  plana  fpecula  in  aliqnem  an„ 
gnlum  congruant  angulum  vel  obtufum,  vel 
rettum  , vcl  acutum  efformabunt  . Ubi  fpe- 
- cola  obtufum  angulum  exiùbeant  , duplex 
ab  objecrto  gignitur  imago.  Guin  enim  iti 
‘duplici  ilio  fpeculo  radii  iiicidenttae  & re- 
refiexionis  duplex  catherus  habeatur  , ubi 
raclii  concunùnt -,  duplex  etiam  objetti  ef- 
figies  repraefeiuari  debet . Tot  igitur  ejul- 

deni 


. 4a7 

dem  objefti  imagi  nes  profluent , quot  Tunt 
fpecula  ad  obtufum  angulum  demifla  . Plu- 
ra  proinde  fpecula  fi  diftribuantur  , ut  Po- 
Jyedri  fuperficiem  efforment , collocetur- 
que  in  centro  oculus , semetipsum  toties 
afpipiet , quot us  erit  numerus  fpeculorum 
planorum  . Ubi  vero  duo  fpecula  plana  ad 
angulum  reAum  adjunguntur , fune  ab  u- 
nico  objeélo  tres  delineantur  imagines . 
Sint  enim  duo  fpecula  EFGE  ad  angulum 
rc£tum  compofita  . Fig. , 6.  Tab.  5.  Oculus 
cpnflieutus  in  O imaginem  objeéli  A vide, 
bit  in  3 , alceram  fpeAabit  in  D , tertiam 
denique  in  C , ubi  nimirum  cariceti  cum  re. 
flexioxjis  radio  concurrunt , Ubi  denique  duo 
fpecula  ad  angulum  acutum  componuntur , 
augetur  multo  numerus  imaginum  , Angu- 
li  videlicet  quo  exiliores  funt , pluribus  ca- 
thetis  viam  fiernunt , atque  a multis  pun- 
<ftis  bine  inde  dclabentes  , multas  afferunc 
cum  reflexionum  jineis  coalitiones  . De- 
jnonfiratMnfchembroekiusin  fpecimine  pii/,' 
fico  nuin  . 2389.  atque  experimenta  confir. 
maut  : quod  fi  duo  fpecula  ita  componan- 
tur  , ut  eorum  inclinano  fit  graduum  65, 
obje&i  imago  confpicitur  quinquies , fèxies 
fub/gradibus  60,  fepties  fub  50,  novies  fuj> 
40,  decies  fub  36,  & fub  30  gradibus  un«. 
decies  . 


Quod 
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DCCLXIV. 

Quod  fi  duo  fpeeula  angulnm  non» 
conficiant , fed  fmt  inter  fe  parallela  , ocu. 
inique  , & objectnm  utrimque  ftatuantur 
inier  illa  , infinite  ferme  prò  earum  longi* 
indine  in  confpe&um  imagines  venient  u- 
jmis  objedi  . Ob  aequalem  fcilicet  plano, 
rimi  diftantiam  innumerse  prodeunt  per* 
pendiculares , quibus  incidenti®  radii  & 
reflexionis  a pundo  unico  figillarim  prof&«- 
di  Si  ad  oculum  delati  refpondent  . 

Ve  S.peculìs  Concavo- fphcericis  O 
Concavo-paraboltcis  t 

DCCLXV. 

Specula  concavo* fpliter tea  , & conca- 
vo-parabolica eam  fìbi  proprietatem  acifci- 
i'cimt , ut  fìnt  cauftica  , feu  uftoria  . Du/a 
enim  folares  radii  in  concavam  hujufinodi 
fpeculorum  lupcrficiem paralleli  incidunt,  ab 
eodem  fpeculo  in  anguftiflìmum  locum  co- 
guntur  , eortimque  vis  intendirur  ita  , ut  Si 
tomburant  ligna  , & metalla  fundant , & 
faxa  in  vitrum  mutent  , & corpora  ilte  om- 
nia vehementifiìme  agitenr , quae  in  corun* 

ioco  collocantur  . Inter  liaec  fpecula  tria  p.Qr 

ti» 


tiflìmum  eminent , Septaliannm  fcilicer  * 
quod  in  Manfredi  Septalte  Canonici  Medio- 
ianfìs  Mnfeo  extabat  , nunc  in  Bibliothecoe 
Ambroiìanae  illius  Mufaet  Haeredis  jus  mi- 
gravit  ; Tsliirnahufianiuit,  quod  omnibus  pe. 
ne  palmam  eripic  , ac  prodigia  illa  patrar  , 
qu*e  adnotantur  in  adlis  Eruditorum  Ly. 
pfìae  . Denique  Vilettianum  , fic'diftum  J 
V detto  cive  Lugdunenfi  ejns  Artifìce,  quod 
fumme  commendatur  a Boerhaavio  . Ui  au. 
tem  vis  hoec  & proprietas  ifìiufmodi  fpecu. 
lorum  pieno  in  lumine  collocetur  qusedan» 
animadvertamus  oportec . 

Animadverfio  i. 

r 

DCCLXVI. 

Ac  primnm  in  fpeculis  concavo-rphzerii 
ci$  difiantia  foci  veri  a vertice  fpeculi  prQ 
vario  angulo.  tum  inclinationis  tum  inci- 
denti» variare  etiam  debet  . Si  radii  lumi- 
nis  ita  in  concavum  fpeculum  incidant,uC 
zx\  fine  paralleli , & inclinationem^jOfciant 
60  graduimi , radii  reflexi  cum  axè  in  fpe- 
cnli  vertice  concurrunt  , & focus  erit  ìil- 
ipfo  fpeculi  polo  . Nam  cum  ex  Geometria 
fernicirculus  contineat  180  gradus , feu  tres 
cliorclas  6q  graduum, feu  tria  triangola  aequi- 
latera , quorum  luterà  fune  sequalia  radio 
. Pars  11.  C c c cir* 


circuii  , fi  anguli  Tab.  5.  Fig. r^ABX , PBX 
l’unt  60  graduum  , triangulum  XBPeftae. 
quilaterum  . /Equalia  igitur  latera  BP  , XP 
cadere  debent  in  eodem  pundto  , Sed  BP  efl: 
yadius  reflexus  ♦ Pundum  igitur  P erit  fo- 
cus fuperficiei , in  quo  radius  ifie  reflexus 
conturrit  . Si  vero  radii  luminis  in  conca- 
vum  fpeculum  axi  paralleli  incidentes  inclt- 
nationem  effiqiant  60  gradibus  minorem  , 
reflexi  concurrent  cura  axe  ad  diftantiara 
quarta  diametri  parte  minorem  . Si  enim 
traguli  sequales  inclinationis  LBX  , RBX 
flint  minores  quam  gradus  60  , focus  R rece- 
der a fuperfìcie  ad  centrum  , eritquc  difian- 
tia  cjus  a centro  ad  dimidiura  radium  in  ra- 
tione  finus  totius  ad  cofinum  inclinationis  ; 
ut  Volfitis  demonftrat . Si  denique  radii  pa- 
ralleli quidem  fine  inter  fe,  fed  axi  oblique  in 
fpeculum  incidane,  non  unientur  in  axe,  fed 
extra,ideft  ad  ejus  finiftram  fi  a dextera  prp, 
manant,ad  ejusdexteram  fi  a Jaeva  incidunt; 
ita  taiTien  ut  in  idem  puntura  aut  a.^is,  aut 
extra  ipfum  numquam  coeant  , nifi  sequa- 
li ter  a^axe  difient . Quo  enim  vel  remotio. 
res  , vel  propiores  axi  incidunt  , in  pun- 
tura reflecfiuntpr  , quodaut  magis  aut  mi. 
nus  ab  ipfo  axis  centro  recedit . Cum  igitur 
folares  radii  ad  nos  promanent  phyfice  pa- 
ralleli , paralleli  etiam  in  fpeculum  conca- 
vum  incidete  debent  , fed  eorura  quifquis 
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peculiare  incidenti#  punftum  Ubi  vindica- 
bit  * acque  illi , qui  fpeculi  axi  erunt  paral- 
leli, atque  ab  eo  sequaliter  diftabunt  inj 
idem  reflcftentur  punétum  Teu  focum  : qu2 
vero  axi  non  erunt  paralleli  in  alium  pun- 
dum  refledtentur  . Q uo  fit  ut  omnes  folares 
radii  in  concavi  fpeculi  fuperficiem  illaben- 
tes  nequeant  in  idem  punftum  refle&i , eo- 
rumque  focus  pluribus  conftare  debeat  pun, 
dtis,  ac , velati  parvum  circulum  conftituat  ; 
Haec  autem  diverlìtas  pundlorum  , in  quae 
concurrunt  radii  a concavo  fpeculo  paralleli 
excepti , aberrai  io  foci  nuucupatur. 

Animadverfio  2. 


ÉlCCLXVil. 


Beniaminus  Martin  in  Tom.  2.  fu# 
Philofophire  Britannica  fupputatione  dedu- 
xit  qualis  debeat  effe  area  circelli  a folari- 
bus  radiis  in  concavo  fpeculo  efformati , ut 
folarium  radiorum  calor  fit  sequalis  illi , qui 
in  ligno  ardente  reperitur  . Cum  enim  e* 
obfervationibus  Neuttoni  comperiffet,  quod 
calor  aefiivus  efi:  ad  caloremligni  ardentis  , 
uti  13  ad45©»feu  dividendo  per  13,  ut  1 ad 
35  ; inde  deduxit  denfìtatem  radiorum  fola, 
riunì  reddendam  effe  35  vicibus  majorem  , 
Ut  «oruca  calor  , ardentis  ligni  calorem  acUe- 

Q c c a quet 


quet  ; adeoque  circellum  a radi is  folaribus 
in  fpeculo  concavo  efformatum  , qui  eric 
eorumdem  focus,  debere  effe  ad  luperficieoi 
fpeculi , uti  r ad  35  ; tunc  enioi  ita  coar- 
ftabuntur  folares  radii  , ut  eorum  clenfitas 
35  vicibus  au<fla  fit . Hinc  data  diametro 
latitudinis  fpeculi  iiiveniri  pórelt  diameter 
latitudinis  Circelli  , qui  erit  focus,  in  quo 
radii  35  vicibus  condeufabuntur  ; Cum  cir- 
cuii fìnt'Ut  quadrata  diaoietrorum  , fi  dia- 
metòr  latitudinis  fpeculi  dati  fic  9 pollicini  , 
& circelli  quteraiur  diameter  s X . Eric 

2 > 8r  , i 

35  : 1 : : 9 :XX  - 81  , & X ~i/  - - 1 - 
7 v 3J  a 

proxime  ; adeoque  ubi  circulus  a r»diis  éf. 

formatus  liabeat  diametrum  1 — poli,  ibi 

2 

• : • » 

fcalor  radiorum  erit  ut  Ugni  ardentis  . In 
hoccalculo  , ut  obfervat  Mufchembroekius, 
fuppónuntur  ouinés  radii  reflefti  a fpeculo, 
& omiies  agere  ili  corpus  politimi  in  foco  • 
Veruni  dimidia  pars  radiorum  , qui  a fpe- 
culo colliguntur  parrim  difperditur,  par- 
tìm  inibibitur  a pòris  fpeculi;  quare  ut 
bis  difpendiis  fìat  fatisi  Iioec  regula  fervali, 
da  erit  : dupla  fìat  fpeculi  refle&entis  fu- 
perfìcies,  tum  inveniatur  media  propor- 

tionalis  inter  has  fuperfìcies , lisce  detenni- 

, „ ✓ na. 
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nabit  diametrnm  fpeculi.  Sic  e.  g.  inven- 
ta media  proportionali  inter  9 & i3,  nu.’ 
merus  13  qua  in  proxime  determinabic  dia-; 
metrum  fpeculi  quaeficam . 


DCCLVIII. 

Hifce  animadverfionibus  praemifils 
pronum  eft  intelligere  , quod  fpecu- 
la  concava  eo  majorem  vim  urendi  lia- 
beant  , quo  majoris  fphaerae  fuerint  feg- 
menta  , de  qno  fpatium  , quod  focus  occu. 
pat  eft  minus  . Etenim  fuperficies  fpeculi, 
quod  eft  majoris  fphaerae  portio  , fiditi  ma» 
jor  eft  , ita  <3c  majorem  radiorum  copiata 
in  foco  colligic . Quo  minor  praeterea  dia- 
me  ter  circelli  eric  in  foco  efformati , raa- 
gis  foiares  radii  condeofabuntur , eorutn. 
que  urendi  vis  augebitur  . Hinc  , obfervan- 
te  Mufchembroekio  , in  fpeculo  Viliettiano, 
cujus  area  circuii  «rat  diametri  pollicum. 
47.  , adeoque  fuperficies  ultra  1734.  polli- 
ces  quadratos  extendebatur  , Se  circellus 
in  foco  ’fpeculi  unius  durataxat  pollicis , 
ita  foiares  radii  condenfabantur , ut  817 
vicibus  denfiores  fierent . Quo  minus  mi- 
randum  eft , fi  corpora  , ut  ut  duriflìma  , 
in  foco  polita  liquefcerent , Se  vcrterentur 
in  vitrum  • 


Su- 
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DCCLXIX. 

Superficles  fpeculi , quod  majoris  fphaea 
# se  fegmentum  e fi , plnres  raclios  excipic  9 
quam  quod  micoris  exifìit;  arcus  tamerL, 
determinatimi  numeriun  graduimi  exigit , 
quin  notabilis  in  fpeculo  fit  focorum  aber, 
ratio.  Quo  minor  fuerit  circultis  , ex  cu» 
jus  peripherite  portione  circa  immobilem^ 
axim  revoluta  generarur  cavum  fpeculum* 
eo  plurium  graduum  poterir  effe  arcus  ipfe, 
live  latitudo  totius  fpeculi  ; quo  major  au* 
tem  circulus , cujns  fpeculum  cavum  feg- 
mcntum  eli , eo  latitudo  totins  fpeculi  ar- 
etina fubtendere  debet  pauciorum  gradu- 
imi , ut  focorum  aberratio  liaud  fenfibilis 
evadat . Demonffrat  enim  Cl.  Volfhis  por- 
tionem  axis  , in  qua  poft  reflexionem  uni- 
untur  radii  in  concavam  fphaerici  fpeculi 

fuperficiem  paralleli  incidentes  , effe— L— 

1457 

partem  radii , fi  arcus  fuerit  3 graduum; 

* 1 

effe-—- fi  fuerit  ctaduum  6.  ; effe  — ,-fi  fue% 
3Ó  3 0 160, 

\ 

rit  graduimi  n:  effe  ^ vel,  % aut^fì  latti 

«9,  56,  36 


L 


rudo  fpeculi  fiibtendat  arcum  12,  vel  15 

vel  18  graclan m . Unde  infert  Vir  CI.  la* 
titudinem  fpeculi  excedere  non  debere_ 
gradus  18,  fi  fpe.culum  fuerit  portio  ma- 
joris  fphcerse  , fi  vero  fuerit  portio  fphre. 
ree  minoris  , arcum  non  debere  gradus  30, 
ne  fenfibilis  fiat  aberratio  foci , fuperare. 
Quod  quidem  calculo  trigonometrico  con. 
fiare  poterit , fi  cofinum  inclinationis  ra. 
dii  extimi  e.  g.  i3  graduum  Xubtrahas  a-, 
finti  toto  : tum  duplum  ejufdem  colimi* 
inclinationis  dividas  per  diilerentiam  pri- 
mo inventarp  . Quotus  enira  expriniec 
quanta  radii  pars  ijt  differentia  illa  primo 
inventa . 

DCCLXX. 

IfiiusmodI  ufioria  fpecula  fieri  pofiiinp 
non  folum  ex  metallo  , vel  cryfiallo  ; ve- 
runi etiam  ex  ligno  inaurato  , quod  con- 
cavam  partem  probe  politam  habeat , e- 
jufque  concava*  fuperficiei  aurum  firepe- 
rum  , italice  orpello  , incrufietur , <Sc  ag- 
glutinerà . Porro  haec  fpecula  talia  com. 
borendo  efficere  politine  , quae  ne  fufpica- 
ri  quidem  poteramus  . Hinc  in  experimen- 
tis  obfervabimus , quod  fumendo  duo  Iiu- 
jufmodi  fpecula  cava  ex  ligno  fabrefafta  f 
quse  lata  lune  quindecim  pollices  circiter, 

dum 


cium  ita  ea  ftatuemus  , ut  alterum  alteri  fic 

opponatur  ut  axes  ipforum  congruant , ra- 
dii  e foco  unius  fpeculi  projedi  ita  refle- 
dentur  , ut  per  femitarn  axi  parallelam 
incidant  in  alterum  fpeculum  , qui  proin- 
de in  fpeculi  iftius  foco  iterum  unientur . 
Unde  globus  ignitus  conftitutus  in  unius 
foco  accender  fomitem  , vel  pulverem.. 
pyrium  in  alterius  foco  pofitum  . Nam- 
que  in  eo  fpeculo  , in  cujus  foco  ignitus 
globus  conftiuiitur,  permutantur  anguli  in. 
cicientiae , & reflc-xionis  (§  748.)  ac  prò. 
inde  radii  a globo  ignito  in  foco  fpecu- 
li conditura  emidi  ita  in  fuperiiciem  re- 
fledentur,  ut  poft  reflexionem  paralleli 
evadane  ; atque  ita  in  parieres  alterius 
speculi  irupadi  , in  foco  altero  unientur  , 
atque  ibi  conbuftibilem  lubftantiam  in-, 
cendenc . 

DCCLXI. 


Cum  folares  radii  a concavo  fpecu- 
lo  excepti  ultra  quartana  diametri  partein 
in  focum  convenire  nequeant , hinc  noia* 
defunt  mathematicarum  rerum  peritili!  mi 
viri , qui  ad  aniles  fabellas  adjungant  fpe. 
cula  ufìoria  Archimedis  , quibus  clafiera 
Marcelli  apud  Syracufas  combuflìffe  dici- 
tur  , & fpecula  Prodi  , quibus  alteratila 

Ciaf* 
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Claflem  Vicaliani  Byzantium  invadcntis  ; 
omnefque  onerarias  ac  belJicas  naves  in- 
cendit . Cum  enim  Romana  claflìs  ab  ob, 
feff?e  Urbis  menibus  triginta  palfus  ditta- 
ree , diameter  iilius  fpeculi  , quo  ad  eam 
inflammandani  ufus  eft  Archimedes  , ad 
centum  vigiliti  paiTus  fefe  debuiflet  ex- 
plicare  ; ideoque  fpeculi  perimetrum  fui f- 
fet  paiTuum  tercentum  feptuaginta  feptem 
cum  uno  feptimo  , quod  certe  incredibi- 
le videtur  , cum  tam  ingentia  Ipecuhu, 
haud  fìngere  licet , qualia  nulla  arte  etti, 
ci  , nullifque  machinis  notis  fufìineri  pof- 
fint . Sunt  vero  e contra  , qui  Dionis  Caf. 
fii  , & Diodori  Siculi  ad  credulae  antiqui- 
tatis  commenta  narrationem  hanc  non  rei- 
ciunt  , & ex  Joanne  Tzetze  accurata  de; 
fcriptione  , latine  reddita  a D.  Nicola» 
Ignarra  in  lingua  , & greca  eruditione.. 
peritiflìmo  , contendunt  Archimedem  plu- 
ra  adhibuilTe  fpecnla  plana  fuper  lamina» 
pofita  , & fuper  flexibilem  aliquam  ma- 
teriem  difpofita  , ut  facile  moverentur  , & 
fuperficiem  cavam  fpeculi  magni  imitante» 
ad  eundem  locum  folares  radios  rettele, 
rent . Profeto  dubitari  nequit  , quin  ex 
variis  fpeculis  planis  fub  angulo  quodam 
junfìis  confici  pofììnt  fpecula,  quze  ad  unum 
locum  lucem  reverberent:  uti  Buffon  pro- 
bavit  Uttorium  catoptrium  ex  186  planis 
Pars  11.  Ddd  fpe- 


fpeculià  componendo  , qua;  radios  ad  di- 
fiantjam  200  pedum  reddebant  tam  nu. 
morose  , denfeque  collettos , ut  afferes  fa. 
geos  incenderent , ad  dittantiara  50.  pe. 
dum  argenteam  laminari  funderent , & ad 
diftantiam  120  pedum  ftamnum  , «Se  plum. 
Imm  in  fluentem  maffam  reducere  nc . 

DCCLXXII. 


Cur  folares  radii  a Luna  in  Terram  re — 
Jlexi , & in  fpcculo  concavo  collegi 
yim  urendi  non  hubeant  ? 


Vis  hsec  littoria  , quam  fpecula  Iia-ì 
ittenus  deferipta  explicant  dum  folares  ra- 
dios in  unico  colligunt  foco  , nullo  patto 
apparet , fì  iidem  folares  radii  a Luna  re- 
flexi  in  eadem  fpecula  illabantur . Tunc 
eni/n  ne  dum  non  urunt , fed  neque  ut. 
lnm  dant  iu  Tbermometro  ve!  maxime., 
lenfibili  caloris  indicium  . Profetto  tanta 
cft  eorumdera  folarium  radiorum  raritas , 
quam  a fuperficie  Lunae  acquirunt  » ut  a 
lunari  Difco  in  terram  repercufiì , quan- 
tumeumque  colligantur  nullum  fenfibilem 
caloris  gradum  valeant  producere  . Obfer- 
vat  Bouguerius  denfitatem  radiorum  Lunae 
piente  effe  ad  denfitatem  radiorum  Solisi 
diurni  ut  i ad  tercentum  mille  : nempeu 

ra- 
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»*adios  Solis  cium  a Luna  reflettuntur  ter; 
centies  millies  rariores  illis  effe  , qui  a- 
Sole  direte  evibranturi  Fac  igitur  , quod 
in  Villettiàno  fpeculo  , quod  éft  efficaciffi. 
mum  , radii  Lume  colligantur  . Si  conden- 
fabùntur  867  vicibus  magis  , quam  effenc 
a fpeculo  non  colletti  : hoc  autem  modo 
condenfati  lurtares  radii  adhuc  rariores 
erunt  346  vicibus  folaribus  radiis,  quos  Sol 
dirette  in  Terram  emittiti  cum  hic  nu- 
merns  procteat  dividendo  300000  per  827  ; 
cum  praeterea  folares  radii  ut  vini  acqui- 
rant  urendi  faltem  35  vicibus  debeant 
condenfari  : bine  manifefte  àpparet  tan- 
tum a vi  urendi  dittare  lunares  radios  iil 
Villettiàno  fpeculo  collettos , quanta  eft 
differentia  inter  i & 346X35  > Mirimi- 
itaque  non  èri c fi  lunares  radii  a quocum. 
qùe  efficacifiìmo  fpeculo  littorio  colletti , 
numquam  calorem  aliquem  valeant  prò-* 
ducere . 

DCCLXXÌli. 

Quse  eie  vi  urendi  fpeculis  sphcerico- 
ioncavis  propria  fuperius  diximus  , potio» 
ri  jure  dicenda  funt  de  fpeculis  paraboli- 
ci > quae  profetto  inter  uftoria  principem 
locum  obtinent  ; in  bis  etenim  focus  ad 
unum-punttum  axis  , feu  ad  quartana  pa- 
Ddd  i ra- 


44° 

wametri  partem  fertiper  coarftatur  ex  qua: 
cumque  concavi  parabolici  fuperficie  ra- 
dii  paralleli  axi  incidentes  refle&antur , 
quo  fit  ut  promptius  , & robuftius  femper 
incendane . 

? DCCLXXIV. 

: 

De  Speculis  mixtis  • 

Specula  qnce  partim  e fpeculis  pia- 
nte, partim  e concavis , aut  convexis  quid- 
piam  participant , fpecula  mixta  vocan- 
tur  : qualia  funt  fpecula  cylindrica , co- 
nica Se  pyramidalia  . Hujufmodi  fpecula.* 
nullum  alium  habent  ufum  , nifi  ut  cura 
njaximo  fpeftatorum  oble&amento  vel  na* 
tivam  obje&orum  figuram  deforment , vei 
imagines  , quae  ex  induftria  deformatae 
flint  , obje&is  fuis  conformes  reddantur  . 
Pro  varia  quippe  combinatione  fpeculi  pia, 
ni  & convexi , aut  concavi  Anamorpho- 
fes  , & proie&iones  monftrificae  varia  exhi- 
bentes  phaenomena  obtinentur  . Speculuni 
enim  e g.  cylindricum  concipi  debet  tam- 
quam  collegio  fpecnlorum  tam  e planis 
verticalibns , quam  e fphsericis  convexis 
liorizontaliter  pofitis  participantiura . Hinc 
fi  obje&uin  fitu  verticali  coliocetur  ante 
fpeculum  cylindricum  verticaliter  ereétmn  * 
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dimenfio  obje&i , quse  (peculi  longitudini 
correfpondec , niliil  immutabitur  , nuHam* 
que  figline  mutationem  fubibit . Latitudo 
vero  figline  , ejufque  dimenilo  nes  horizon- 
tales  , veluti  in  totidem  convexa  fpecu- 
la  radiali tes  co  magis  minuentur  , quo  a 
fpeculo  longius  objetfia  difiabunc  . Un, 
de  mutata  proportene  longitudinem  in- 
ter  , & iatitudinem  imago  valde  deformis 
evadet . Hinc  fi  cylindrico  fpeculo  obiicia-> 
tur  facies  hominis  „ apparebit  admodum, 
longa  , fed  vrx  digitum  lata  , duinmodo 
latitudo  faciei  diametro  fpeculi  correfpon- 
deat  . Quemadmodum  vero  fpecula  heec 
imagines  formofas  deformant  ; ita  vicifìim 
fi  aire n jais  rei  effigies  certis  deformata  le, 
gibus  ei  obiicitur  , eamdem  imaginem  re- 
formabit  , & objefto  fuo  conformem  red- 
det  . Mine  in  tabula  plana  aflolent  pingi 
imagines  , quae  abque  fpeculo  obfervatie 
monftrificae  apparent , qnibus  , fpeculuriL. 
cylindricum  convexum  infifiens  efficit  , ut 
in  eo  fpettatse  , regutaris  figline  appareant 
ac  fi  obje<fia  ipla  pulchre , & fecundnm_ 
proportionem  formata  ante  fpeculum  jace- 
re  ire . 

DCCLXXV. 

Non  minus  fiupetida  phaenomena  su 

fpe- 
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fpeculis  cylindrico.concavis  , pyramidall- 
bus  , & Prifmaticis  exhibentur , quibus  ta. 
buine  fnb  figura  deformi  pi&se  ad  fymine* 
triam  in  fpeculo  apparenti.  Quomodovero 
imagines  pingendse  fint , ut  eorum  figura 
clifcerpta  in  fpeculis  iftis  cohaerefcat  * & u- 
nica  reprsefentetitr,  videri  poterit  apud  Voi. 
fium  in  elementis  perfpe&ivce , & P.  Joan- 
neni  Francifcum  Niceron  in  Opere  Parifiis 
edito  anno  1638* 

DCCLXXVI. 

De  TTtachinis  Catoptrico-Dioptrìris  , Ù pri~ 
trio  de  Telef copio  Neu.it oniano 

Inter  hujus  generis  itìachinas  princi. 
pem  obtinetlocum  Telefcopium  catadioptri- 
cura  y five  reflexionis  , Se  refra&iortis  . Bi- 
nre  funi  hujus  Telefoopii  fìrufturte , qua- 
rtini una  Neutcoriiana  dicitur  , altera  Gre- 
goriana . Cum  Nenttonus  detexiffet  ob  di- 
verfam  refrangibilitarem  radiorum  imponi- 
bile effe  eos  in  unum  pun&um  colligere  , 
qnsecumqne  fit  lentium  figura  , refraftio* 
nibus  reflexiones  fubftituit  in  Telefeopiis , 
Se  cura  Joannis  Hallei  annou  1719  Tele- 
fcopium catadioptricum  ad  perfetflioneiiu 
reda&um  eft . Neuttonianum  itaque  Te- 
lefcopium Iiac  Iege  conftruitur  . Fiat  tu— 
bus  ABDC  Fig<  8.  Tal,  5#  claufus  ex  par- 
te 


te  BD  , apertus  ex  parte  AC . In  fundo 
tir  fixum  fpeculum  metallicum  concavnin 
FE.  In  P configitur  virgula  ferrea,  quae 
fpeculum  planimi  metallicum  MI  inclina- 
timi fubftineat , & ita  collocatimi , ut  ex- 
Cipiat  radios  anrequam  perveniant  ad  fo- 
cum  fpeculi  concavi , & eos  remittit  ad 
punitimi  T . In  R eft  foramen  ubi  poni- 
tur  lens  plano-convexa  , cujus  focus  eft 
etiam  in  T . Lentem  autem  contegit  la- 
mina fubtilis  ex  oricalco  pertufa  exiguo 
foramine  rocundo , per  quod  oculus  refpi- 
cere  queat . Radii  igitur  LF  , LE  , aliiquè 
copiofe  per  tubi  aperturam  recepti  ab  ob- 
jeìto  cadentes  in  fpeculum  concavum  re- 
fle&untur  ad  fpeculum  planum  MI  indi, 
natum  ad  angulum  graduum  45  cum  axe 
per  lineas  FIFM  ; atque  ita  apicem  coni 
radiofi  , in  quo  imago  eft  , hoc  fpeculum 
iterum  refledtic  ad  lentem  R per  lineas  IR, 
MR  , quie  decuflantur  in  communi  foco  T, 
& oculus  in  R videt  obje&um  . Poifunt  lo- 
co unius  lentis  tres  lentes  applicari , uc 
fitus  objefti  , qui  per  unam  lentem  inver- 
fus  , cum  tribus  lentibus  ere<ftus  exhiberi 
poflìt  . Cum  oculus  in  hoc  Telefcopio  la- 
teraliter  fit  collocatus , ut  ad  objeltum  di- 
rigi poflìt  , parvum  alterum  Telefcopium 
illi  luperimponitur , quo  apertura  ad  obje- 
dum  collineet  . Longitudo  hujus  Telefco- 

pii 


pii  pendet  a foco  fpeculi  FE  . Si  radius 
fpeculi  eft  12  pedum  , focus  erit  circiter 
ad  6 pedes  , & tubus  ejufdein  longitudini  . 
Quanta  autem  debeat  effe  ipeculi  amplitu~ 
do,  «Se  quantum  hoc  Telefcopio  augeatur 
obje&um  conftare  poterit  ex  fequenti  ta- 
bella , quam  tradic  Clarifììmus  Smith  in  fu* 
Optica 
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De  TeUfcopio  CregorUna  » 

DCCLXXVU. 


*1$ 


Telefcopium  Gregoriamim , quod  a Ja-» 
Cobo  Gregorio  appellationent  fumpfìc  it«u 
conftruitur  » Opponitur  objedto  * ut  in  Neuc. 
tornano  *fpeculum  concavum  . Hoc  in  futi-* 
do  tubi  coilocari  debet  i in  ejus  centro  hiat* 
foramen  rotundum  latis  amplum  * per  quod 
deduci  facile  poffitnt  lucis  fafcicuh . Ex 
altera  parte  in  axe  fpeculi  majoris  colio, 
càtur  alterum  fpeculum  itidem  concavum 
multo  minus  > fed  foci  brevioris  » fixum  iru 
manubrio  , cujus  ope  accedere  aut  recede- 
re poflit  a fpeculo  majori  * femperque  exa- 
éle  correfpondere  iliius  foramini  * Sit  fo- 
cus a b communis  utriufque  fpeculi  metal, 
lici . Lente*  oCulares  M & N habeant  e- 
tlam  focum  communem  in  h o . Forameli* 
cui  applicatur  oculus  lit  valde  exiguunu 
«e  imago  in  confufionem  abeat . Radti  ita- 
que  ab  obje&o  DE  paralleli  in  fpeculutiL. 
concavum  majorem  AA  incidentes  colli— 
gentur  in  fuo  foco  a b » Ex  hoc  foco  com- 
muni dum  incidunt  , decuffati  in  fpectilurn 
HG  » remittuntur  paralleli  ad  lentem  N pla- 
no-convexam»  qme  coà  colligit  in  foco  h o . 
Et  rurfum  ex  hoc  foco  communi  inciden- 
Ics  decuffati  ac  divergente*  in  menifeum 
ZW  //,  E e • M e va. 
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M evadunt  paralleli,  &fic  oculum  ingre* 
dientes  in  ejus  retina  imaginem  ereftam 
ho  depingere  debent  . In  hoc  Telefcopio 
lì  quadratimi  lohgitudinis  foci  fpeculi  raa- 
jorìs  dividas  per  re&anguluin  longitudi- 
nis  foci  fpeculi  minoris  , <$c  foci  lentis  o- 
cularis , habebis  quorum  , quo  indicabitur 
augmentum  diametri  objedti  vili , leu  quo- 
ties  objeftum  in  hoc  Telefcopio  amplifica, 
tum  cernitur  . Calfegrainius  in  Telefcopio 
catadioptrico  Gregoriana  methodo  confini, 
élo  , loco  parvi  fpeculi  concavi  , adhibec 
parvum  fpeculum  convexum  ; & forameli-. , 


I 

deterrninat  ad  -r» 

60 

i 

pollicis  ; dum  in  Gregoriano  e fi  ad  — ; 


cui  oculus  aplicari  debet , 


Cum  in  hoc  ob  cavitatem  fpeculi  parvi  non 
ita  radii  difperganrur  ut  in  eo  Caflcgrainti  . 
Quanta  autem  debeat  effe  in  Gregoriano 
Telefcopio  utriufque  fpeculi  amplitudo  » 
quae  difiantia  focalis  , & quantum  per  hoc 
Telefcopium  augeatur  objedti  diameter  , in- 
telligi  poterir  ex  -fequenti  tabella,  quarti 
laudatus  Smith  confecit  , comparando  plu- 
rima Iiujufce  conftrudioiiisTelelcopia . 
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Dì  fanti  a 

Difaatia 

Lniitudo 

Latitudo 

Augmen 

foci  magni 
[peculi  . 
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magni 
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vi [peculi 
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forameli 
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De  Ttlejcopio  Guillelmi  Herjchel . 

DCCLXXVIII. 

Auxiffe  hac  noftra  aetate  horum  Tele4 
rcopiorum  perfe&ionem  Guillelmum  Herf«< 
chelium  fatendum  eft , cujus  praefìantifii- 
mi  Viri  Telefcopia  in  aftris  obfervandis 
multimi  militate  antecedimi:  csetera  Te- 
lefcopia ejufdem  magnitudinis  . Nam  iis  <$c 
novum  fidus  detexit , & alios  fatellites  cir* 
curafaturnios  , afque  aftra  numerare  potuiC 
quae  oftavae  magnitudinis  ab  Aftronomis 
appellante  . lnter  Telelcopia  vero  ab  eo, 
de  m fabricata  mirificium  eft  illud , in  quo 


diftantia  foci  fpeculi  efi  pedam  ao , diamo? 
ter  apertura  eli  pollicum  18,  ejusvwam* 
plificarrix  diametri  obje&i  vili , prò  ut  va* 
ri*  oculares  lentes  adhibentur,  augeta^óa 
vicibus  ufque  ad  6000, 

DCCLXXIX. 

. • 

Ex  hifce  novi!  Herfchelii  inventis  qui; 
flam  eo  amenti*,  Si  delirii  pervenere* , 
quod  fperandum  fore  aflerant  Telefcopia 
ed  eain  perfeétionem  perduci  poffe  , ut  eo- 
rum  ope  in  afiris , aliisque  longifllmis  di* 
tfantiis  minata  quseque  obietta  , veluti  pia* 
netarura  Incolas , fi  qui  fune , videre  va- 
leamus  . Aft  quara  turpiter  fallant  fallan- 
turque  Hermanus  oftendit  in  fecundo  fo- 
Jemni  Accademia  Petropolitan*  conventu 
liabito  anno  rjzó.  Omnem  enirn  optalif- 
lìm*  quidem  rei  fpem  abiicit  , quod  adì 
Jovicolas  e.  g.  fpeftandos  ea  fpeculi  aper~ 
tura  Telefcopio  danda  eflet , quse  Telluri! 
diametro  vel  mqualis  vel  major  foret . Quod 
qnidein  exequi  polle  febrientium  delirii! 
fim-’e  ceofendum  eli.  Ad  Lun*  vero  In- 
colas  fpettandos , fi  qui  in  ea  adinveniun» 
tur  , non  fufficerent  Telefcopia  quadrigen» 
tos  pede*  longa , uti  Auzoutus  Gallus  0- 
fiendir,  ad  calculum  reducendo  amplitudi- 
nem  diametri  Lun*,  ejufque  aTelluredir 

ftaa- 
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ftantiam.  Nulla  itaque  arte  evenire  pote- 
fit,  ut  imaginarios  Planetae  cujusiibec  in- 
coiai videre  valcamus  * 


Ve  Camera  obfcura  ; 


DCCLXXX. 


Ad  Catadioptricas  machinas  tres  aliae 
reducuntur  : nimirum  Camera  obfcura  , Po-, 
lemofcopium  , & Microfcopium  Catadiop* 
tricum . Ad  caraerani  quod  artinet  obfcu- 
ram  animadvertit  Joannes  Baptifta  Porrà 
iu  Magia  naturali  objefta  exterius  oppofi  « 
ta  , quorum  radii  per  foramen  cubiculo  Te 
ingerunt  delineari  in  adverfo  pariete . E- 
iaboratae  hioc  fuere  capfulae  formarum* 
pene  innumerarum , ubi  ientis  ope  ima- 
gincs  rerum  procul  fitaruin  infcribuntuf 
pianse  fuperficiei . Has  duplici  forma  con* 
firme  folertiffimus  nofter  Maclnnator  Jean*, 
nes  Franconi,  Vel  enim  tubimi  duélilem 
T habenc  Fig.  15.  Tab.  4.  lente  co nvexa 
1 arma  tu  m , per  quain  radii  ab  objefto  e, 
mifli  intra  eapfulam  iliabentes  incidunc  in 
fpecnlum  S ad  angulum  femireftum  incli- 
surum  . Radii  vero  ablioc  fpeculo  reflex! 
deorfum  cadunt  fupra  albam  papyrum  p » 
vel  yitrum  femipolicun»  , ubi  lypum  obje* 
puleberrime  inlculpunt . Vwl  exteriu* 
. lia- 


habent  fpecnlum  verfatile  , quod  ita  ad  o£ù 
je&ura  dirignur  ut  fua  inclinatione  radio» 
refiexor  dirigat  in  lentem  microfcopicam, 
quae  perpendiculariter  capfulae  infittir . Rà- 
dii  ameni  deorftira  cadentes  inalbapapyro 
In  ipfo  foco  lentis  horizontaliter  polita  cla«  • 
re  depingunc  imagines  obje&orum  extero» 
rum . , 

DCCLXXXI. 

De  Polemoscopio  ; 

Polemofcopium  Infirumentum  eft  CaJ 
tadioptricum  , cnjus  ope  corifpicimus  alios 
quin  confpiciamur . Non  differt  magno* 
pere  a Camerìs  obfcuris  ; fpeculum  eniin 
gerit , a quo  lumen  refle&itur  , & lente» 

In  quibns  refrangitur  , ut  rei  obje&se  pin- 
ganc  imaginem.  Tubo  theatrali  ordinari© 
applicari  lolet , ut  obje&a  obliqua  intue- 
ri  pofiìmus . In  eo  enim  foramen  latera- 
le pertunditur  , in  quo  fpeculum  planum 
ad  angn  lum  femire&tim  indi  natura  appo- 
nirur;  Si  intueri  velis  perfonas  , quse  fune 
ad  dexteram  , foramem  verlus  eam  par- 
temi  dirigi  debet  , ut  earum  imago  excepta 
a fpeculo  radiet  in  objeétivam  5?  in  ocu- 
làrem  Jenrem . Ex  quo  fiet  , ut  nemo 
fufpicari  polllc  te  objefta  iatueri  addex- 

ter 
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ferara  collocata  ; fed  qnifqiie  putabir  te 
re&t  iatueri  obje&a  ex  adverfo  polita  • 
Vocatur  etiam  hic  tubas  Zelotypus  , quia, 
co  utuntur  Araafii , ut  fine  fufpicioac  ex» 
pio  rene  raores  perfonae  «unatse . 

DCCLXXXir. 

Ds  Microscopio  Catadioptrfà  ; 

Microfcopium  catadioptricum  ; quod 
fiempe  radiis  reflexis  & refra&is  iraagi- 
nem  obje<5li  anget  diverfa  ratione  confimi 
potefi  . Quod  ad  manus  liabemus  a fiq  13. 
tdb.  4.  exliibetur  . fn  hafta  SDA  extat  ita 
S foramen  quadratimi , per  quod  tranfit 
eequaiis  lamina  quadrata  E . In  apice-» 
iiujus  latninae  fpecu4um  argenreutn  extat 
ufque  ad  fplendorem  politum  «Se  dat*  cavi- 
tatis  , in  cujus  centro  lens  acutifiima  eft 
collocata  , atque  ita  cavitati  (peculi  prò» 
portionata,  ut  dnm  objedtum  infixinn  acu- 
mini aciculae  LNG  foco  lenti#  approxima-?- 
tnr  , lioc  etiam  erto  in  foco  (peculi  ; ideo, 
que  a radiis  reflexis  a fpeculo  maxima  vi 
illuminabitur  , & dare  & diftin&e  ope  leu. 
tis  aiuftum  apparebit . Plurim*  ejuimod* 
tliec»  curri  argenteis  (peculi»  diverfae  ca- 
vitato damar*  proni  lemes  alTumuncur 

lo»- 
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longioris  vcl  brevioris  foci  i adeut  fpecnti 
focus  femper  cum  foco  lentis  cohaererc  de* 
beat . In  H denique  extat  Ipeculum  conca- 
va ♦ quo  folares  radii  colledi  objedis  irt 
anulo  B conftituendis  maximara  lucem  per» 

fundere  poffunt  * 

• ( 

C A P U T V m. 

De  Optica  fpeciatim  accepfa  * feti  de 
vifione  ope  lumini*  direde  ab  ob* 
jedo  in  oculum  venientis . 

DCCLXXXllL 

OBligatam  liberatori  fidem  porremo  lo- 
co perrradandam  aggredimur  illann^ 
Optici  Difeiplinae  partem  * quae  in  vifione 
ope  lumini5  direde  ab  objedo  irt  OCiilUrtl 
venientis  verfatur , quoque  Optica  fpecìa' 
tim  acc^pta  nnncnpatur  . In  quó  quidertU 
illuftrando  argumcnro  pnemittenda  eft  0« 
culi  Immani  interna  conftrudio,  ejufque- 
fabrica  defcribenda  * ut  exinde  ad  plueno* 
mena  omnia  , quse  vifionem  ipfam  aflficiurtt 
explicanda  redo  ordine  prOgrediafflur . 


Ccu; 
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Cetili  Veferiptio  i 

DCCLXXXIV. 

Oculi  bulbus,  prcefiantifljnum  vifas 
fafirumentum , a patpebris  inftar  velami- 
lum  occluditur . Superior  palpebra  ita* 
comparatur  , ut  deprimi  poifir  & at tolti 
praefidio  nuifculorura  . Glandulis  compiuri- 
bus  palpebra  inftrauntur,  & valìs  exere*' 
toriis  , quse  motti  oculi  leniter  comprimun- 
tur , quzeque  liquorem  egerunt , & vdut! 
filtrane  ad  irrigandam  emolliendamque  to- 
tani oculi  fubftantiam  . Ubi  copioùis  is  fic 
lacrima  defluunt , quas  pueris , mulieri- 
busque  humore  refertilfimis  conftat  elle-, 
familiares  . Donantur  prteterca  palpebri 
oblongis  pilis , & horridulis , qui  nuncu-, 
pantur  cilia . 

DCCLXXXV. 

Inferitnr  oculi  bulbus  offese  cuidaflL. 
fovese  , quee  orbita  dicitur  , & in  qua  is 
ope  mufculorum  omnem  in  partem  verfari 
poteft  . Sex  auteai  fune  mufculi  , qui  oculo- 
rum  motibus  inferviunt  : nimirum  attollens, 
deprimens  , abducens  , & obliqui  : antiqua* 
tis  vocibus  etiana  nuncupati  : fuperbns , bu. 

Pars  //,  F f f mi- 


inilis  , bibitorius , inclignabundus  , & ama* 
torii . Hi  apparent  in  Fig.  io.  Tab.  5.  , in 
qua  delineatur  oculus  recenter  extra&us 
a cavitate  offea  frontis  . Mufculus  fuperbus 
feu  artollens  eft  g , hic  oculum  elevat . Hu- 
milis  feu  deprimens  eft  h , qui  oculum  deor- 
film  movet  &demittit.  lndignabundus  feu 
abducens  eft  i , qui  verfus  aurem  oculum 
trahit.  Bibitorius  feu  adducens  eft/r,  qui 
oculum  ad  angulum  naribus  conterminum 
adducit . Amatorii , feu  obliqui  circumfe- 
runt  oculum  , quique  girac  bulbum  cìeor- 
fum  fuper  trocleam  cartilaginem  eft  l ama. 
torius  fuperior  ; m vero,  qui  circumrotat 
oculum  furfum  amatorius  , feu  obliquus  in- 
ferior  nuncupantur . Bini  enim  hi  morns 
in  amafiorum  oculis  obfervantur  , atque 
ab  iis  nomen  accipiunt , quemadmodum^c 
creteri  mulculi  oculornm  a pathematis  , qui- 
bus  humanns  animus  percellitur  . Deniqne 
in  n n nervus  opticus  apparet  retro  oculum. 
Si  mufculorum  aliquis  nimium  tendatur  , 
furripitur  motuum  aequilibrium  , atque  vi- 
tium  illud  oritur  , quod  / trabifmus  appella- 
ti^ , quo  oculi  ftedifììme  convertuntur  . 
Quando  enim  ex  morbo  , vei  peffima  con  - 
fuetudine  mufculus  aliquis  laxatur,  necef- 
fe  eft  ut  oppofìtus  diftendatur  ; quocl  ubi 
eveniat  oculi  bnlbus  diftorqueatur  oportet, 
& adfpiciat  oblique  . 

^ Par- 
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DCCLXXXVT; 


Partes  ipfurn  oculi  bulbura  confticueni 
tes  fant  potifiìmum  tunicae  quaedam  five- 
membranulae  diversa  natura  , & fubftanùae 
quaedam  pellucida  , quas  humores  appel- 
lane . Prjeier  membranas  , qui  bus  oculi  glo- 
bus  conflatur , eft  & alia  oculo  & palpebri® 
communis,  quae  anteriorem  hujus  organi 
partenti  tegit  , quoque  oculum  ipfum  pal- 
pebri adneftit  ; linde  conjuuétivae  , & ad- 
nar?e  nomea  liabec . Membrana  aurem  prae- 
cipure  funt  tres  , quse  fe  mutuo  conringunC. 
Harum  extima  ama  fig.  i i.tab.$  totum  oca* 
li  bulbum  contegit  , & fclerotica  appellatur  . 
Hnec  eft  fu  murn  in voluc rum  , quo  cterer* 
partes  circumfcribuntur,  opaca  eft,  coriacea, 
valde  elaftica,  vafis  fere  deftituta  . ex  multi® 
fìratis  lamellarum  concretarum  compofita  . 
Adriaca  obiigitur  , ex  qua  & albedo  , & vis 
fefe  facile  movendi  ad  oculuui  promanat. 
Poftica  ejns  pars  a a opaca  eli: , ubi  nervus 
eft  opticus  craflìflìma , & involucro  a dura 
matre  orto  cingitur  . Anrerior  autem  m 
extra  oculi  fpliterain  promiuet  , ac  fi  alte- 
r i vis  minori  fphuerue  fegmentum  effet  , vai. 
de  pellucida  eft  , <Sc  ob  fimilitudinem,  quam 
cum  tenuiflìmo  quodam  cornu  liabet , cor- 
neali! appellane  Anatomici . Sub  li  ac  mem- 

F ff  a bra*. 
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brana  exiftit  altera  media  9 o ; qurn  in  pari 
te  anteriori  r r , ubi  eft  pellucida  , & ha- 
bet  foramen  c , vocarur  uvea  ; in  parte-, 
pofteriori  ubi  eft  opaca  & nigra  dicitur 
choroides  . Altera  liaec  tunica  duplici  con, 
fiat  lamella  , quorum  una  non  ultra  fclero- 
Cidis  rerminos  produrla  eft  , altera  ulterius 
protenfa  , & a cornea  recedens  fibrillis  con- 
traete orbicularibus , & radiorum  inftar 
difpoficis  nunc  pupillam  contrahit,  fi  for- 
tior  in  ea  lux  illabitur  : nunc  dilatatur  , (ì 
debilius  fit  lumen , Foramen  vero  illud  * 
in  quod  choroides  definir , pupilla  dicitur  , 
quae  fibrillis  varii  coloris  , quali  anulo  cir- 
curadatur , quam  iridem  vocamus  . Varii 
Ili  colores  , quibus  iris  depila  eft  , quique 
per  corneam  pellucidara  redduntur  coufpi. 
cui, caula  funt  quod  ocul  i vel  nigri,vel  vir  ides, 
vel  alcerius  coloris  nominentur  . Definir  ex, 
terior  clioroidis  lamella  in  plexum  quem- 
dam  nervemn , qui  ciliaris  nuncupatur. 
Ab  hoc  exigui  furculi  prodeunt , qui  in  — 
ternani  ipfìus  clioroidis  lamellato  traiicien- 
do  , inferuntur  radiorum  inftar  margini  Ien* 
tis  cryftalhnae , & procelTus  ciliares  vocan* 
tur,  Tertia  denique  & intima  membrana 
n n dicitur  retina . Haec  tegit  choroidenu 
in  parte  oppofita  pupillse  . Ad  reticuli  fi- 
militudinem  fibrillis  confta't , quae  proce- 
dunt  ex  medulia  nervi  ^optici , non  modo 
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aotum  oculi  fnndum  veftìt,fed  ad  procef- 

fus  eriam  aliares  extcnditur  . la  poftrema 
oculi  parte  eli  nervus  opticus,  qui  a cal- 
lofa  tcrebri  lubftanria  exorrus  in  duos  di- 
fpefcirur  ramos  : Hi  vero  poft  quam  ver- 
fus  frontetn  procelTere  , in  unicum  coale- 
fcnnt  ; iterumque  dividuntur  in  duos  . 
quorum  merque  per  oflìs  forameli  fe  im- 
mittit  in  orbiras  , feu  olfeas  oculorum  the- 
cas  v & duabus  cingicur  membranis  , qua- 
rum  una  durae  matris  propago  eli  , a qua 
fclerorica  crearur  , altera  expanfio  eft  pice 
matris  , & clioroidera  gignit  : ab  ipfa  ali- 
terò optici  nervi  fubftautia  provenir  reti- 
cularis  membrana . 

DCCLXXXVII. 

In  oculi  cavitai  e tres  diverfl  hnmores 
continentur  : cryftallinus , aqueus , & vi- 
treus  humor  : ita  di&us  quia  ejus  fubftantia 
vitro  fufo  haud  abfimilis  eft  , praecipuam 
oculi  partem  replet , & eft  retinse  ubique 
contiguus  . Vitrea  lisec  fubftantia  tenuif- 
lima  membrana  obdufta  eft  qua  innumeri 
prodeunt  proceffus  diverfìmode  intertexti  • 
Varios  hi  formant  alveolos  fìve  utriculos 
fluido  repletos . Anterior  humoris  vitrei 
pars  excavata  lentemexcipit  cryftallinam  x, 
a figura  lenti*  quam  refcrc  nomen  fortita  • 

Coni- 


Complementum  fphaerae  bulbi  oculi  accura- 
te exhibet . Sub  pupilla  fila  eft  , & iridis 
interine  faciei  applicalur.  Heec  per  pro- 
ceffus  ciliares  radiatimi  difpofitos  fupra  fuos 
jnargines  , ur  lupra  notaviinus  , adligatur, 
& quali  fufpenditur  in  centro  , ut  ejus  a- 
xis  per  pupilhe  centrimi  tranleat  . Cryftalli 
inftar  pellucida  efi  , arque  in  folidam  maf- 
fam  collega,  membranuia  circumfcribitur 
fubtilifiìma  , ac  translucida  , quae  aranea  , 
feu  aracnoides  appellatur.  Figurano  obti- 
riet  fere  lenticularem  ; fed  in  aliquibus  per. 
fedtius  , in  aliquibus  rudius  ad  rotundira- 
tem  compofita . Faciem  ejus  anteri orenu 
tangit  humor  aqueus  , tenuis  &limpidus, 
qui  effulus  cito  reparatur . Totum  illud 
fpatium  occupar , quod  a prominente  cor- 
nea formatur  , atque  in  anteriori  oculi  ca- 
vitate corneam  inter,  acproceflus  ciliares 
ftagnat . Hujufce  ipatii  cavitai  illa  , quse 
inter  corneam  m & iridem  c exiftic  , ca- 
mera anterior  vocatur  . Quoe  vero  inter  i- 
ridis  tergimi  , 3*.  lentem  cryfiallinam  X ad. 
invenitur  camera  pofterior  dicitur.  H^e  ve' 
ro  ambi»  camene  ope  pupillae  inter  fe  com- 
mimicant  ; implentur  antera  ambre  eodenx 
aqueo  liquore  , qui  in  fiatu  naturali  lira.» 
quantitate  co/neam  antrorfum  urget  & ex- 
pandit  , lentem  a tergo  iridis  reraovec 
apprimit  Uumo/i  vitreo  . 

/ De- 
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DCCLXXXVIIL 

Defcripta  oculi  fabrica  ad  vifionem  ex.1 
ponendam  tranfeamus  . Qao  autem  facilius 
lingula  imelliganrur , definiciones  aliquce 
fune  pnemittendae . 

i.  Radius  opticus  ille  eft  , qui  ex  obje*' 
dio  ad  oculum  , ex  ociilo  ad  retinam  pro- 
manans  efficit  ut  objedtum  videatur. 

<2.  Axis  opticus  eli  radius  m n Tab.  5. 
Fig.  12.,  qui  ex  objedìo  per  oculi  & om- 
nium Immorum  centra  redta  permear  . 

3.  Pyramis  optica  eft  cumulus  omnium 
radioriun  , qui  bafim  habent  in  objedto  , & 
verticem  in  centro  pupilla  . 

4 Pennicillus  opticus  e contrario  dici— 
tur  pyramis  illa  radiorum  , quae  verticeuu 
habet  in  quolibec  pundlo  objedti  & bafun 
in  pupilla . 

5.  Axis  pennicilli  optici  eft  redla,  Bea, 
A e d , qua  radius  exprimitur  ex  ipfius 
pennicilli  apice  per  bafis  centrum  redÌJL* 
jproficifcens  Fig.  12.  Tab.  5. 

6.  Axis  communis  eft  re  dia  FD  Tab. 5. 
Fig.  13.  quze  rcdtam  m nutriufqr.e  oculi  cen- 
tra conjungentem  in  duas  ceqnales  partes 
fecat  , atque  eo  appellit  , ubi  nervi  optici 
concurrunt . 

7. J  Angulus  opticus  eft  ille,  quera  faciunt 

ex* 
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extremi  radii  in  retina  . 

8.  Horopter  denique  eft  reda  AB  da,; 
&a  per  pundum  F , in  quo  axes  optici  Fe» 
F e concurrunt , ac  parallela  redee  m n , 
quaoculorum  00  centra  copulanrur  . Vo- 
catur  autem  Horopter  , quia  ultra  illurtU. 
nil  diftinde  in  objedo  videtur  . 

Modus  explicatur , quo  in  orulo  obje~ 
{forum  imagines  depinguntur . 

DCCLXXXIX. 


Hifce  prsemiffis  difficile  non  ed  expo- 
rere  modum  , quo  vifio  peragitur  ,&  objedi 
imago  luis  coloribus  pida  in  fundo  oculi  in- 
fculpitur  . Radii  a finguli*  objedi  pundis  e. 
niiffi  in  formam  pcnnicilli  optici  propagan- 
te, qui  bafim  habenr  in  comete  i'uperficie  . 
Cuin  verohanc  ingrediuntur,refradionem  a- 
liquam  fubeunt  , quam  oprici  omnes  sequa- 
lem  effe  cenfent  illi,quam  extima  humoris  a- 
quei  fuperficies  producit  . A cornea  itaque 
tranfeuntes  , fubingreffi  hu  ino  rem  aqueum  , 
refringuntur  ita  , ut  fìnus  incidentite  ad  fi- 
nnm  refradiortis  quam  proxime  fit  ut  4 ad  3. 
Quare  radiorum  filafiparallela  incidant,con- 
vergentia  evadent  ; fi  corrvergentia  cadant 
magis  convergent  , «Se  ex  divergentibus  con- 
vergentia  fient . Radii  qui  in  axim  oculi  il- 
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iabunttir,  qui  axù*  opricus  appellarnr , mi!- 
lamfubeunt  murationem  cum  peipendicnla. 
riter  cadant  . Ab  Immote  aqueo  in  ciyftalli- 
nam  lentein  tranfeuntes  radn  nlcerms  eliom 
refringentur,  eritque  ex  Jurino  finusangnli 
incidenti*  ad  finii  in  refra&ioms  ut  13  ad 
12,  vel  ex  Pcmbertono  uti  87  ad  85.  Ahe. 
ram  Itane  refra&ioncm  fubeuiues  radii  ina* 
gis  convergenres  evadenc  ; atque  ita  leu* 
tem  cryftallinatn  ingrefll  in  eju*  foco  uni. 
rentur , nifi  exeundo  ab  ea  in  vitreu.ru 
lui mo rem  offenderent  paulo  rariorem , at> 
que  ibi  novam  fubeuntes  refraftionem  axe 
optico  excepto  , eorum  convergentia  mi- 
nuerecur  ita  ut  a perpendiculo  aliquanttu 
luin  recedentes  tandem  in  unicum  retinae 
punÉtum  cogantur,  acque  ibi  imagine.ru 
obje&orum  externorum  depingant  inver- 
lain  ob  decullationem  cujuslibet  pennicilli 
optici  . Rudii  itaque  ab  uno  obje&i  pun- 
ito prodeuntes  duos  radiosos  conos  elfor» 
mane  , quorum  bases  in  tunica  tornea- 
conjundtae  funt , atque  ira  decumane  in 
oculi  humores  illalHintur  , quo  fu  ut  pars 
fuperior  objefti  in  parte  inferiori  retinae, 
Òt  pars  objedti  inferior  in  fuperiori  par- 
te retinre  , tuoi  pars  objedìi  dextra  in  fi* 
nifìra  retinte  , & pars  objedli  fintftra  in 
dextra  retinse  dcpingana.r  , fuique  imagi- 
ginem  imp.ima.it.  Id  facile  oblenari  po- 
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teft  in  oculo  bovis  recens  avulfo  : cui  fi 
diligenter  fcleroticam  demf'eris  , & ex 

aliquo  latere  etiam  choroidem  , pellucidam 
obje<fli  imaginem  in  retina  contrario  firn 
omnibus  fuis  coloribus  depi&am  videbis . 
Cum  autem  retina  produftio  fit  meditullii 
nervi  optici , imprefiìones  in  ea  a radiis 
Inminis  fa&ae  propagantur  per  nervorum*, 
fibrillas  ope  fluidi  nervei  , quo  turgent , uf. 
que  ad  principi um  mednll?e  cerebri  five_, 
ad  commune  lenforium  . Pro  diverfa  vero 
indole  colorum,  cum  diverto  patto  percel- 
lantur  retince  fibrille,  & diverfa  ofcillatio 
fluido  nervorum  in  diverfis  nervi  optici  fi. 
lamentis  inducatur  , diverforum  colorum  i- 
mnginis  objefti  fenfationes  excitantur,  quae 
ad  ipfam  anima?  fedem  propagata  ideam  i- 
magini  confentaneam  inducunt . 

DCCXC. 

Ex  theoria  vifionis  haftenus  expofita 
inTertur  duo  potiffimum  requiri  , ut  obie- 
tta dare  & diftin&e  videamus  . In  primis  , 
ut  ex  fingulis  obje&i  pun,cflis  phyficis  {uf* 
Cciens  copia  lucis  ad  oculos  deferatur , qute 
nempe  nervi  optici  fibris  debito  modo  con* 
cmiendis  par  iit  , ira  tamen  , ut  neque_ 
exceflu  peccare  debeat  ; deinde  ut  apices 
penniciiloruin  opticoruin  in  ipfo  oculi  fu  li- 
eto tcrminemur . Sieaiin  ejufmodi  apices 
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anrequam  retinam  contingant  in  unum  co!- 
ligantur  pundlum  , radii  ibi  fefe  decufia- 
bunt  , atque  in  oculi  fundo  divergentes 
pervenient  , atqne  ita  confufi  non  eiTorma. 
bunt  difìindlam  ejus  pundli  a quo  propa- 
gantur  imaginem . Ex  primae  conditionis 
defedlu  intelligimus  cur  tantopere  perflrin. 
gnntur  oculi,  dum  quis  e tenebris  ad  ma. 
jorem  lucem  repente  venit  ? Item  cur  ali- 
qno  tempore  nihil  videt  is  qui  e magna*, 
luce  ad  locum  obfcurum  tranfìt  . Pupilla 
etenim  noftra  in  majore  luce  con  traili  tu  r , 
ne  retina  a maxima  radiorum  copia  Iteda* 
tur,  in  minore  vero  luce  dilatatur,  moti- 
bus  quidem  fuc cefi! ve  ac  lente  peradlis  : 
bine  fit  , ut  cum  c tenebris  ad  copiolaiiL. 
lucem  tranfiraus , in  pupillam  nimiopere 
dilatatam  major  lux  inciclat  , quamqute  ad 
vifionem  dittindlam  requiratur  . Cum  au- 
fem  e magna  luce  tranfimus  in  locum  fatis 
obf.urnm  , modica  illa  lux  , qute  illic  in  pu- 
pillam bene  coardìatam  incurric , ad  vifio- 
nem  non  fnfficiat  ; ufquedum  in  priore  ca. 
fu  pupilla  fenfim  coardletur  , in  altero  di- 
latetur.  Ex  alterins  conditionis  defedili 
oritur  quod  Presbytis  remotiorum  objedlo- 
rum  difiindta  in  oculo  imago  pingatur  , pro- 
pinquiornm  non  item  : & viciflìm  in  IVlyo- 
pibus  ut  dare  videant  objedla  , propinqin#— 
ra  reddi  debeant  . In  fenibus  enirn  liumor 
Ggg  2 cry- 
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cryfi  illinus  parutn  gibbofus  eft  , radiofque 
nunus  refringit  quam  neceffe  foret  ut  fu- 
pra  letinam  coeant  ; procefius  ciliares  prte- 
terea  rigidi  redditi  fefe  amplius  relaxare 
non  poflunt  , eamque  ctirvaturam  lenti  tri- 
buere  , quae  neceflaria  eft  Ut  radii  in  retina 
ipfa  conjungantur  . In  Myopibus  vero  vel 
humor  cry  fiali  in  us  jufto  gibbofior  , denfior- 
ve  eli , vel  jufto  major  vitrei  humoris  co- 
pia , & ideo  major  diftantia  lentis  a reti- 
na; vel  tandem  nimia  copia  humoris  aquei, 
& nimia  comete  convexitas  t His  caufìs  f>c , 
nt  radii  in  ipfo  liumore  vitreo  uniantur 
priufquam  reiinam  attingant . Hinc  Prtes- 
byris  confpicilla  convexa,  Myopibus  vero 
confpicilla  concava  funt  adliibenda  , ut  in 
Diopfrica  explicavimws  . Intelligimus  deni- 
qi'e  modum  , quo  oculus  nec  Myopia  .nec 
Presbyopia  laborans  poiììt  in  vifione  perfe. 
Ov  tato  remora  , quam  propinqua  objeéla_* 
chftinfte  cernere  . Profeto  fi  oculoruin  par- 
tes  immobiles  eflent  , nulla  haberi  poflec 
hujufmodi  perfetta  vifio . Na.m  objettum 
remorius  ab  oculo  haberet  fuum  focum  in 
pimtto  viciniori  anteretinam:  & objettmn 
proximius  luum  haberet  focum  in  puntto 
remonori  aretina:  ideoque  nequiret  ocu- 
lus  idem  objettum  in  majori  vel  minori  di. 
Ila  n tia  dare  & diftintte  cernere.  Ut  ergo 
lens  cryftallina  pingat  objettum  diftintte 
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in  foco  retiti» , nccefle  eft  in  obje&u»  re- 
motioribus  ut  cryftallina  lens  accedat  ad 
retinam  : in  obje&is  vero  vicinioribus  are- 
tina recedat  . ld  autein  fieri  poteric  cunu 
cryftallina  lens  facculo  quodara  aqila  refer* 
to  fìt  inclufa  . Relaxantur  nimirum  liga- 
menta  ciliaria  , & ira  gibbofior  evadit  lens 
relaxatione  facculi , in  quo  h?eret  ; quo  fic 
ut  majorem  refringendi  vini  acquirens  radios 
viciniorum  obje&orum  magis  divergentes 
vi  majori  valeat  unire . Quo  vero  objefta 
remora  videantur , tenduntur  ligamenta 
ciliaria,  & ita  lens  minus  gibba  evadit. 
Hinc  ob  vim  minorem  refringendi,  quam 
cryftallina  lens  acquirit , radii  difponentur 
ita  , ur  rerina  reperiatur  in  foco  pyramidis 
opricee . Hujufce  phaenonoeni  imagineiTLi 
habemus  in  camera  obfcura  , in  qua  lì  pa- 
pyrus  alba  , ubi  pingitur  inverlum  obje- 
éìum  , fit  precife  in  foco  lentis  , diftintte 
cbje&i  delineatio  exprimitur  . Sin  vero 
papyrus  vel  canrillum  removeatur , firque 
vel  proximior,  vel  remotior  quam  focu s9 
confulìo  imaginis  occurret . 
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Cur  cbjeflum  duobas  oculis  ìnfpectatfi 
• duplatum  non  appareat  ? 

DCCXCI. 

Illud  tamen  in  theoria  haflenns  ex:- 
polita  non  parvam  difficaltatem  creat:  ni» 
inirum  qui  fieri  poffit  ut  ambobus  oculis 
unum  tantum  obje&um  videamus  , cum- 
imago  obje&i  externi  in  fundo  utriufque 
oculi  dare  & diftinfte  depingatur  ; dupla, 
tum  igitur  apparere  femper  deberet  obje. 
flum  utroque  oculo  infpeftum,  quod  ab  ex- 
perientia  prorfus  refugit . Bartholinns , Wil* 
Jifius  , aliique  hoc  adfcribunt  phrenomenon 
conjunftioni  nervorum  opticorum  , qure  fic 
in  bafe  cerebri  prope  infundibultim . Ro- 
haultiiu  cum  Cartefio  rem  ducnnt  ab  requali 
numero  fibrarum  cujufcnmque  nervi  optici , 
qure  in  iifdem  cerebri  pun&is  concurrunt  ira 
ut  fìlamenra  nervi  oculi  dexteri  uniantur 
cum  fìngulis  oculi  finiftri  in  eodem  cerebri 
loco  , in  quo  alteram  imaginem  depingi 
putant . Vertim  utraque  hrec  conje&ùra.» 
nullis  argumenris,  vel  obfervationibus  con- 
fìrmari  poreft  . Redlius  igitur  alii  cum  Ino- 
norato Fabri  putant  objettum  utroque  ocu. 
Io  infpe&um  duplarum  non  apparere  , quia 
axes  pennicillorum  , quibus  idem  objefti 
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punttum  in  utrifque  oculis  (tefcribitu.  , ex- 
tra oculum  retta  produtti  in  unum  puu-  \ 
ttum  colligunmr . id  facile  cognofiitur  ex 
fig.  13  tab.  5.  , in  qua  objettmn  AFB  in  u- 
triufque  oculi  retina  imaginem  depingit. 
Sed  tam  radi i x F , y F diriguntur  ad  idem 
punttum  F , quam  radii  zÀ  , d A , & dB, 
z.B  ad  eadem  puntta  collineant  ; tdeoque- 
ambo  oculi  eadem  pitntta  videre  debenc , 
feu  eamdem  imaginem  . Punttum  enim  ob* 
jetti  in  ea  linea  apparet  , qure  in  direttum 
jacec  cura  axe  pennicilli  ejufdera  puntti . 
Quando  iraque  axes  pennicillorum  , quibu* 
in  utroque  oculo  idem  punttum  depingi- 
tur , in  unum  punttum  coeant , punttum 
unum  objetti  in  utroque  oculo  apparere- 
debet  . Quod  fi  axes  pennicillorum  , qui- 
bus  fingula  objetti  puntta  in  utroque  oculo 
depinguntur,  extra  oculum  retta  produtti 
in  unicum  punttum  non  copulentur  , lune 
re  ipfa  geminatimi  idem  punttum  appare, 
re  debet  : ut  reipfia  duplatum  fe  prodir  0- 
culum  alterum  leviter  prementi . Preffio  li- 
quiderà illa  efficir , ut  axis  pennicili  exi- 
llentis  in  uno  oculo  aliquantulum  fubfidar, 
ideoque  non  polli c in  illud  punttum  con- 
fluere  , in  quod  definir  axis  pennicili  idem 
objetti  punttum  in  alio  oculo  deferibenns  . 
His  accedit  quod  duplex  illa  imprelfio  ,'qu;e 
inoculi  fluido  fic , codem  momento  accidie. 


atque  in  fimiles  utriufque  retin*  parte*  . 
& ut  ita  dicam  «nifonas  cadit . Hac  ratio- 
ne  unica  fic  fenfifera  impreco  in  medili- 
lae  oblongatie  principio  , fé u in  communi 
fenforio  . Eadem  ratione  binis  inanibus  idem 
objedum  contredantibus  , illud  unicum  , 
non  duplex  percipimus;  & ambabus  auri- 
bus  unicum  percipimus  fonum  ejusdem  cor- 
poris  , non  duplicem  . 

Cur  oh jj  et  a fuu  ere  fio  vìdeantur  , quamvis 
eorum  imaqines  Jitum  mvcrjumin 
GCulo  ocquirant  ? 

Dccxcn. 

His  ira  conftirutis  facile  eft  etiam  ra- 
tionem  afferre  cur  oLjedum  eredum  videa, 
tur  , licet  imago  in  oculis  etiam  fanis  ac 
•valentibus  inverfa  depingatur  . Erenim  eo 
modo  debet  imago  in  oculi  fundo  deferipta 
niovere  ac  percellere  animarci , quo  imago 
ipfa  ad  objedum  finirci  refertur  , imago  ve. 
ro  cura  ita  ad  objedum  quod  exprimit  re- 
feratur,  tic  pundum,  quod  in  imagine- 
dexterum  locum  obtinet  , abeo  radio  pin- 
gatur  , qui  apundo  effluir,  quod  laevurn 
eft  in  objedo  : & pundum  quod  in 
imaginis  parte  jacet , ab  eo  radio  delinee- 
tur  , quia  dettero  objedi  putido  proraa* 
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fcat , mens  propterea  ab  ipfa  objedi  ima- 
gine  fitu  inverfo  depida  , ad  eredi  obje- 
di ideam  elaborandam  percomraode  adda, 
citur  . Radiorum  fiquidem  illorum  , quibus 
imaginis  punda  defcribuntur  , diredionem 
fequitnr  , ufque  eo  dum  orlgìnem  inveniat, 
ibique  ea  collocar  ; non  fecus  ac  prseffaret 
caecus.qui  ad  crucis  fpeciem  compofitis  bacu. 
lis  corpus  aliquod  explorans,  fìatuit  pundtim 
quod  perfentirnr  a lteva  manu  effe  dexte- 
rum  ; pundum  autem,  a quo  percellitur  dex: 
terum  brachium  effe  in  laeva  explorati  corpo- 
ris  parte  collocatimi  .tdb.  $.  fig.  15.  Baculus 
enim  dettene  manus  in  laevurn  A,  & baculus 
liniftrae  in  dexrerum  corporis  latus  Bdefi- 
nens , caecum  edocet  impreffionem  dette- 
ne manusa  laevo  , fìniffrte  vero  a dextero 
corporis  pundo  afferri  . Dum  itaque  mens 
nofìra  inverfam  imaginem  in  fundo  oculi 
depidam  ad  ea  punda  refert  , ubi  penni- 
cilli  optici  fuam  habent  originem  , ad  ere- 
dnmobjedum  percipiendum  adducitur  . O* 
mittimus  al  ter  am  explicationem  Iiujus  phae. 
nomeni  , qoam  Bertlejus  tradit  , qui  cenfet 
imaginem  objedi, quamquam  ad  pupillam  in- 
verfa  perveniat,in  feipfa  tamcn  eredam  non 
inverfam  effe  . Homo  e.  g,  lune  dicitur  e- 
redus  , cum  pedibus  terram  tangit  & caput 
liabet  in  aere  ; dicitur  inverfus  cum  caput 
foluni  tangit,  & pedes  in  aere  funr . In 
Pars  11.  HI1I1  re 
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retina  autem  pedes  imaginis  liominis  refpon- 
dent  imagini  foli . caput  indagini  aeris . 
Ibi  ergo  imago  hominis  eretta  erit  . Qute 
protetto  explicatio  in  priorenl  recider  fi 
éfcamits  meiitem  noftram  ex  lege  nani  ree 
Objetti  imaginem  ad  ea  pùntta  referre  , ex 
quibus  radii  ad  pupillam  derrtittuntur . 

Ciarliate  , Limitibiis  & Campo  i 
vijionis  diftinclje  . 

DCCXCIIf. 

Tobias  Mayer  , ut  refertur  in  appen- 
dice elaborati ffl «ni  operis  optici  Cl.  Sinith, 
pluribus  tentamimbus  captis  confìare  iecit, 
claritaiem  illatn  * quam  folares  radii  objetta 
illiifiranies  proditctint  , effe  25  vicibtis  ma- 
jorem  ea  * quam  accenfa  febacea  candela  ad 
diftantiam  unius  pedis  in  illuminato  obje- 
tto  producii  ; quo  fit  ut  fi  notte  ad  diflan- 
tiam  unius  pedis  25  candelre  ante  aliqtiod 
objettum  accendane ur  , eadem  claritate  ob- 
iettimi illtid  micabit  , ac  li  a radiis  folaru 
bus  illuftraretur  . O dendit  lecundo  liujuf. 
modi  claritatein  conftamer  effe  in  ratioire 
duplicata  inverfa  diftantue  candela?  accenfje 
ab  òbjetto  . Terminum  pireieiea  viiìonis 
diftinttre  effe  in  ratione  fubiriplicata  earum. 
dem  difiantiarum  , leu  ut  radicati  cnbicaia 
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difrantile . Hinc  componendo  duas  iftas 
rariones  infert  terminum  vifionis  difiindae 
effe  inverfe  ut  radicem  fcxtam  claritatis 
ejufdem  objedi  : nempe  fi  vifionis  diflin- 
dee  terminus  vocptur  s claritas  c , diftancia 

i 

ejufdem  d , erit  s , in  ratione  ^ . Vifio  au- 

Kf 

rem  diftinda  ea  dicitur  quando  objedi  li? 
mites  clare  & bene  terminati  apparent  , 
rum  quoelibet  partes  ab  aliis  pofluut  dittili* 
gui , earumque  figurse  comparar! . UUeriu? 
progreffus  in  tentaminibus  exequendis  idem 
Cl.  Vir  determinavit  diffantiam  iliaca  ad 
quam  objedum  confufe  dumtaxat  cerni  pò. 
terat , & dittantiam  Ulani  , in  qua  objedum 
ab  oculo  fpedatoris  omnino  evanefcebat . 
Ctim  enim  fuper  chartam  albam  atramentQ 
finenfi  noraffct  panda  nigra  diametri  di- 
verge fncceffiye  , ipfaque  nunc  mediocri  , 
mine  forti  filmine  iliulWaffpt , obfervavit 
ca  fune  infenfibilia  evadere  , atque  ab  ocu- 
lis  fubcluci  cum  diftantia  6oqo  vicibns  ma- 
jor erar  propria  fingifiorum  diametro  . Ex 
quo  determinavit  terminum  vifìpnis  diftin- 
dtehaberi  , cum  objedum  quodlibet  lolita’ 
rium  eli  ad  difiantiam  6oco  vicibus  pro- 
pria diametro  majorem  . Hinc  cum  latitic- 
elo corporis  Immani  vix  fic  pedis  cum  di- 
H li  h 2 mi- 
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midio  , vix  homines  diftinguntur  ad  diftan- 
tiam  pedum  9000.  Ex  quibus  omnibus  ob- 
iervationibus  & experimentis  concludit  : 
quodobje&um  lolitarium  nequeat  diftinfte 
videri  , cum  angulus  ille  , quem  interci- 
piunt  radii  ab  exrremis  objefti  punftis  in 
centrum  pupille  dufti , evadit  minor  30  mi- 
nutis  fecundis . Obje&um  vero  in  confor- 
tio  aliorum  permixtum  non  polle  diftinde 
cerni , fi  ejus  angulus  optici»  minor  fic  li- 
no minuto  primo  , feu  60" . Habebimus  ita* 
que  ex  obfervationibus  Mayeri  limitene 
vifionis  difli n<ft?e  objefti  non  folitarii , fi  di. 
vidamus  60"  per  radicem  fextam  claritatis 
lucis , qua  obje&am  ipfum  perfunditur  , & 
limitem  vifionis  diftindne  folirarii  obje&i  fi 
dividamus  30"  per  eamdem  radicem  fextam 
claritatis  lucis,  qua  objeétum  ipfum  illu  • 
flratur  : nimirum  fi  limitem  vifionis  vcce- 

30" 

nms  x , erit  x . Quod  fi  claritas  hoec  . 

& ^ 

fìt  - claritatis  folaris  luminis , erit  c ri  — 
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& limes  vifionis  diftindfce  x ss 
citer . 
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Quod  fpettatvero  ad  determinanduni 
fpatium  illud , quod  oculus  unico  obtutu 
comprehendere  potelt  , quodque  ab  Opticis 
campus  vifionis  appellarur  , confidati  ex- 
perientia  edocemnr , quod  oculus  nequeac 
fuo  obtutu  majus  comprehendere  fpatium  , 
nifi  illud  , quod  angulus  rettus  definir  . E- 
tenim  fi  angulum  rettiim  in  tabula  horizon* 
tali  defcribamus , & retta  ex  vertice  dutta 
bifariam  eumdem  angulum  dividamus  , fi 
in  eadera  retta  duo  fiyli  perpendiculares 
erigami:  r , ut  aberranti  oculi  acies  in  /ta- 
mtam punttum  confiantius  defigatur,  & 
oculum  anguli  vertici  admoveamus  ita  uC 
abeo  qui  vicinior  eft  tegatur  remotior, 
obtucus  ultra  latera  angulum  rettuin  co n.' 
flituentia  ne  minimum  quidem  decurrec, 
nullumque  extra  anguli  retti  crura  obje- 
ttum  videbitur  . Quod  li  unico  obtutu  ocu* 
lus  videre  neqneat , quae  extra  latera  qua* 
drantis  polita  fune , inferri  jure  merito  po- 
teft  , quod  duobus  oenlis  intuendo,  vifionis 
campus  ad  eo  objetta  dumcaxat  extendipo, 
terit,  quee  fub  femicirculo  compreheodun-, 
tur. 
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Phxnomena  vifionis  relate  ad  apparentes 
magnitudines . 

DCCXCV. 

Angulo  optico  apparenfem  obje&oruna 
magni  ludi  ne  m metimur  ; ita  ut  quae  obje— 
£ta  fub  squali  angulo  oprico  fpe&antur . 
ac  proinclc  seqnales  in  oculi  fùndq  imagi- 
nes  pingunt , sequales  habeant  magnitu— 
dmes  apparentes . Quae  vero  diverfos  angu- 
los  opticos  prrebent,  diverfas  etiam  habeanc 
apparentes  magnitudines  : quaeqne  fub  mi- 
nori angulo  minora  appareant  , & quae  fu|> 
majori  majora  . Diftinguenda  ta.men  eft  ap. 
parens  liaec  magnitudo  ab  apparente  ae/tima - 
ta  , qnam  mens  in  idea  objefti  vifi  fibi  re~ 
praefentat . Haec  enim  , tametfi  pendeat  e- 
(imn  ab  angulo  optico  , non  pendet  tameti 
ab  eo  fola  , fed  etiam  ab  exiftimata  obje&i 
difiantia  , &quadam  bis  de  rebus  judican- 
di  habirudine  longo  uiìi  comparata  . Unde 
fit  , ut  cum  e.  g.  hominem  primo  cencunu 
pedibns  diftantem  , deinde  ad  nos  acceden. 
tem  adfpicimus , ejus  magnitudo  in  idea-, 
nofira  perdnret  eadem  , tametfi  opticus 
ejufdem  angulus  in  oculonoftro  plurimura 
varietur  . Diverfa  enim  fenfatio  illa  , quae 
ab  anguiorum  diverfitate  promanat , a cen- 
tra 
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traria  , quam  induimus  judicandi  conine-' 
tudine  prorfus  labefattatur . In  judicio  eniin 
ilio  , ut  optime  una  cum  Locliio  D de  Voi* 
taire  animadvertit  , quod  de  objetto  aliquo 
ferre  lolemus  , conftanter  perftainus  , quan- 
tumvis  fenfatio  ab  eodein  elicita  diverfam 
ideam  poflet  excitare  . Sic  videnti  mihiex 
difliro  loco  nefcioquid  fele  movens  , jtidi— 
cium  ili Lid  de  ejus  magnitudine  innafcftur, 
quod  depittre  imagini  in  retina  , atquean* 
gu lo  optico  ab  ejufdem  radiis  effetto  r’efpon- 
det  ; ti  vero  fciam  , id  , quod  fele  mcvet 
hominem  elle  , magnitudinem  illam  eidem 
accenfeo  , quam  domini  foleo  attribuere  . 
Quod  fi  probe  inrelligam  objettum  illud  ,ne 
dum  hominem  feci  Pauluin  pma  effe  , auc 
Petrum  , aut  alium  , quem  ftepenumero 
vidi  , de  eju5  magnitudine  judico  per  inde 
ac  lì  ex  vicino  loco  ipfum  intuerer  . Quan- 
do vero  nil  aliud  anima  habec  ad  metien- 
dam  objetti  magnitudinem  nifi  imaginenL. 
illam  , quam  , objetta  ipfa  in  oculi  fundo 
depingunt  » tunc  teftimata  objetti  magnitu- 
do erit  femper  in  ratione  angoli  oprici  , il- 
ludque  objettum  quod  fub  majori  angulo 
apparet  , majus  femper  selìimabitur  . Hinc 
Luna  e g.  in  coelo  major  adparet  Jove  , 
uttit  ilfe  illa  longe  major  fìt , quia  illa  ob 
magnam  vicinitatem  , longe  majorem  au- 
gura efficit  in  o culo  no  Aro  ac  irte  . Hince- 
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tiam  obje&a  fatis  a nobis  diflìra  , eo  majora. 
ac  raajora  fenfnn  apparent  , quo  propius  ad 
illa  accedimus  ; quia  opticus  eonun  an- 
gulus  eo  magis  ac  magis  crefcit  . Hinc  ve! 
idem  objedum  ex  varia  diftantia  obferva- 
tum  , vel  plurima  objeda  cequalia  acquali 
intervallo  difiantia  , & ab  eodem  loco  ob- 
fervata,  minora  & minora  femper  apparent, 
donec  ad  ext remimi  latera  oppofita  conjun. 
gi  videantur  : ut  pafiìm  videmus  in  viis  pii- 
blicis , vel  in  porticis  longioribus,  aut  in 
arboribus  in  lineas  parallelas  difpofitÌ9  , 
qute  dum  ab  una  extremitate  obfervantur, 
videntur  in  unumpunftum  convergere,  quia 
perpendicula  inter  eas  parallelas  .intercep- 
ta  , qnse  mutuara  earumdem  difìantiam  me* 
tiuntur  , eo  minores  in  oculo  angulos  opti- 
cos  fubtendunt  , quo  remotiora  flint . Idem- 
que  experimur  dum  mare  & cceluin  con- 
fpicimus  , qute  ad  horizontem  fe  tangere_ 
videntur  , propterea  quia  angulus  fub  quo 
apparent,  femper  prò  majori  dittanti»  immi* 
miitur  , donec  tandem  in  unum  coire  pun- 
dum  videantur  . Atque  eamdem  ob  caufam 
necefTario  fiiturum  eft , ut  mare  ex  altiori 
littore  infpedum  paulatim  circa  medium  at- 
tolli  videatur  , cselum  fubfidere  , donec  ul- 
timum  infpedi  plani  pundum  ad  eamdeiTL. 
profunditatem  dejedum  appareat . 

In 
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In  reftimanda  vero  objedorum  magni- 
tudine mens  noftra  in  frequenres  errore? 
incidere  fòler  : dura  nempe  adfneti  faris 
non  fomus  ad  illa  objeda  confpicienda.  Sic 
intuentes  hominem  in  vertice  turris  con- 
fìitutum  , is  nobis  ad  pedem  turris  exiften. 
tibu.f  minor  apparet , quam  appareat , cura 
in  eadem  nobifcum  planitie  conftitutus , in- 
tervallo turris  altitudini  acquali , a nobis  fé. 
jungitur . Nempe  quoniara  id  genus  diftan. 
tias  experientia  crebriore  cognitas  non  ha* 
bemus  ; magnirudinem  ejus  hominis  potif» 
fimura  ex  angulo  optico  metimur  , quia- 
errorem  bine  oriundum  dida  fuperius  judi- 
candi  habitudine  fatis  corrigere  peflìmus  . 
Ex  eadem  idearum  aberrano  ne  , & défilé» 
tudine  nafeitur  , quod  turris  verticem  ex 
pede  fpedantes , turris  fat  alta  videatur 
verfus  nos  propendere  : quia  perpendicu- 
larera  turris  ficum  referimus  ad  perpendi- 
culum  , quod  per  noftrum  oculum  tranfir  ; 
qute  duo  perpendicula  inter  fe  parallela- 
'videntur  convergere,  atque  eo  ipfo  turrig 
apparet  inclinata  verfus  noftrum  verticem, 
voluti  fi  in  eum  eftet  ruitura  * Similem  ob 
caulam  in  longioribns  ambulacris  Jacunar 
videtur  deprimi  , & pavimentura  attolli  ; 
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quo  fie  ut  fi  obje&a  ifta  potifììmum  ex  aij. 
culo  optico  judicare  velimus  magnopcre- 
aberrabimus  tara  in  teftimanda  objedìorunj 
diftantia  , quam  in  idea  efjformanda  eorura- 
dem  magnitudini  • 

Phxnomena  vifionis  relate  ad  objettoruni 
diftantias . 
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In  aefiimanda  obje&i  alicujus  djftanr 
ria  confulit  njens  noftra  vel  varietatem  an* 
guli  optici  , vel  imaginis  obfcuritatem  , vet 
corpora  illa,  qute  interpoli  ta  putat  . Nauj 
primo  exiftimat  eo  minus  dittare  pbjedtum, 
quo  major  fuerit  isangulus,  quem  axium 
opti.corura  dirediones  in  quopiam  objedti 
pundto  concurren.tes  ‘'coraprehendit . Quo 
quidem  angulo  nonnifi  minores  dittanti» 
uobis  innotefcere  poflunt  ; nani  in  majoribus 
dittantiis  mens  nottra  dittinguere  de  magni- 
tudine li u j us  anguli  non  poteft,  obfervaiu 
te  Dechales  : quod  fiobjedtum  inajori  inter* 
vallo  ab  oculo  , quam  j2o  pedum  abfuerit , 
unitario  luijus  anguli  & nova  opticorunu 
axium  inclinarlo  non  ita  fenfifiilirer  evenit , 
ut  de  ea  ppflimus  ex  a die  diudicare  . Hinc 
fccimcìo  metjmur  obiedb^rum  diftantias  ex 
frdajori  aut  minori  pla/ijlace , qua  eadem  ap- 

pa- 


parerle  • Siquidem  obje&a  afpe&ui  noftro 

fcxpofita  , quo  obfcuriora  magisque  confufa 
Videmus  , eo  reinociora  ; quo  aurem  viva- 
cioribus  colOribus  magisque  diftin&a  appa. 
ferir,  eo  propiora  nobis  effe  credimus  . Cum 
cnim  remota  objefta  non  nifi  obfcura  <St 
confufa  videro  foleamus  , etiam  illa  dijudi. 
camiis  remota  , qu?e  horurn  more  apparent . 
Tertio  denique  in  seftiinanda  obje&orunL. 
diftantia  ad  intermedia  corpora  adtendere 
folcimi*  , atque  eoi  remotiora  putaraus,  quo 
Itìajor  aliorum  numerus  , arripliufque  in  pla- 
no (patirmi  inter  ea  & oculum  interiacet , 
& ex  oppofito  tanto  judicamus  propiora  , 
quanto  pauciora  alia  corpora  , & anguftius 
loci  fpatinm  inter  oculum  ae  objedhi  jnter. 
cedere  obfervamus  ; Saepe  tamen  ex  tribus 
liilce  fomibus  diftantiam  objeftorum  me- 
fienres  in  ea  aefìimanda  aberramus  . Si  e- 
nim  in  planitie  conftitituti , inter  oculuin 
& qUodpiam  objeftum  interieftam  vallein- 
nequeamus  cernere,  id  obje&um  longe  vici, 
nius  arbitramur  effe  ; tuncque  primo  de- 
ceptionem  anirnadvertimus , cum  jam  vai- 
lem  confpicuam  habemus  : quia  diftantiam 
ejus  objefti  metimur  ex  imerpofiiu  corpo, 
rum  inter  oculum  & objeftum  , qnae  pauca 
effe  adparent  antcquani  vali is  confpicua. 
fìat  * Hinc  etiain  evenit  quod  facuUe  ar- 
dentes  notili  ob  imprefiìonis  vivaciratcm 

1 i i a ap  - 


Digitized  by  Google 


4^0 

apparent  effe  propiores , quam  reapre  funt  •. 
& ex  adverfo  obje&a  noftu  iter  facienribus 
prope  occtirrentia,  videntur  remotiora  quam 
fine  reipfa,  quemadrnodum  etiam  montes  ni- 
ve  confperfi  propiores  apparent , & corpora 
opaca  fub  crepufculum  remotiora  vtdentur. 


Dccxcvnr. 

Ex  iis  qnne  de  adparenti  obje&i  ma- 
gnitudine & de  reftimata  diftantia  diximns 
colligere  polTiimus  lisec  viflonis  phaenome- 
na  non  tantum  pendere  ab  ea  imagi  ne-  , 
quam  extetna  obje&a  in  oculi  retina  de- 
pingnnt , verum  etiam  a quadam  judicandi 
Iiabitudine  longo  nfu  comparata  . Obferva- 
tio,  quam  ex  celebri  Cliefeldeno  Ophtal- 
iuiatro  anglo  narrat  Sitiithins  , quaeque-, 
telata  etiam  habetur  tra nfa&ionum  nume* 
ro  402  , didtis  lucem  affnndet  . Refert  ita- 
que  Cliefeldenum  catara&am  abftulilTe  pile» 
ro  13.  circiter  annos  nato.  Hic  cum  diftin- 
&è  cernere  ctepiffec , minime  potili c co  tara- 
ta ea  corpora  cognofcere  , cnm  pròponeren» 
tur  , ob  ìdeas  erronea*  , quas  aniea  de  illis 
fibi  efformarat  . Corpora  , quze  ei  antea  no- 
mine nota  erant  cnm  videret  , vix  ea  effe 
creoebat . De  diftantia  objeftòrum  adeo  ju- 
dicium  Terre  non  poterai  , ut  omnia  oculis 
contigua  putaret . liner  fe  & cubiculi  pa- 
rie» 
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rieres  intervallum  aliquod  infereffe  , res  ef 
erat  concepru  d.fficillima  . Omnia  fub  ini* 
tinnì  ei  ^pparebant  ultra  modum  grandia  ; 
majoribus  vero  oblatis  , pronunciabat  prima 
effe  minora . Concipere  minime  poterac 
domipn  effe  cubiculo  majorem  , licet  intel- 
ligerer  hoc  ejus  partem  effe  . Non  difiingue- 
bat  corpora  per  fìguras  & magnitudines . 
Hiuc  cpiotidie  res  manibus  contre&abat,  ut 
ideas  viiu  adeptas  cum  ideis  compararet; 
quas  taftu  acquifierat , cum  csetus  erat. 
Felem  , cum  qua  ludere  folebat , vifu  non 
cognovit , ied  ratffu  . Poli:  dies  aliquot  fe- 
lem ipfam  nonnifì  taiffu  a cane  diftinxit . 
Tabulas  depiftas  inirio  credebat  fuperficies 
folum  effe  coloratas  , poft  duos  vero  men- 
fes  cognovit  eas  exhibere  imagines  corpo- 
rum  . Hiec  & alia  phoenomena  apparuere 
in  puero  ilio  a nativitate  caeco  , cum  ei  pu* 
pilla  fuiflet  reckifa , atque  a praelaudato 
Chefelden  cataraffa  feliciter  Iciffa.  Ex  qua 
liiftoria  mire  confirmantur,  quoe  de  habi- 
tudine  & ufu  in  diffantiarum  & magnitudi- 
nmn  varietate  dimeriendis  fuperins  habui- 
mus . Cum  enim  objedtorum  tum  magni- 
tudines , tum  diffamile  , atque  idem  dicito 
de  fitu  ac  figura  vifum  ex  fefe  non  aflft- 
cianr  , n il  enim  habent  colorati  auc  lucidi, 
quorum  tantummodo  eft  vifum  immutare, 
non  fenfatione  , fed  judicio  ex  fenfarione 

elL- 


elicito  a nobis  percipiuntur  . Ex  hac  vera 
fenfatione  unum  pdtius  quam  aliud  five  nrta- 
gnitudinis  , five  dittanti^  jtidicium  cudere 
iios  docec  confuetudo  ac  expérientia  , qute 
fi  aut  defic , auc  in  corttrarium  judiciurfi 
rtos  foleat  addneere  , nuniquam  de  magnicti- 
dine  ac  diftantia  jndiciiun  ilìaci  ferimus  . 
quod  earam  natura  refpondet . Juvenis  a 
Cliefeldeno  fanatus  nonduin  ex  ulu  didi- 
cerat  de  diftantiisì  & magnitudinibus  }udi- 
cium  rebus  conforme  ferre  , atque  accom. 
modare  ; quin  potius  de  diftantiis  rice  ap- 
teque  judicandis  contrario  impediebatuf 
ufu . Etenim  antequam  vifum  acqitireret , 
quidquid  extenfum  erat  taftu  dumtaxat 
percipiébat  & metiebatur  . Cnm  igitiir  ea  , 
quje  raftu  agnofeuntuf  vicina  fint  ipfamque 
pellein  lambentia , buie  judicio  jam  aflue- 
verat  : nempe'  qune  percipiebat  proximau 
effe  , atque  prope  pellein  adluerere . Qua 
judicandi  conluetudine  deceptus  quidquid 
oeulis  etiam  percipiebat  , iplis  oculis  con-* 
terminimi  eXiftimabat  i 

Plutnomena  vifionis  relate  ad  moturrt 
, corporum . 
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Morum  objedti  tunc  ferclpimns  , curn 
epis  imago  in  ifundo  ©culi  noftri  ab  un® 
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punito  in  aliud  pedetentim  tranfit . Hinc 
fi  tranfitus  hic  fic  celerrimus  , & velini  mo- 
mento effettus , uti  glandis  plumbea  e ca • 
tapulca  ferrea  vi  nitrati  pulveris  cjettae , 
videri  nequibit  ; quippe  fpatia  a glande-, 
plumbea  tanta  celeritate  percurruntur  , uc 
nullam  in  retina  cudere  impreflìonem  va« 
leant  » quae  percipi  poflit . Quod  fi  is  traq,* 
fitus  fuerit  admodum  lentus  in  oculo  , cor- 
pus , etfi  celerrime  motura , videbitur  quie. 
fcere:  uti  in  aftris  obfervamus  , quse  licer 
motu  celerrimo  deportenrur , cb  ingenreni 
eorum  a nobis  diftantiam  nullum  fenfibilerq 
mot  uni  habere  videntur , Cum  vero  fiderà 
fpatium  delcribant  fubtendens  angulunu 
quindecim  vel  viginti  fccundorum  tempo- 
re minuti  fecundi  ; bine  dedupitur  motum 
cefi  celerriipum  in  maximis  diftantiis  per- 
cipi non  polle  , fi  fpatium  a corpore  intra 
i'  perpurium  non  fubtendat  in  oculo  nofiro 
angui um  majorem  15  vel  29  fecundis . Cum* 
que  denique  corpus  tempore  unius  fecundi 
delcribens  fpatium  , quod  angulum  non- 
fubtendit  majorem,  quami7  fecundorum 


circiter,  percurrat  — i—  luae  dittanti*  ab 
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oculo,  bine  motus  cenferi  poteric  infenfi- 
bilis,  quando  ratio  fpatii  pcrcurfi  a mobili 
ad  diftantiam  ejufdem  ab  oculo  cenferi  pof 
tcftptiad  12000,  Può- 
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Duorum  corporum  insequalirer  ab  oca. 
lo  diftantium  motus , etfi  cequivelox  , ce- 
leri0r  tamen  vicinioris  , tardior  remotions 
apparec  - Major  quippe  minorque  ccleri- 
tas  ex  fpatio  quod  percnrritur  , & ex  ie-n- 
pore  quo  percurritur  folet  exiftiinari  . Si 
igitur  duo  corpora  sequa  celeritate  moven- 
tur  , lice t sequalia  fpatia  eodcm  confidane 
tempore  , sequalium  tamen  fpatioruin  ex 
diverfa  diftantia  infpedorum  iliud  apparec 
jnajus  , quod  propinquius  eft  , minus  vero 
aliud  quod  remotius , licer  ergo  fpatia  ee- 
qualia  fine  , iliud  tamen  longius  quod  minus 
diftat  * quod  vero  magis  diffitum  eft , bre- 
vius  videbitur  , & confequencur  corpus  re- 
motius eodem  tempore  minus  fpatium  con. 
ficere  videbitur  quam  aliud  , nempe  lentius 
ferri  proximiore  . 

DCCCI. 

Si  duo  vel  plura  corpora  moveantur 
juxta  eamdem  dire  dio  nem  &'  pari  veloci- 
tare apparenti  , fi  eadem  referantur  ad  a- 
liud  corpus  immomm  ,quiefcere  videntur  ; 
objedum  vero  quiefeens  direzione  oppofita 
& celeritate  eadem  move  ri  apparec  , qua 
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reipfa  alia  corpora  moventur , Hinc  qui 
curru  vel  navi  vehunrur  credunt  fe  femper 
in  eodem  loco  manere , & obje&a  vicina 
in  partein  oppofitam  raoveri . Dum  eniiiL. 
littora,  portum  , terragne  refpiciunr,  ob  ve- 
rum  rootum  navis  fieri  debet  , ut  obje&a 
extra  navem  immota  , omni  momento  fitum 
& diftantiam  ab  oculo  fpe&atoris  mutent  : 
ideoque  corum  imagines  diverfa  fpatia  in 
oculo  fucceflìve  percurrunt  , ut  adeo  totus 
jnotus  navis  illis  videatur  tribuendus  . 

Phcen$mena  vifionis  relate  ad  apparentes 
objeftorum  fyuras  • 

DCCCII. 

Apparentes  obje&orum  fìgurte  pen- 
dent  alìtu  & diftantia  pundìorum  radio* 
in  oculum  vibrantium  ; ficus  enim  puntto- 
rum  vifibilium,  quorum  lìngula  lucispen- 
nicillos  in  retinam  emittunt , determinat  fi- 
guram  imaginis  in  eadem  retina , & op- 
ticos  variarum  objefti  dimenlìonum  angu- 
los  . Atque  hinc  complures  illufiones  opti- 
cas  oriri  necelfe  eli , quando  quaedam  his 
de  rebus  judicandi  liabicudo  eas  non  cor- 
*igat  . 

i.  Si  centrum  pnpillae  in  dire&nm  jacec 
lincee  recise  , linea  illa  puniti  infiar  appa- 
Pars  li.  K k k re- 
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rcbir . Si  enim  cenrrum  pupilla  in  direduin 
jacet  lineie  redee  AB  Fiq.  16.  tab.  5.  folum 
pundiun  A radiare  poteft  in  oculum  . Qua- 
le cimi  in  illud  pundum  tantummodo  vi- 
deatur,  quod  inoculo  radiat  , non  integra 
linea  , feci  unum  pundum  A confpiciatur 
necefie  eft  . Hinc  fuperfìcies  apparebit  li- 
nea , & corpus  fuperfìcies  , fi  ex  illiuspe. 
rimetro  una  tantum  linea  , & ex  iftius  pla- 
nis  una  tantum  fuperfìcies  in  oculos  radiet. 

2.  Arcus  ab  oculo  in  eodem  plano  exi- 
frente  e longinquo  vifus  , infiar  lineoe  redee 
apparet  , Facenim  quod  arcus  &.  reda  in 
eodem  plano  exifiant  , li  ita  oculus  remo, 
veatur  , ut  fub  eodem  angulo  videantur  , 
jequales  apparebunt  , & arcus  curvatura  e- 
vanefcet  ab  oculo.  His  accedit  quod  par- 
tcs  curvain  lineam  confiituentes  «qaalem 
non  fufcipiunt  illuminationem  ; ftrenue  fi. 
quidem  collucent  , 411*  eminent , quae  au- 
lem  infleduntur  auc  fubfidunt , aliquantu- 
lum  opacantur . Quo  fit , ut  oculo  in  difiì- 
tum  locum  confiituto  , radiantia  punda  in 
ca  folum  parte  retinam  afficiunt , quae  re- 
dre  linere  correfpondet  ; ideoque  apparet 
perinde  ac  fi  etTet  reda  linea  . 

3.  Sphrera  elonginquo  vifa  circulus  ap- 
paret  , Curn  enim  fpluera  producatur  ex  fe- 
micircnlo  circa  diametrum  fuam  rotato  , 
poi  tio  fpbxr^e  , quaui  oculus  e difiuo  loco 

in* 
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Intutttir , generatur  ex  arca  juxta  axetn-. 

circumado  . Arcua  vero  ex  diffito  loco  in- 
fpedus  apparet  ut  reda . Ergo  portio 
fphaerae  videtur  non  fecus  ac  figura  , quam 
gignit  reda  circa  aliquod  pnndum  rotata  . 
Figura  autem  ifta  eft  circulus  ; fphoera  igi. 
tur  e longinquo  vifa  circulus  apparebit  . 
Sic  planetae  omnes  , tametfi  in  globum  & 
fphaeram  conformati  , indar  difci  plani  no- 
bis  apparent  . 

4.  Siocnlus  collocetur  incentro  ampli 
cujufdain  polygoni  regularis  ; omnia  ejuf. 
dem  latera  , ob  eequales  ab  oculo  diftan- 
tias  apparebunt  teqtialia  , at  fi  ab  eo  centro 
«d  latus  octilus  recelferit;  Jarera  remot  io- 
ra  vicinioribus  minora  apparebunt  , nc- 
que polygonum  videbitur  amplius  regolare. 

5.  Magnitudines  anguloste  , fi  ex  lon- 
ginquo loco  profpiciantur  , rotundae  appa. 
rene . Cum  enim  anguli  illi  ex  magna  di- 
ftantia  infpedi,  dnm  ad  minutimi  fecundum 
teducnntnr,prorfus  debeant  evanefcerejiinc 
magnitudo  i I la  angulofa  rotunditatem  ne- 
ceirario  exhibere  debebit  . Quod  profedo 
obfervatur  in  tnrribus  quadratis  vel  anguw 
iolis  , quae  ex  difiico  loco  infped*  iotund;e 
apparent . 

6.  Redangnlnm  ex  uno  tantum  Jarere 
©culo  diflìto  objedum,  trapetium  apparer  - 
Quia  cairn  latera  redanguli  fine  parallela  , 

ttklc  a ocu. 
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©culo  inter  ea  conftitnto  ita  in  oppofitam 
plagam  cor.vergentia  apparent  , ut  extre- 
ma  laterum  punita  minus  inter  fé  dittare  , 
qnam  proximiora  videantur  . Itaque  cimi 
reitae  latera  conftituentes  inaequales  appa- 
gane , rtitangulum  aut  quadratum  trapetii 
fìguram  exbibere  debebit . 

7 Denique  circulus  oblique  vifus  infiar 
fi  ^uree  ovalis  apparere  debet  ; partes  enim 
remotiores  ADB  tab.  5. fy.  17.  videntur  mi. 
nores  , magione  contraete  in  e ; vicinio- 
res  autem  niajores  & latiores  in  x • 

Corollarium  . : y • ; 

DCCCIII. 

Ex  quibus  omnibus  inferre  jure  meri, 
to  poffumus  , quod  objeita  omnia  procul  vi- 
fa  veram  non  exhibeant  fìguram  # vel  ma* 
gnitudinem  , fi  oculo  oblerventur  inermi  . 
Quo  longius  enim  removetur  objeétum  , eo 
pitires  radii  a fuperficiebus  objeitorum_ 
emifìl  inefficaces  redduntur  ad  percellen- 
dam  oculi  reti  nani  • Quare  neceflum  erit , 
ui  una  cum  angolo  optico  estendo  appa- 
rens  objedti  decrefeat  , & hac  diminuta-  , 
& i magi  11  is  magnitudo  nriinuatur  , ejufque 
figura  immutetur . Hinc  fi  qnadrata  l'uper. 
ficies  fu  e.  g.  pollicum  144  , liipollices  pau,, 

la* 
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latini  in  144  pun&a  vertentur , & haec  ea- 
deni  punéla  , ulterius  remoto  objedto  inien- 
lìlia  reddita  fatifcent , in  unum  puntinoci 
coalefcent  , atque  objetium  invilìbile  eva.. 
det  . Ex  quibus  dignofcimr  quantum  prae. 
fidii  ertiamus  ex  m crofcopiis  , & opricis 
tubis , quorum  ope  radii  illi , qui  ineffica- 
ce;; evaferant  , dum  oculus  iis  armatur  , 
a lentibus  collegi  , efficaces  evadunt  ; at- 
que ita  illa  objetiorum  radiantia  puntia- , 
qute  apta  non  eranc  ad  retinain  oculi  per- 
cellendam,  efficacia  reddita,  minima?objetii 
partes  vilìbiles  reddunt  ; quo  minus  miran- 
dum  eli,  lì  oculus  microfcopio  armacus  tot 
minutiffima  objetia  diftinguere  , «Se  animai, 
cula  inermi  oculo  inconfpicaa  valeat  nume- 
rare ; atque  telefcopio  adjutus  maculas  fo. 
lis  obfervare  , fatellites  Jovis  depnehende. 
re  , nebulofas  fìellas  ex  aliis  minntiffimis 
conflaras  elle  clignofcere  , in  via  lattea  , & 
in  plejadum , «Se  orionis  Ugno  alias  ftellas 
veteribus  omnino  incognitas  confpicere- , 
Veneris  pliafes  , & maculas  , faturnios  Sa- 
tellites , & lucidiffimum  Saturni  anuluiiL. 
acciiratiffnne  conftiruere  , ac  plurima  alia, 
quse  afìiorum  dilciplinam  maxima  & clarif* 
fìma  luce  confperferunt . Tota  enim  micro- 
feopiorum  & telefcopiorum  vis  in  eo  prseci. 
pue  eli  :conftitucoda  , ut  reddant  efficaces 
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eos  radio*  arealibus  objeéli  partibus  emif- 
fos  , qui  tales  non  erant  oculo  inermi  ; i- 
deoque  minima*  reales  objefti  parres  ocu- 
lo fiilant . Et  liaec  de  Optica  ha&enus . 


rwi?  PARTIS  SECUND^* 


m 


49* 

INDEX 

p RIOR  numerus  paragrafo**  , ALTER 

PAGINA**  DESIGNAI  . 

THE OMOLOGIA. 


A D Thermologìam  Proaemium  • pag.  f * 
CAPUT  I.  De  Calore  } & corporum  capa. - 

citate  ad  illuni  conti nendtim  . 381.  4* 

:Caloris  abjoluti , 6*  quid  Calorìe 
Jenfibilìs  nomine  veniat  38®.  Unti* 

Qua:  dìfftrentia  intercedat  inter  porpora u 

homonenea  , & heterogenea  383.  $* 

Lex  diffufionìs  calorie  in  fubfiantiis  ho- 
mogeneis  cum  dinamici  s te  gibus  com~ 
parafar  384. 

AH  ter  fentiendum  e&  de  Corporibus  Aererò» 
gentis  38/j. 

Piverfa  capacitai  ad  continendum  cala- 
rem  in  heterogeneis fubfiantiis  reftdens% 
ad  affiuitatum  theoriam  revocatur  386-  ibid* 
Exemplis  locupletior  redd'tur  tradita  ex- 
plcnatio  387.  . 

An  diverfttas  capaci tati s ad  continendum 
Calorem  MaJJis , vel  voluminibus  corre- 
fpondeat  388.  ^ II* 

Quid  Boera/iavius , aliique  fiat  opina- 
ti >8y.  12. 

Cu  r par  a a un  fervane  conftanter  eamdetn 

ca- 


492-  index 

capacitatevi  ad  contineiidum  calorem 
abjolutum  , Jcd  aliqua  in  carpar  bus 
matafione  advtniente  , Imjuftnndi  cu - 
pacitas  augetur  vel  minai  tur  390. 

Veterminan'ur  gradits  abfoluti  caloris , 
qui  explent  capacitatevi  aquae  , turru, 
fluido e,  tum  congtlatee  391. 

Expenditur  alterine  eadem  aqua;  capaci- 
taf dum  fluida  c/t  , & dum  in  vaporo* 
refolvitur  392. 

Eadem  ìex  extenditur  ad  omnes  c oncre- 
tione*  ycryfialli^ationes  , atque  ad  om- 
nia fluidorum  coagula  393. 

De  capacitate  ad  continendum  calorem  , 
qntvn  liquores  aquirunt  > dum  eorum 
pattinila:  volatìles  reddito: , m vapores , 

G*  ejfluvia  refolvuutur  394.  ibid. 

Tabula  caloris  fpecifici  aliquorum  corpo- 

rum  396.  ai. 

P/uEiiomena  graduum  caloris  , tum  anni 
temporibus  rc/pondentium  , fi/m  diverfis 
Tclluris  Climatibus  explicantur  397.  £3. 

CAPUT  IL  De  inflrumentis  ad  quantità- 
tem  Caloris  Jenflbilis  , & in  corporibus 
redundantis  e tplorandam  398.  05. 

Drebellianum  Thermometrum  de/cribitur 

tab.  i.fig-  !•  401.  sj, 

Thermometrum  Accademia  Fiorentina;  de - 
fcribitur  tab.  1.  fig.  2.  402.  29. 

circa  Theimometrorum  corretfionem 
excogitarit  Neivtonus  40 j.  31. 

Fahrenheit  , & Reamurii  Thermometra  , 
eorumque  accuratijjima  conflruffio  . 
tab . 1 -fig-o'  404,  32* 

Me- 


Digìtized  by  Google 


m 


INDEX 


493 


Mcthodus  tradirne  comparanti  fcatam - 
jhermometn  Reamiuii  cum  f cala  T/ter - 
tnomttrì  Fahrenheit  407. 

Amontonfìì  Thcrmomètrum  4e>8. 
Thermometrum  D.  d*  t Me. 409. 
Thermometrum  dupla  ,ejnfqueconfiraWé 
iuxta  methodum  Lotidinenfium  Artifi- 
cum  . tab.i.fig-6' 

Qu;d  fu  cbjervafioiiibus  thermometncis  ca- 
vendum  4?**  ^ 

CAPUT  JlU.  De  igni*  elementari!  natura, 
e;ufque  proprietatibus  . An  a mota  ce- 
leri , perturbato  , & expanftvo  panica - 
larum  incale jcentis  torpori*  dijii'i gua- 
tar . . . 

Fluidità»,  & elaficnum  igni*  expom - 

tur  4 >3*  . , . - . 

/In  ignea:  particul ét  corpora  candefacien- 

tes  eorurn  pondus  adaugeaut  4' 4* 
purometrum  defcribitut , atque  ///«us  ope 
demonfiratur  ignem  omnia  corpora  quau- 
tumvis  durijjìma  dilatare  4iy, 

Anima  d ver  fio  4*»t 
Animadverfio  423*.  . ... 

CAPUT  IV.  In  igw*  nnturam  diUgentms 
inquiritur , ejufque  combiriationis  Jla • 
tus  expenditur  424. 

Duplex  combinationis  Jtatus  explana- 

thnuitur  ^differentia  inter  ignem  , &fuurrt 

pabulum  429»  . , . . 

Jheoriae  ingeniofc  excogttatar  ad  ic/rus 
phtenomena  inlufìranda  430. 
precoccupationibu*  quibujdam  occurntur , 


37- 

39. 

4«‘ 


42. 

46. 


5* 

Si' 

61. 

(>5m 

70. 

73- 

7.7* 

75. 

quat 


INDEX 


494 

qua;  Cr a ir  fardi  theoriatn  impeditam  red‘ 
dunt  438.  * 8£. 

Scholion  445.  96. 

CAPUT  V.  Craivfordi  Theorìa  curri  phot- 
nomenìs  combuftionìs  , calcinationis  , & 
vitrificationis  corporum  confertur  446.  ioj, 

CAPUT  VI.  Aperìimtur  & explicautur 
pluenomena  calori s animali!  459.  114. 

CAPUT  VII.  De  propagatone  iguis  , ubi 
phienomena  pulveris  pyrii  > & pulveris 
fulminantìs  explanantur  46S.  12$. 

CAPUT  Vili.  De  fpontanea  Iguis  ex  ci  tri  - 
tione  , de  pyrophoris  , efferpefceutiis  , 
l y phofphoris  474.  I33. 

Quid  , & quotuplex  flt  ejfcrvcfccr.tia 

482.  141 

Effe  rvef centi  ce  , qua;  mixturam  refrigerati , 

& in  fluidi 4 congelationem  gignunt  483.  142. 

Effcrvejcentice , quae  ingentem  calori s gra. 

dum  in  mixtura  excitant  484.  14J. 

Effe  rvef centi  a: , quce  in  fluidis  ingentem 
motum  inteflinum  adeo  concitant  , ut 
in  v'wam  flatnmam  erumpere  fa - 
ciarit  485.  146. 

Thcenomena  fuperius  def cripta  explican - 

tur  487.  148. 

Scholion  488.  149. 

De  Phofphoris  489.  ibid. 

Beccarii  machina  nofiris  obfervationibus 

accommodata  493-  152» 

Thcenomena  y qax  in  phofphoris  obfervan • 
tur  Asjg. 

Tx  phcrnomenis  Phofphoricac  lucis  indo • 
le*  cxplicatur  496.  *57* 

CA-  ■ 


I N D E X 49$ 

CAPUT  IX.  De  Igne  Elettrico  , & Cor, 
poribus  Electricis  , roruinque  Phaenome- 
nls  . Hìjtoriie  Elettrica?  Compendi  aria* 
Delintatio  497.  160. 

Ve  vario  Corporum  genere  in  re  elettrica  , 

& de  Machinis  ad  vaporem  elettricum 
excitandum  503.  1^4* 


Phcrnomeng  Jcintillationis ,6*  infiammano, 

' nis  zza..  »7 5* 

Phcenomenà  ConcuJJìonis  , feu  de  ghiaia  r_ 

LeydenJ 1 , & Quadrato  Franklin ia - 
no  $3  4.  - ■■ 

De  frattura  Corporum  Origine  , yel  Com - • 

municationc  Elettricoruin  548. *93* 

In  quo  natura  Elettrici  fluidi fit  conftì— 

tuenda  S/j.f.  *99* 

’fheoriae  eltttricitatis  exponuntur  56».  206. 

Experimeuta  , & objcrvatìones  congeniti. 


Vim  perfpettam  reddunc  580.  226» 

CAPUr  X.  De  Elecìrieitate  naturali  hu- 
mai'i  corporis  t & anione  eleclricitaiis 


tur  rfiz. Qg9« 

Medierà  éiettricttatis  compendiaria  deli - 

neatio  gbj. g3g> 

Schotion  $88.  ^3^* 

Coujetturrje  de  Magnetijmo  Animali  feu 

Mejmeriano  689.  -4  g* 

elettrici  vaporis  attìo  fit  pure  media- 

mea  < 06 . ~ 

L 1 1 a UP-~ 


49^  INDEX 

O I>  T I C A 

Opt>c<e  univerfce  elemento  . v $-3. 

CAPur-rr  De  Luci s natura  , & proprietà « 
ti  bus  generalità s £99. 

Lux  progrejjionis  mota  & Velocitate  inex. 

plicabiti  propogatur  602. ggy, 

Anitnadverfio  6oy  ^6i. 

I.ucis  pai  ti  culo:  inctcdibW  parvitate  pr&die 
. tee  junt  6ó6. 

Corollariuin  607.  £68. 

Quam  le pem  fervei  efficacia  iìluminatio - 
#1/5  in  medio  pellucido  uriiformis  den/i. 
tritìi  613.  S7J 

CAPUT  11.  De  Proprictatibus  Umbra - 

rimi  fi  1 g. e8.$. 

fu  peiutmbra  , & quanta  ejus  am • 
plitudo  Cz  1.  a86» 

Difcrimen  exponìtut  inter  timbrarli  reSfarnt 
—&  verjam  6zt.  £87. 

Umbrie  Rect<e , o5  Ver/ de  proprie  tate  s cal * 

determinantur  623.  a88« 

■Pc*  tegulari  umb.  ee  figura  , quam  fphatrì • 

co  opaca  curporg  prouciunt  62;. 290. 

Problemata  JelectiorcL  A/tronolnioe  , fioro» 
graphics  , & Altimetri#  deferv len- 
tia 632. 294. 

DnJìJì  ' geogrgphica  incolarum  Terree  ex 

umbre?  projiètione  637.  299 

CAPUT  III  .De  luce  te  fratta  , _/Vti 

Elemeutis  Dioptrica  641. 392» 

4 para  tu  s àefcribi'tir  ad  expcnmentCL. 

Di  onirici  rite  inf  intenda  64  p 304* 

CAi  U i'  IV.  Pc  Lumini s refratfio  ic  per 


Leti» 


Digitized  by  Google 


INDEX 


1 


l 


r 

\ . 

I 

) 

ì 


497 


Lentes  6*5 1.  3al* 

Pe  Vitro  Plano  662,  3a^* 

De  {.enti bus  plano  convexis  , & convexo 

convexis  . 3a3« 

Pe  Lentìbus  Piano-concavi s & Concavo - 

concavìs  676.  337» 

De  Lentìbus  convexo-concavis  * feu 

Memfcis  68a.  34** 

CAPUT  V.  De  Lucis  Heterogeneitatc , 

& de  ejujdem  Diffrazione  per  Prìjmata 
& Coloribus  788»  ^ 34^* 

Colores  derivativi  » & Jecundarii  expli ■ 

cantur  798. 35^« 

CAPUT,  VI.  De  Macfvnis  Dioptrids , 
fui  de  Microfcopiis  , & Telefcopiis  7oa*  3^3* 
De  Tele] copii s 7 12.  3 ~3» 

pe  Telejeopio  Gulil<sano  713, 3J\>* 

Scholium  I.  714,  377* 

Scholium  II  . 71/J.  - 37** 

De  TcleJ  copio  ajìronomico  716,  3 n 9* 

Srholion  720.  3"5* 

De  Telejeopio  Terre ftri  721.  3®®* 

De  T elefcopio  Achromatico , feti  Dollon • 

. diano  724. 

Scholium  728.  39  j» 

CAPUT  VII.  De  Luce  re/Zexa  , /et/  de  Ca. 

toptrica  735.  4°3* 

Quam  legem  reflexio  con  ftctntcr  fernet  739.  407» 

Confettare?  Neivtoni  de  cauja  refiexipnis 

lucis  74°*  > ' 409* 

Specutoium  phirnomena  explicantur  741.  4*°» 

Exfiununtur  phaenomcna  plauorum  fpecu . 

Ioni  n 759.  . 4-3» 

De  Speculi s Concavo- fphisncit  & Conca - 

vo-parabolicis  7 6$.  4*3. 


« 


408  index 

Animadver/lo  I.  7 66. 


439. 


Animadverfio  2.  767.  431. 

Cur  jolares  radii  a Luna  in  Terram  re/te - 
ai  , & in  /penilo  concavo  colletti  vini 
urcndi  non  habeant  772.  438* 

De  Speculis  mixtis  774.  440* 

De  macninis  Lacopcrico-Diontricis , & 

primo  de  Tele/copio  Neuttoniano  776.  442. 


Dt  Telefeopio  GuillelmiHerjchel  778. 

447* 

De  Camera  ob/cura.  780. 

449» 

De  Polcmofcopio  781. 

450 

De  Microjcopio  Catadioptrico  782. 

45*  • 

CAPUT  Ut.  De  Optica  fpeciatim  acceptai 
Jeu  de  vifione  ope  lumini s.  dirette  ab 
objttto  in  oculum  venientis  7 83-. 

Odili  De/criptio  784. 

4$-« 

45> 

Modus  explicatur  , quo  in  oculo  objetto' 

. rum  imagines  doping untur  789. 

4^o» 

Cur  objcttum  duobus  oculis  ìnfpettum  da - 
platum  non  appareat  791. 

46  6, 

Cur  objctta  / itu  eretto  videanturt  quamvis 

eorum  ima  ghie  s /itunz  inver/um  in  oculo 

acquirant  792. 

4^8# 

dì /tiri  ette  793.  470, 

Phccnomena  vi/ionis  relate  acl  appàxentes 

magnitudines  795.  474* 

Phccnomena  v’fionis  retate  ad  objettorum 

di  flauti  as  7,7.  478* 

Phccnomena  vfionis  relate  ad  motum  cor» 
porum  799.  482. 

Phcsnomena  vi/ionis  retate  ad  apparentes 

objettorum  figuras  002.  485. 

Corollariuni  S03.  488, 


*1 

» I 


ERRATA 


Pag.  £0. 1. 8.  eunmerantur 

2.9.1.  1.  Thermometri 

29. 1.  7.  dcmitti 

30.  /.  29.  in  tenftjjhno 

33 .1.1. eij 

36.  /.  21.  ut , primum 
85.  /.  14.  theotia 
94./.  23.  metellìcce 
193.  /.  3.  a CI.  Viris 
26$.  /•  17.  guam  83. 

419./.  18.X  — 

8x2 

433. 1.  5.  DCCLVIII 

434. /.  i.DCCUX. 

435. /.  16.  DCCLX. 

436.  /.  20.  DCCl.Xl. 
447.  /.  29.mirificium 


m 


COR  RIGE 

enumerantur 

Thermometri* 

demitti 

intenpjjìmo 

'fi 

ut  prìmurn 
theoria 
me  t alile  as 

Cl.  Viri 
quarrj.  180 
4x2 

8-f-a 

VCCLXVlll. 

DCCLXIX. 

DCCI.XX. 

DCCLXXl. 

mirificmn 


Digitized  by  Google 


Digitized  by  Google 


Aó-m 


• 


\ 

< 


f \ 


\ 


■ 


\ 

x 

I 


*rx 


v 


Digitized  by  Google 


